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.3 

57 

1 

75 

31 

33 

13 

244 

0 

0 

0 

0 

5  -91 

1  .65 

12 

.0 

0 

9 

5 

RESERVE 

56 

.48 

45 

.88 

56 

]  M 

4  .4 

80 

30* 

26 

14 

295 

0 

0 

4 

D 

3  .84 

-   1  .06 

1  .22 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

SAINT  BERNARO 

69 

•  6 

48 

.5 

59 

1 

83 

31 

25 

1  4 

230 

0 

0 

3 

0 

3  .07 

1.13 

10 

.0 

0 

8 

2 

THIBODAUX 

68 

.  1 

47 

.8 

58 

u 

3.7 

81 

30* 

28 

14. 

259 

0 

0 

3 

u 

3  .01 

-    1  .57 

1  .05 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

58 

.' 

3.9 

3.49 

-   1  .04 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  F0LL0WIN0  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  0 

BQDCAU  F IRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS    1  SSE 
GLOSTER    1  U 
GREENWOOD  F IRE  TOWER 

HANNA  3  S 
H0SST3N 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 

MANSFIELD   3  WSU 
MINOEN 

PLAIN  DEFILING 
ROOESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIGCH  FIRE  TQUER 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVILLE 
HATNESVILLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JGNESBGRQ  FIRE  TOWER 

MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUST0N-LA  TECH  UN[V 
SPEARS V ILLE  F IRE  TOWER 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GRGvE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP .  STA 
SLAGLE 


CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  Ah  FIRE  TOMER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTGN  4  NNE 
JONESvILLE  LOCKS 
MAMOU   4  S 

MARkSvillE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIvER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPGRT 
vIDAL IA  NO  2 
WOODWOOTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS   F IRE  TWR 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CL INTON 

CL INTON   S  SE 
COVINGTON    4  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NW 
KENTWOOO 

LSU  BEN-HL'O  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL    RIvER  LOCK   NO  1 

PINE  bROvE  FIRE  TOMER 
ST  FRANC ISV ILLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL I DELL  WSO  RFC 
SPA INGv IL  L  E  FIRE  TOWER 


DRY   OF  MONTH 


1  .  10  2. 15 


I  0 


1  1 


1  2 


1  3 


14 


1  5 


1  6 


1  7 


1  9 


2  0 


2  i 


22 


2  3 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOT I  ON  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


1  2 


1  D 


11  12 




I  3 


I  4 


:  B 


1  7 


:  9 


20 


2  1 


22 


23 


2  4 


25 


26 


27 


2  8 


29 


3  0 


31 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROULEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  A  N 
DE  R  I  ODER 
EL  I£ABETH 

HACKBERRY  6  SSW 

JENNINGS 

K  API  an  b  s 

KINDER  3  U 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  USB  AP 
LONGVRLE 
MERMENTAU 
MITT  IE  2  SE 

OAK DALE 

OBERL  IN  FIRE  TQUER 
ROCKEFELLER   UL  REFUGE 
SUGAR TOWN 
SULPHUR 

VERMIL IOH  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARWLLE  2  SU 
FRANKLIN  3  HU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHvILLE  WSO 
DIAMOND  1  NW 
OONAL  DSONV IL  LE   3  E 
GALL IANO 
HBUMA 

NEU  ORLEANS  NF  USO  CI 
NEU  ORLEANS    MO  I    WSO  AP 
NEU  ORLEANS  AUO  USO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  CITRUS 

NEU  ORLEANS  DUBLIN 

NEU  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEu  ORLEANS  LONOON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARAOIS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBBDAUX 


.36  .05 
.03  .03 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JANUARY       1 975 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a: 

<K 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
H  I  N 

74 

47 

SI 
43 

51 
43 

44 

26 

52 
26 

5  4 
2  8 

63 
28 

64 

65 

68 
34 

71 
34 

57 
34 

SO 
33 

33 
17 

36 
17 

53 
23 

62 
29 

58 
39 

60 
39 

67 
54 

64 
30 

49 

30 

60 
33 

57 
34 

61 
3  4 

50 
39 

66 
36 

66 
43 

79 
60 

79 
63 

77 
60 

78 
60 

59.8 
37.8 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

59 
45 

55 
45 

4"i 
43 

55 
27 

56 

27 

65 
30 

64 
44 

68 
60 

72 
36 

72 
SO 

55 
31 

46 
30 

40 

16 

56 
23 

64 

28 

60 
42 

59 
41 

69 
52 

69 
50 

52 
29 

54 
29 

59 
48 

64 
38 

60 
36 

70 
41 

68 
39 

82 
56 

80 
63 

81 
64 

78 
61 

76 
64 

63.4 
4  1.5 

MINOEN 

MAX 
MIN 

75 
45 

SO 
42 

55 
42 

44 

27 

53 
27 

55 
30 

64 

32 

65 
54 

89 
40 

72 
44 

60 
32 

51 
32 

34 
15 

36 
15 

53 
25 

65 
30 

58 
38 

60 
38 

66 
54 

65 
30 

SO 
29 

60 
29 

57 
38 

62 
38 

50 
40 

62 
42 

67 
47 

81 

59 

80 
63 

79 
59 

80 
59 

60  .6 
38  .5 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

45 

39 

24 

25 

28 

29 

55 

65 
35 

/ ; 
41 

55 
30 

45 

!2 

34 
13 

36 
13 

52 
22 

63 
28 

57 
36 

56 
37 

66 
49 

63 
27 

48 

28 

51 
32 

55 
34 

6i3 
34 

49 
38 

66 
38 

65 
43 

79 
58 

79 
63 

78 

56 

78 
60 

58.7 
36  .6 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 
MIN 

49 
4  5 

50 

45 

55 

58 

66 

63 

69 

73 

69 

50 

39 

39 

55 
24 

65 
30 

55 
4  1 

59 
38 

66 

52 

69 
38 

50 
28 

60 
28 

59 
41 

62 
36 

49 

37 

69 
40 

69 
4  1 

82 
52 

81 
60 

82 
65 

80 

56 

74 
61 

61  .6 
38.8 

WESTDALE  3  SW 
■ 

MAX 
MIN 

68 
47 

SO 
43 

5  7 
43 

46 
28 

54 

27 

57 
28 

65 
31 

65 
S3 

68 
38 

73 
42 

59 
33 

6  3 
33 

35 
18 

40 
18 

58 
25 

63 
30 

57 
38 

56 
4  1 

68 
S3 

70 
30 

51 
30 

62 
30 

S7 
36 

6  2 
37 

51 
40 

69 
37 

69 
42 

60 
60 

81 

65 

80 
60 

79 
61 

61.4 
38  .6 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

54 
46 

S9 
44 

46 
34 

56 
28 

55 
28 

63 
34 

60 
47 

68 
40 

72 
37 

69 
41 

54 
32 

42 
23 

37 
16 

56 
24 

66 
30 

56 
44 

54 
39 

68 
49 

72 
40 

50 
30 

60 
30 

56 
43 

61 

37 

50 
3  6 

68 
42 

68 
39 

81 
56 

80 
64 

81 
63 

77 
59 

77 
64 

61  .8 
39.9 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 
48 

52 
4  1 

58 
44 

45 

29 

52 
25 

55 
28 

65 
36 

65 
SS 

72 
37 

71 
38 

60 
33 

53 
33 

34 
17 

35 
17 

55 
25 

64 

32 

58 
37 

55 
40 

66 
65 

72 
33 

48 
28 

59 
31 

55 
34 

59 
34 

51 
38 

69 
36 

64 
4  1 

81 

60 

80 
66 

82 
60 

77 
60 

61  .0 
38  .4 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

78 
48 

S3 
40 

59 
43 

45 

29 

52 
25 

50 
27 

64 

37 

66 
54 

72 
36 

70 
36 

61 
33 

54 
31 

36 
16 

34 
16 

55 
23 

64 

29 

60 
37 

55 
36 

70 
54 

72 
31 

50 
25 

60 

26 

55 
34 

60 
33 

51 
37 

68 
34 

65 
35 

81 
59 

80 
63 

81 
59 

75 
56 

61  .1 
37.0 

F ARMERV I LLE 

MAX 
MIN 

75 
47 

52 
4  1 

5  2 
25 

51 
31 

55 
26 

64 

35 

60 
42 

70 
6  5 

71 
37 

71 
49 

55 
34 

48 

28 

35 
16 

54 
24 

63 
31 

63 
42 

56 
34 

63 
49 

70 
44 

48 

33 

56 
31 

54 
39 

59 
36 

57 
34 

66 
45 

66 
37 

62 
46 

80 
61 

78 
66 

78 
56 

78 
61 

62.3 
39.8 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 
45 

52 
42 

55 
39 

44 

25 

53 
24 

5S 
30 

64 
40 

68 
55 

68 

35 

71 
43 

58 
30 

50 
31 

33 
10 

35 
18 

54 
29 

62 
38 

59 
35 

60 
37 

63 
50 

68 
31 

49 

28 

60 
37 

55 
35 

60 
34 

45 
33 

66 
39 

64 
47 

80 
60 

60 
59 

77 
55 

78 
58 

59.9 
37.6 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
47 

57 
41 

46 
31 

51 
30 

52 
27 

61 
33 

59 
44 

72 
45 

71 
4  1 

69 
43 

51 
36 

44 

25 

36 
20 

51 
25 

62 
31 

55 
40 

S3 
38 

67 
50 

74 
40 

46 

32 

55 
30 

8  3 
41 

57 
35 

49 
35 

67 
43 

62 
39 

80 
55 

79 
64 

80 
63 

73 
57 

78 
63 

60.3 
40  .  1 

MONROE  CITY 

MAX 
MIN 

48 

1  1 

43 

37 

28 

37 

44 

SS 

40 

49 

36 

50 
29 

35 
19 

SS 
29 

6  3 
31 

58 
44 

53 
37 

66 
48 

73 
48 

48 

3  2 

54 

30 

54 
42 

58 
37 

56 
35 

66 

36 

66 
39 

82 
48 

79 
6  2 

80 
66 

78 
56 

77 
60 

62.5 
41.3 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

MAX 
M  1  N 

51 

57 

45 

51 
26 

54 

32 

63 
35 

65 
54 

69 
38 

71 
44 

8  ] 

28 

53 
32 

34 
[  4 

34 

2  1 

54 
22 

64 
36 

58 
37 

57 
37 

65 
49 

72 
32 

49 
28 

58 

32 

SS 
35 

58 
36 

57 
40 

38 

48 

62 

64 

5" 

59 

38.5 

WINNFIELD   2  W 
■ 

MAX 
MIN 

68 
47 

SO 
43 

57 
43 

53 
29 

S6 
24 

64 

39 

60 
40 

73 
51., 

72 
37 

71 
49 

56 
32 

SO 
29 

39 
18 

56 
21 

64 

26 

67 
38 

58 
42 

73 
SO 

73 
47 

52 
26 

60 
25 

57 
38 

62 
34 

51 
33 

6  9 
47 

67 

81 

81 

82 

76 

78 

64  .  1 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

76 
46 

58 
40 

S6 
43 

56 
29 

54 

28 

63 
40 

63 
46 

72 
56 

70 
39 

70 
51 

56 
37 

49 
28 

48 
18 

52 
26 

63 
33 

62 
43 

53 
35 

66 
49 

12 
45 

47 
29 

55 
29 

55 
39 

60 
35 

55 
36 

67 
47 

63 
37 

84 
45 

31 
63 

82 

67 

76 
54 

77 
63 

63.3 
4  1  .2 

EPPS  6  H 

MAX 
MIN 

76 
48 

S3 
40 

59 
42 

48 

30 

49 

28 

53 
33 

62 
39 

63 
47 

73 
42 

72 
53 

61 
37 

S3 
32 

32 
19 

33 
22 

51 
30 

60 
40 

58 
38 

57 
40 

68 
56 

72 
31 

44 

27 

5  6 
33 

S3 
36 

56 
34 

62 
41 

66 
39 

63 
49 

77 
62 

79 
63 

78 
54 

72 
60 

59.6 
40.2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

75 
48 

55 
40 

60 
42 

46 
34 

50 
29 

S3 
35 

60 
36 

62 
45 

74 
43 

73 
49 

60 
37 

5  3 
33 

34 

20 

40 

25 

48 

31 

60 
3  4 

5  7 
37 

57 
39 

62 
49 

72 
32 

42 
28 

54 
3  ! 

54 

37 

57 
3  7 

69 
41 

66 
40 

63 
46 

76 
6  0 

76 
60 

77 
54 

71 
56 

59.5 
39.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
SI 

4  4 

65 
44 

48 

16 

50 
2  8 

5  4 
36 

63 
37 

64 

65 

75 
4S 

74 
46 

69 
37 

56 
33 

35 
22 

35 
23 

5 1 
30 

60 

4  0 

64 
40 

6 1 
47 

7 1 
56 

72 
33 

4  5 
29 

c  7 
<2 

57 
38 

57 
37 

54 

4; 

65 
41 

68 
43 

7  7 
51 

80 
60 

79 
56 

74 

59 

61  .6 
40.8 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

76 
50 

55 

63 
43 

47 
32 

49 
25 

SS 
28 

63 
32 

66 
4  6 

76 

73 
52 

68 
36 

S3 
32 

33 
1  g 

38 

22 

S3 
28 

63 
34 

61 
39 

58 

70 

73 

44 

55 

56 

6  : 

6  7 
38 

65 
39 

7E 
55 

6  I 
64 

8( 
54 

72 
59 

61.: 
38.8 

H  I NNSBOPO 

MAX 
MIN 

77 
50 

52 
42 

61 
43 

48 

32 

58 

27 

52 
30 

62 
33 

62 
52 

76 
43 

73 

60 

61 

37 

S3 
31 

33 
20 

35 
20 

52 
28 

6  1 
31 

62 
40 

59 
40 

7  2 
56 

74 

32 

46 

30 

52 
3 

50 
35 

57 
35 

53 
40 

65 
36 

72 

77 
62 

80 
65 

8C 
56 

70 
60 

60.8 
39  . 8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 
MIN 

70 
45 

SO 
40 

59 
42 

46 

26 

50 

25 

52 
29 

60 
31 

65 
55 

70 
35 

72 
42 

60 
30 

53 
32 

34 
14 

36 
15 

53 
26 

6  3 
30 

55 
39 

55 
40 

66 
5  4 

72 
27 

SO 
27 

5  7 
30 

57 
35 

60 
34 

52 
38 

66 
36 

66 
44 

7  9 
60 

82 
65 

8C 

56 

76 
54 

60.3 
37.3 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

79 
47 

50 
46 

60 
45 

47 

27 

SO 
25 

58 
27 

66 
30 

66 
59 

70 
37 

73 

4'., 

62 
31 

57 
30 

35 
1  5 

41 

16 

58 
24 

6  7 
29 

60 
40 

57 
42 

7  3 
56 

73 
29 

51 
28 

62 
2  9 

56 
36 

63 
35 

52 
41 

70 
37 

69 
42 

81 

6  6 

80 
64 

81 
55 

79 
60 

62  .8 
38  .5 

GORUM  F I  RE  TOWER 

MAX 
MIN 

54 
41 

62 

44 

51 
30 

56 
33 

66 
38 

62 
50 

75 
54 

73 
48 

70 

4 

57 
36 

S3 
30 

40 

15 

57 
25 

65 
33 

68 
4  8 

65 
42 

75 
53 

73 

50 

52 
28 

60 
29 

5  6 
4  6 

61 
36 

58 
41 

71 
4  = 

68 
45 

70 
58 

81 
63 

80 
64 

7E 
6C 

79 
60 

64  .6 
43-0 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
50 

53 
45 

6  3 
48 

48 

32 

55 
26 

58 
35 

68 
42 

68 
61 

73 
42 

73 

50 

63 
36 

60 
35 

37 
21 

4  1 

22 

57 
27 

68 
32 

67 
44 

48 

6  6 

3: 

31 

=  2 

4  1 

37 

4  ' 

72 
4  1 

72 
52 

80 
66 

79 
67 

8C 
6C 

79 
65 

64.2 
42.6 

MANY 

MAX 
MIN 

78 
46 

53 
45 

6  3 
45 

47 

2Q 

53 
25 

58 
30 

67 
32 

67 
c  7 

71 

: 

61 

56 

4  0 

18 

65 

56 

61 

72 

7  3 

7C 

62 

55 
3E 

60 
35 

6  3 

56 
39 

6( 
45 

8  1 
43 

8C 
66 

BC 
6C 

75 

79 
63 

64  .5 
40.4 

NAICHI TOCHES 

MAX 
MIN 

73 
50 

60 
45 

60 
45 

54 
31 

58 
28 

64 
37 

6  2 
46 

72 
58 

74 
42 

49 

58 
37 

S3 
32 

4'; 
19 

64 
32 

65 

37 

6  3 
45 

58 
43 

72 
52 

7  3 
5  1 

52 
32 

62 
32 

59 
46 

62 
40 

60 
38 

66 

4 

69 
4  1 

82 
56 

82 
6  5 

81 
65 

79  80 
59  63 

65.5 
44  .C 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

MH« 
M  !  H 

80 
54 

55 
40 

63 
47 

so 

33 

55 
30 

54 
34 

64 
4  3 

68 

So 

75 
45 

75 
50 

54 
38 

60 
33 

3  7 
2  2 

39 
24 

55 
31 

64 

36 

71 
45 

66 
46 

74 

5  7 

74 

33 

51 
32 

5  9 
34 

59 
39 

62 
40 

55 

4  4 

71 
45 

68 

51 

75 
64 

75 
6£ 

80  77 
60  62 

64  .C 
43. C 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

S4 
49 

62 
46 

58 
40 

53 
31 

54 

27 

64 

37 

59 
4  5 

75 
46 

74 
42 

70 

4  2 

57 
35 

47 

27 

4  0 

2  0 

54 

23 

64 

29 

68 

44 

66 
4  5 

72 
54 

74 
4  4 

50 
33 

60 
28 

58 
48 

61 
40 

54 

37 

65 
46 

66 
43 

79 
62 

75 
66 

81 

55 

75  79 
58  58 

64  . 1 
42.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

AVERAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELAH  F I  RE  TOWER 

MAX 

79 

55 

60 

49 

55 

55 

64 

67 

75 

73 

63 

60 

3S 

42 

57 

6  6 

68 

63 

73 

75 

53 

5  9 

0  6 

61 

55 

71 

68 

SO 

80 

81 

70 

63.5 

52 

43 

47 

32 

27 

40 

41 

51 

40 

52 

35 

33 

19 

0  0 

0  6 

43 

44 

47 

57 

30 

27 

42 

37 

37 

44 

40 

49 

65 

66 

60 

59 

42.2 

BUNK  I E 

MAX 

69 

58 

65 

51 

53 

57 

66 

69 

77 

67 

6  5 

69 

40 

39 

55 

65 

70 

69 

73 

76 

5  1 

6  0 

59 

60 

56 

70 

73 

79 

60 

H 

80 

64  .2 

MIN 

56 

47 

49 

36 

31 

32 

44 

54 

50 

58 

39 

39 

24 

26 

30 

36 

47 

46 

56 

35 

33 

16 

42 

41 

47 

48 

52 

64 

65 

60 

64 

4  4.8 

GRAND  COTERU 

MAX 

68 

67 

54 

54 

59 

68 

63 

77 

75 

72 

63 

56 

39 

54 

65 

71 

71 

72 

76 

54 

59 

59 

61 

63 

^0 

75 

77 

76 

78 

80 

79 

66-7 

MIN 

52 

49 

47 

37 

29 

40 

53 

58 

51 

S3 

40 

34 

23 

25 

32 

48 

50 

SO 

54 

35 

30 

5? 

46 

43 

54 

46 

62 

65 

66 

63 

64 

46.8 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

79 

54 

63 

49 

53 

56 

6  7 

67 

75 

74 

63 

59 

36 

40 

57 

66 

70 

66 

73 

74 

52 

6  0 

59 

62 

53 

73 

71 

79 

79 

HO 

78 

64  .0 

MIN 

51 

42 

46 

3? 

25 

37 

42 

5  5 

41 

51 

33 

32 

19 

19 

23 

28 

4  1 

44 

55 

28 

27 

2B 

37 

36 

42 

42 

50 

63 

67 

6  0 

60 

40  ■  S 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

79 

56 

63 

49 

51 

55 

65 

65 

76 

71 

70 

58 

39 

38 

S3 

62 

67 

63 

71 

78 

4  6 

6  7 

57 

S9 

55 

67 

64 

78 

78 

79 

72 

62.7 

MIN 

55 

45 

46 

35 

34 

35 

41 

4S 

48 

52 

30 

38 

23 

30 

33 

44 

43 

6  0 

34 

34 

35 

38 

39 

43 

46 

47 

62 

60 

6  9 

62 

42-5 

MAMOU  4  S 

MAX 

75 

68 

65 

57 

57 

66 

64 

77 

70 

63 

57 

4  1 

56 

65 

69 

69 

72 

77 

59 

60 

62 

60 

72 

74 

76 

■'3 

76 

'0 

77 

66.8 

56 

49 

48 

37 

32 

33 

S3 

58 

54 

42 

35 

0  5 

29 

36 

47 

48 

48 

60 

3S 

34 

51 

49 

45 

54 

48 

63 

63 

66 

64 

64 

47  .5 

MELV  ILLE 

MAX 

72 

65 

64 

54 

58 

57 

64 

67 

77 

73 

58 

60 

39 

45 

63 

7  0 

72 

73 

75 

73 

59 

E  0 

60 

58 

70 

73 

7B 

5 

80 

5  0 

80 

66  .7 

53 

42 

44 

37 

27 

37 

47 

55 

47 

52 

36 

33 

24 

24 

30 

43 

48 

4^ 

53 

31 

31 

39 

44 

4  1 

0  0 

45 

59 

63 

65 

5  6 

51 

4  4.2 

NEW  ROADS  S  ESE 

MAX 

79 

65 

62 

52 

54 

55 

67 

70 

77 

77 

74 

63 

42 

38 

S3 

63 

69 

71 

73 

7  5 

49 

58 

59 

62 

6  6 

70 

71 

7  0 

79 

79 

76 

65.4 

56 

47 

47 

38 

32 

32 

42 

54 

49 

60 

40 

40 

25 

25 

26 

38 

50 

50 

50 

IS 

33 

38 

46 

44 

49 

44 

48 

5  0 

60 

57 

6! 

44.5 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

80 

63 

64 

57 

52 

56 

66 

66 

77 

76 

71 

62 

4  1 

38 

54 

64 

68 

68 

74 

75 

68 

'  6 

74 

6  5 

68 

70 

66 

78 

79 

6  0 

78 

66.7 

M  I  N 

59 

46 

47 

38 

26 

32 

40 

53 

47 

5.'' 

39 

39 

24 

24 

24 

3  6 

48 

48 

53 

37 

32 

4  ' 

44 

42 

4  5 

46 

48 

64 

64 

57 

60 

43-9 

OLLR  3  SSW 

MAX 

79 

SS 

60 

47 

52 

55 

65 

65 

75 

72 

63 

57 

34 

39 

56 

64 

68 

54 

74 

/  3 

SO 

59 

57 

59 

53 

69 

66 

6 : 

B : 

73 

62  .8 

50 

43 

44 

30 

24 

26 

40 

54 

39 

44 

33 

32 

19 

20 

24 

10 

4  1 

42 

54 

3  0 

26 

29 

35 

34 

42 

36 

42 

57 

64 

55 

55 

38-5 

HOODHORTH  STATE  FOREST 

MAX 

79 

56 

64 

SO 

54 

55 

64 

69 

76 

74 

64 

60 

37 

40 

57 

64 

69 

67 

72 

76 

SI 

61 

OR 

61 

54 

70 

69 

79 

79 

80 

77 

64  .  1 

• 

MIN 

54 

45 

49 

38 

29 

40 

44 

55 

46 

51 

37 

33 

21 

26 

31 

44 

45 

46 

57 

33 

3  3 

38 

39 

39 

45 

45 

52 

67 

66 

6  0 

65 

44.3 

ERST  CENTRAL  06 

AM  [  TE 

MAX 

78 

71 

66 

67 

60 

58 

69 

67 

78 

74 

70 

66 

40 

42 

S6 

66 

67 

66 

74 

7  3 

SI 

58 

5  7 

62 

66 

72 

69 

78 

76 

80 

74 

66.2 

M  I  N 

59 

39 

47 

39 

34 

26 

42 

54 

50 

61 

38 

33 

2  5 

23 

28 

37 

48 

46 

54 

J6 

30 

35 

49 

44 

48 

44 

57 

59 

64 

63 

63 

4  4.4 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

69 

63 

63 

54 

58 

67 

65 

77 

79 

72 

65 

52 

39 

52 

63 

66 

71 

74 

74 

SI 

60 

60 

63 

66 

70 

71 

79 

81 

Bl 

60 

81 

66.7 

M  I  N 

50 

47 

46 

34 

29 

38 

46 

52 

SO 

52 

40 

30 

26 

0  5 

30 

45 

50 

46 

44 

32 

30 

50 

48 

44 

5  1 

45 

60 

62 

61 

60 

62 

4  4,7 

BOGALUSA 

MAX 

80 

80 

66 

72 

S3 

59 

66 

69 

79 

75 

72 

66 

43 

40 

54 

63 

63 

69 

7  5 

72 

SO 

58 

56 

60 

6  9 

71 

70 

76 

77 

77 

76 

66.4 

M  I  N 

62 

43 

44 

41 

28 

33 

41 

46 

S3 

5  6 

40 

40 

23 

24 

25 

31 

45 

45 

47 

35 

30 

31 

47 

49 

50 

42 

44 

6  9 

50 

63 

60 

4  3.2 

CLINTON 

MAX 

72 

63 

62 

52 

61 

65 

64 

76 

76 

72 

62 

55 

<3 

6  3 

61 

67 

0  3 

72 

6  0 

5  7 

59 

63.6 

M  I  N 

54 

44 

47 

36 

25 

36 

44 

55 

45 

55 

36 

33 

23 

21 

26 

)9 

SO 

47 

SI 

33 

28 

48 

45 

40  .0 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

73 

65 

71 

54 

57 

67 

69 

68 

75 

71 

60 

60 

41 

53 

63 

68 

69 

74 

74 

69 

58 

54 

60 

58 

""0 

66 

75 

n6 

72 

75 

74 

65. 8 

MIN 

5  6 

45 

51 

41 

25 

35 

41 

5  9 

50 

55 

36 

36 

25 

0  0 

26 

35 

50 

43 

54 

36 

27 

4B 

48 

47 

55 

40 

57 

59 

65 

6  1 

60 

44  .8 

FRRNKL I N TON   3  SW 

MAX 

63 

63 

63 

60 

56 

70 

64 

69 

71 

6B 

63 

51 

38 

52 

61 

61 

66 

72 

72 

SO 

57 

55 

61 

64 

f  6 

66 

75 

72 

78 

77 

74 

63.5 

M  |  N 

SO 

42 

45 

29 

23 

33 

38 

48 

46 

44 

36 

28 

23 

21 

26 

33 

48 

42 

42 

06 

26 

43 

45 

42 

4  7 

40 

56 

57 

63 

6  0 

60 

40  .8 

GREENSBURG 

MAX 

78 

75 

65 

65 

60 

61 

68 

65 

78 

If; 

70 

68 

55 

46 

52 

65 

70 

73 

73 

70 

S2 

59 

59 

65 

;  o 

70 

65 

6 

75 

81 

75 

67.2 

M  [  N 

53 

45 

44 

30 

26 

29 

39 

47 

46 

52 

34 

38 

24 

24 

30 

29 

42 

44 

42 

34 

26 

30 

(! 

48 

42 

43 

40 

0  6 

63 

5. 

62 

4  1.1 

HAMMOND    3  NH 

MAX 

76 

69 

66 

71 

54 

58 

68 

69 

77 

74 

70 

64 

43 

42 

53 

63 

6B 

68 

75 

74 

51 

69 

57 

61 

65 

70 

69 

T7 

77 

6  0 

73 

65. 8 

55 

44 

50 

41 

26 

37 

44 

55 

51 

65 

37 

40 

26 

23 

27 

36 

50 

46 

S3 

37 

28 

4  3 

49 

44 

6  4 

43 

51 

58 

63 

62 

61 

45-1 

LSU  BEN-HUR  EXP  SIR 

MAX 

79 

67 

66 

64 

54 

58 

68 

69 

81 

77 

72 

62 

54 

39 

54 

63 

70 

71 

74 

75 

50 

5  7 

53 

62 

86 

70 

72 

6  0 

79 

81 

78 

66  .7 

MIN 

55 

46 

47 

37 

25 

31 

38 

51 

50 

59 

42 

38 

24 

23 

27 

3  3 

48 

46 

51 

15 

28 

32 

46 

4  1 

4^ 

43 

52 

0  0 

62 

58 

62 

43-1 

ST  FRANC ISV ILLE  6  SE 

MAX 

75 

65 

62 

54 

56 

67 

64 

77 

78 

74 

64 

64 

39 

S4 

65 

70 

70 

73 

74 

70 

58 

60 

63 

59 

7! 

72 

79 

60 

81 

79 

79 

67.7 

M  I  N 

55 

48 

48 

38 

31 

38 

50 

55 

50 

54 

42 

34 

25 

25 

32 

47 

S3 

52 

57 

36 

32 

5  1 

47 

14 

54 

45 

60 

64 

55 

61 

64 

46.7 

SLIOELL  HSO  RFC 

MAX 

78 

76 

64 

73 

56 

58 

67 

66 

77 

75 

71 

67 

47 

44 

SI 

64 

66 

67 

71 

72 

52 

6  7 

56 

59 

66 

70 

68 

n 

75 

7  5 

73 

65  -9 

M  I  N 

63 

46 

47 

43 

27 

35 

38 

54 

53 

59 

38 

39 

0  6 

24 

25 

29 

46 

50 

53 

38 

29 

3  0 

47 

45 

SI 

45 

45 

58 

62 

6  3 

61 

44.3 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STflT [ON 

MAX 

76 

60 

66 

53 

54 

58 

68 

69 

70 

74 

6  5 

60 

44 

40 

54 

63 

71 

71 

71 

75 

56 

60 

58 

60 

6  3 

70 

74 

77 

79 

7  7 

78 

64  .9 

n  [  n 

56 

SO 

52 

37 

33 

36 

42 

57 

54 

SS 

42 

40 

24 

26 

33 

40 

50 

50 

54 

36 

34 

36 

45 

44 

4  1 

47 

53 

54 

6  5 

62 

64 

46.1 

OE  QUINCT  4  N 

MAX 

76 

67 

55 

57 

60 

67 

69 

75 

74 

70 

63 

40 

43 

55 

66 

68 

70 

7B 

75 

53 

t : 

58 

64 

5  6 

70 

75 

7  6 

78 

79 

77 

65.9 

M  1  N 

42 

48 

35 

26 

29 

40 

61 

58 

50 

34 

38 

22 

24 

28 

33 

42 

53 

58 

30 

31 

■H 

38 

37 

43 

SO 

50 

t  4 

67 

63 

66 

4  3-3 

OE  R I  DOER 

MAX 

79 

57 

65 

50 

56 

59 

67 

68 

75 

74 

6  5 

63 

38 

43 

58 

65 

70 

67 

7  0 

76 

S3 

62 

59 

64 

:  4 

73 

75 

■'5 

78 

5" 

78 

65  .2 

MIN 

50 

45 

47 

31 

26 

32 

40 

58 

43 

4B 

34 

35 

19 

21 

29 

34 

46 

48 

55 

31 

30 

34 

4  3 

39 

4  3 

42 

43 

64 

65 

61 

64 

4  1.8 

ELIZABETH 

MAX 

79 

79 

65 

52 

55 

58 

69 

67 

75 

74 

64 

64 

38 

44 

58 

65 

73 

M  I  N 

49 

45 

49 

36 

25 

33 

4  1 

57 

43 

Si 

33 

32 

20 

22 

26 

31 

43 

HACKBERRT  8  SSH 

MAX 

75 

60 

65 

54 

56 

57 

63 

60 

75 

"4 

64 

61 

44 

4  1 

53 

60 

61 

65 

70 

73 

52 

6 

57 

61 

e  a 

66 

69 

7  4 

72 

74 

72 

63  .  1 

M  1  N 

56 

SO 

S3 

40 

39 

46 

49 

60 

57 

5  2 

51 

43 

0  7 

28 

39 

47 

53 

54 

57 

38 

39 

47 

48 

48 

51 

52 

S7 

6  3 

64 

62 

63 

49  .5 

JENNINGS 

MAX 

75 

66 

60 

56 

57 

66 

67 

72 

76 

73 

62 

60 

39 

62 

59 

61 

68 

72 

72 

68 

51 

5  3 

60 

54 

67 

71 

77 

78 

78 

79 

79 

65.7 

MIN 

52 

54 

56 

36 

31 

44 

51 

56 

52 

52 

42 

37 

24 

36 

28 

47 

6  3 

52 

6  1 

38 

34 

4  1 

40 

51 

47 

5  1 

61 

6 

6  6 

63 

62 

47.6 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

75 

63 

66 

55 

58 

66 

67 

74 

72 

69 

64 

46 

41 

53 

58 

63 

65 

68 

74 

52 

57 

59 

62 

61 

66 

71 

73 

75 

7  5 

75 

64  .  1 

MIN 

57 

52 

38 

37 

46 

46 

60 

57 

65 

48 

4  1 

06 

26 

33 

45 

51 

55 

59 

38 

38 

4 ; 

47 

47 

49 

S3 

61 

6  3 

64 

65 

65 

49.1 

LAKE  ChRRlES  HSO  AP 

MAX 

66 

67 

60 

57 

59 

65 

68 

78 

75 

70 

63 

52 

44 

55 

63 

6  4 

70 

72 

75 

53 

60 

58 

63 

55 

6  5 

72 

75 

77 

78 

76 

77 

65  .6 

MIN 

51 

SO 

4S 

37 

33 

4  1 

57 

S3 

53 

49 

4  1 

32 

0  4 

29 

36 

4  0 

52 

56 

46 

37 

38 

53 

47 

46 

4^ 

49 

63 

66 

66 

6  5 

66 

47.7 

OBERL in  f IRE  TOWER 

MAX 

80 

57 

66 

5  1 

57 

58 

69 

74 

B2 

75 

68 

53 

39 

47 

56 

6  6 

74 

70 

0 

78 

55 

61 

S9 

64 

69 

74 

74 

79 

78 

79 

78 

66.5 

MIN 

S3 

47 

SO 

IS 

30 

43 

49 

59 

49 

o ; 

38 

37 

o: 

25 

32 

4  6 

49 

55 

5  ' 

34 

31 

46 

43 

42 

4  9 

49 

55 

6  6 

68 

63 

64 

46.4 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

77 

65 

69 

57 

55 

60 

66 

68 

72 

74 

64 

65 

40 

55 

60 

63 

69 

73 

73 

52 

60 

58 

62 

64 

69 

75 

76 

77 

79 

77 

65.2 

MIN 

60 

52 

55 

40 

36 

40 

50 

58 

57 

52 

46 

4  1 

26 

27 

31 

4  6 

S3 

53 

65 

33 

37 

4  3 

47 

46 

51 

52 

SS 

60 

65 

63 

63 

48.  1 

VERMILION  LOCK 

MAX 

78 

70 

67 

63 

55 

59 

6  7 

59 

74 

7  0 

69 

58 

4  6 

39 

54 

S  i 

65 

69 

'3 

74 

52 

5  6 

60 

63 

SE 

70 

75 

nl 

79 

79 

76 

65.  a 

MIN 

6  3 

48 

52 

36 

26 

28 

39 

55 

53 

j  1 

4  1 

36 

.6 

28 

28 

39 

51 

52 

6  4 

38 

37 

39 

47 

44 

4^ 

49 

S3 

61 

61 

58 

4S  .5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JANUARY       1 975 


STAT  ION 


SOUTH  CENTRAL 


DAY  OF  MONTH 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22    23   24    25    26   27   28   29    30  31 


CARVILLE  2  SW 

HRX 

73 

66 

70 

S4 

59 

68 

65 

72 

75 

71 

66 

62 

40 

53 

63 

70 

68 

74 

73 

70 

56 

67 

62 

61 

69 

73 

71 

77 

76 

77 

78 

67 

1 

HIN 

S8 

56 

49 

40 

31 

43 

48 

53 

50 

54 

41 

35 

26 

26 

32 

45 

49 

48 

54 

37 

33 

49 

49 

47 

53 

44 

55 

57 

58 

57 

57 

46 

3 

FRRNKL IN  3  NW 

HRX 

70 

69 

69 

56 

64 

70 

68 

74 

^6 

71 

67 

57 

40 

5  5 

65 

73 

74 

7  5 

75 

52 

60 

58 

63 

67 

70 

75 

77 

80 

80 

82 

80 

68 

1 

30 

46 

50 

49 

46 

33 

37 

4  7 

46 

44 

50 

45 

64 

64 

62 

66 

46 

3 

LRFRYE  TTE  FAR  RP 

MAX 

68 

69 

66 

56 

E  n 

69 

65 

7  7 

7  6 

73 

67 

55 

40 

54 

66 

72 

72 

7  0 

76 

51 

60 

60 

64 

66 

73 

78 

78 

80 

79 

8  1 

81 

67 

8 

4  3 

34 

26 

28 

37 

49 

53 

52 

46 

38 

36 

54 

48 

46 

49 

47 

64 

66 

66 

65 

68 

48 

3 

MORGAN  CITY 

HAX 

79 

IB 

69 

75 

63 

6  1 

73 

68 

It 

76 

72 

67 

53 

41 

54 

64 

72 

71 

75 

74 

58 

62 

62 

65 

67 

71 

73 

73 

79 

81 

79 

68 

1 

36 

37 

i  8 

42 

52 

5 1 

52 

65 

66 

NEW   IBERIA  5  NW 

HRX 

79 

63 

>..,"' 

69 

69 

77 

76 

72 

66 

45 

40 

55 

65 

71 

71 

72 

75 

57 

61 

58 

62 

66 

72 

75 

77 

80 

79 

80 

67 

6 

34 

53 

54 

40 

40 

25 

25 

32 

40 

5 1 

51 

53 

H6 

34 

4  1 

48 

46 

50 

46 

58 

63 

65 

60 

66 

47 

8 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV ILLE  WSO 

HRX 

77 

67 

75 

56 

63 

65 

69 

73 

76 

74 

64 

61 

43 

48 

56 

63 

65 

69 

70 

5  5 

62 

56 

54 

66 

68 

73 

76 

76 

76 

76 

77 

66 

1 

H  I  N 

59 

57 

55 

49 

d  ' 

47 

50 

6  1 

62 

57 

52 

3  7 

32 

35 

j  5 

4  4 

5 1 

53 

53 

42 

4  1 

49 

49 

52 

57 

50 

62 

60 

60 

6  1 

58 

50 

g 

OIAMONO   4  NW 

HAX 

75 

SS 

72 

60 

62 

68 

68 

7  6 

77 

IB 

66 

60 

47 

52 

59 

65 

62 

72 

75 

6  8 

57 

50 

54 

65 

65 

76 

77 

81 

81 

80 

80 

67 

5 

M  !  N 

62 

5  5 

60 

46 

4  1 

42 

46 

59 

64 

58 

4  3 

4  4 

30 

28 

30 

38 

44 

52 

55 

38 

3  j 

4  4 

44 

5  1 

52 

46 

52 

63 

59 

60 

60 

48 

3 

DONALOSONV ILLE  3  E 

HAX 

77 

74 

72 

74 

58 

67 

74 

75 

75 

77 

50 

38 

44 

60 

72 

74 

78 

74 

54 

59 

60 

62 

72 

75 

77 

78 

75 

79 

73 

68 

5 

H  I  N 

59 

5  7 

5  4 

3  6 

j 

49 

50 

54 

58 

29 

27 

30 

5  1 

5  ] 

57 

33 

3g 

4  0 

49 

54 

55 

59 

60 

6  1 

59 

65 

6 1 

49 

5 

GALL IRNO 

HAX 

78 

79 

73 

75 

68 

69 

69 

68 

75 

76 

71 

6  7 

55 

51 

SS 

71 

70 

69 

73 

67 

59 

60 

5  8 

62 

72 

75 

78 

79 

75 

76 

78 

69 

4 

M  I  N 

61 

50 

p  : 

39 

40 

39 

42 

5  2 

6  3 

68 

5  3 

45 

29 

30 

30 

33 

52 

55 

56 

32 

38 

3  3 

4  4 

40 

54 

48 

57 

54 

56 

65 

65 

47 

g 

HOUMA 

MAX 

81 

80 

69 

76 

67 

••■l 

71 

77 

76 

73 

68 

47 

44 

55 

63 

74 

72 

78 

77 

5  1 

61 

58 

60 

68 

74 

76 

79 

80 

81 

78 

69 

3 

M  I  N 

62 

6  g 

54 

43 

3 1 

37 

46 

58 

5  7 

68 

42 

42 

28 

26 

28 

37 

48 

5  0 

53 

38 

34 

4  1 

47 

46 

49 

49 

54 

62 

66 

65 

66 

47 

0 

NEW  ORLEANS  HO  I  WSO 

hp 

MAX 

71 

66 

7  5 

55 

60 

6  > 

67 

79 

77 

73 

65 

56 

42 

SO 

62 

70 

70 

74 

78 

51 

56 

56 

59 

69 

71 

75 

79 

80 

80 

77 

75 

67 

3 

M  I  N 

56 

5  I 

50 

4  1 

34 

39 

49 

59 

57 

50 

3  g 

34 

30 

25 

2  7 

42 

48 

52 

4  6 

34 

50 

48 

53 

53 

45 

58 

60 

65 

NEW  ORLEANS  AUG  WSO 

C  I 

HAX 

73 

66 

76 

54 

61 

68 

68 

77 

77 

72 

6  ' 

59 

4  1 

SO 

62 

70 

70 

74 

73 

49 

57 

55 

56 

68 

70 

74 

76 

79 

78 

78 

80 

67 

0 

HIN 

57 

51 

49 

43 

41 

44 

53 

59 

69 

52 

44 

34 

30 

28 

34 

45 

52 

5  5 

48 

42 

36 

50 

49 

54 

54 

49 

59 

62 

68 

66 

66 

49 

6 

PRRRO IS  7  S 

HRX 

80 

66 

77 

63 

6.? 

71 

70 

'6 

'"I 

77 

67 

64 

48 

52 

62 

70 

69 

7  6 

78 

74 

62 

59 

60 

6  0 

71 

78 

'5 

78 

79 

78 

81 

69 

9 

HIN 

59 

50 

61 

44 

3  J 

38 

52 

59 

57 

55 

a  ] 

42 

28 

25 

29 

42 

49 

51 

52 

40 

35 

SO 

47 

52 

55 

56 

5? 

58 

65 

64 

64 

48 

6 

OUARRNT I NE 

HRX 

74 

74 

67 

69 

54 

63 

66 

57 

64 

73 

68 

64 

51 

42 

42 

57 

56 

68 

68 

64 

51 

62 

6  6 

5  5 

63 

64 

69 

74 

74 

72 

75 

63 

8 

HIN 

55 

57 

57 

50 

46 

60 

52 

54 

5  5 

58 

50 

50 

33 

35 

39 

42 

49 

53 

53 

43 

43 

50 

50 

5  0 

53 

54 

51 

52 

69 

58 

58 

50 

3 

RESERVE 

HRX 

75 

67 

67 

75 

56 

58 

70 

68 

76 

77 

72 

65 

45 

42 

52 

62 

10 

66 

75 

74 

52 

55 

55 

61 

69 

75 

78 

80 

80 

76 

66 

4 

HIN 

60 

60 

51 

42 

34 

38 

4  1 

5  1 

S2 

60 

41 

42 

27 

26 

28 

32 

SI 

50 

SO 

39 

33 

41 

47 

46 

53 

45 

60 

62 

61 

60 

45 

8 

SAINT  BERNRRO 

MAX 

77 

66 

80 

58 

62 

7  0 

69 

s: 

77 

77 

6  ' 

62 

45 

52 

62 

71 

70 

74 

75 

74 

62 

55 

6  5 

62 

72 

75 

81 

82 

80 

78 

83 

59 

6 

MIN 

63 

52 

5  7 

45 

tH 

41 

49 

57 

60 

56 

43 

42 

29 

25 

28 

4  1 

46 

5  1 

56 

34 

34 

48 

45 

51 

56 

47 

52 

63 

64 

64 

64 

48 

S 

THIBOOAUX 

HAX 

81 

IK 

68 

77 

55 

6  1 

71 

69 

77 

79 

73 

66 

42 

35 

49 

64 

71 

71 

75 

77 

52 

61 

6 

62 

68 

73 

78 

79 

81 

81 

78 

68 

1 

HIN 

63 

50 

53 

43 

33 

38 

44 

55 

5  1 

67 

42 

42 

28 

28 

32 

45 

5  3 

51 

50 

39 

35 

37 

47 

48 

53 

46 

46 

63 

65 

65 

64 

47 

a 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING   STATION    I NOE X 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
JANUARY  1975 


STAT  ION 

X 
Q. 
O 
(INI 

Oflr  OF  MONTH 

u 
a 
ae 

a 

Tim 

2 

i 

5 

6 

7 

8 

1 

10 

1 1 

1 

i 

1  4 

15 

:  E 

1, 

18 

:  9 

Z  1 

22 

23 

.  4 

2  5 

26 

27 

28 

29 

K 

31 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
M1N 

10 
59 

59 
46 

BO 

4  6 

54 
43 

55 
i  / 

54 

37 

60 
40 

58 
SO 

66 
50 

65 
63 

6  4 

45 

59 
4  3 

43 

35 

43 
34 

53 
3  5 

58 
36 

6! 
aft 

59 
48 

6  7 
5  4 

66 
4  5 

54 

3  7 

56 
)6 

54 
4  1 

5  7 

4  1 

6  6 
4ft 

61 
46 

62 

4ft 

71 
57 

74 
S3 

76 

ft ; 

73 
61 

60.6 
45-9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
JRNURRT  1975 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


10    11    12    1  3    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


NORTH  CENTRAL  0 
CRLHOUN  EXP  5TRTI0N 


WOODWOR  TH   STATE  FOREST 


ERST  CENTRAL  0 
LSU  8EN-HUR  EXP  STR 


EVAP 
HIND 


EVRP 
W  I  NO 
MAX 

niN 


EVAP 
HIND 
MAX 
M  I  N 


2  .426 

999 
61.3 
45.4 


1918 
65. 9 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT I  ON  INOEX 
10 


SNOHFRLL    AND    SNOH    ON    GROUND  Louisiana 

JANUARY  I 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 

LOGANSPORT  4  ENE 

HINOEN 

PLAIN  DEAL ING 
SHREVEPORT  NSO  AP 

WESTOALE  3  SW 

NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 

C  HA  T  HAH 

HONROE   FAA  AP 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

WINNF [ELD  2  M 

NORTHEAST  03 
BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIOENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

W [NNSBORO 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 

CONVERSE 

HAN  T 

NATCHITOCHES 

CENTRAL  05 
ALEXANDRIA  WSO  AP 

BELAH  FIRE  TOWER 

EAST   CENTRAL  06 
BATON  ROUGE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.0 

3 

T 

1  .5 

2.S 
3 

3.4 
1 

1  .5 

1  .0 
.8 
.9 

2.1 

2 

1  . 1 

1 

.5 

.6 

3.0 
.5 

T 

.3 

2.0 
1 

T 

2 

1  -0 

T 
T 

1  -0 
T 

2.2 

1  .0 
T 
T 

2 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOU  I S I RNO 
JANUARY  1975 


O  T  C\  T   T   f~>  K  1 

STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 

o 
cr 
z 

cr 

CE 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVHP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERM  I L I  ON 

2 

29 

58 

9  2 

08 

1  0 

8  A 

OB  I  T A  SPRINGS  FIRE  TNR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

1  l 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8  A 

8A 

r 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

0  5 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

24 

92 

1  8 

1  20 

M  I  D 

M  I  D 

r 

H 

Ah  I  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8H 

8A 

H 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLA I  BORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

1  P 

H 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

h 

BASTROP 

05  37 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  4  0 

5P 

5P 

H 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0  5  4  9 

06 

E  BATON  ROUG 

H 

30 

32 

9  1 

0  9 

6  4 

M  I  0 

M  I  D 

Q 

H  J 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

0  R 

I  BERV  ILLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8  A 

H 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

4  7 

92 

34 

1  05 

1  P 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  | 

200 

9  A 

1  P 

H 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M  I  0 

BODCAU  FIRE  TOWER 

C  ■)"'  0 

0  1 

BOSS  I ER 

1  1 

32 

42 

9  3 

3  i 

260 

',  P 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

4  7 

89 

52 

1  03 

8  A 

8A 

H 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

HJ 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

c . 

OUACH I T A 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1  80 

8  A 

8  A 

8  A 

u 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

0  7 

26 

5P 

5P 

|-| 

CHATHAM 

1  703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  9 

92 

2  7 

1  80 

8  A 

8  A 

u 

CL I N  TON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

9  1 

0  1 

1  80 

5P 

R  Q 
O  ri 

u 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8  A 

r 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8  A 

CONVERSE 

202  3 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3  1 

4  5 

9  3 

4  2 

220 

8  A 

O  n 

U 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

4  9 

9  3 

2  5 

230 

7  A 

7  A 

U 

COVINGTON   4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACAD  I  A 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

CURTIS   1  SSE 

22  35 

0  1 

BOSS  I  ER 

1  1 

32 

25 

9  3 

38 

1  55 

ft  D 
O  n 

r 
L 

DE   QUINCY   4  N 

236  1 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3  1 

9  3 

26 

9  5 

8  A 

ft  D 
O  n 

|_| 

DE  R I  DOER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

9  3 

1  8 

1  80 

8  A 

ft  Q 

U 

n 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEM I NES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

D  r 

^  P 

QONALQSONV  ILLE   3  E 

2534 

09 

ASCENS ION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8  A 

ft  P 
O  n 

u 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

4  8 

!  c;  n 

ft  Q 
0  H 

ft  Q 
0  n 

H 

EPPS  6  W 

297  1 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9  1 

3  4 

Q  Q 

ft  Q 
O  n 

ft  Q 
0  H 

r 
L 

H 

EUN  ICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

4  7 

7  A 

F ARMERV  ILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

4  6 

92 

24 

170 

SP 

5P 

H 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

FRANKL  INTON   3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

49 

90 

1  i 

1  4  5 

l  l  1  u 

m  i  n 

MIL) 

u 

GALL  I  ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

9 
C 

on 
0  rt 

ft  Q 
OH 

H 

GLOSTER   1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

1  l 

32 

1  2 

9  3 

50 

2  5  5 

7  A 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

1  4 

90 

5  4 

i  n 

J  u 

L 

GORUM  FIRE  TOWER 

374  1 

04 

NATCH  I TOCHES 

|  l 

3  i 

25 

92 

5  4 

360 

i  p 
J  r 

H 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

c  c 

D  O 

7P 

7  P 

H 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I  TOCHES 

1  1 

3  1 

4  8 

9  3 

06 

i  ^  n 
1  o  u 

7A 

GRAND   ISLE  NO  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

n  n 
u  u 

2 

c 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

0  1 

CAODO 

1  l 

32 

25 

94 

00 

350 

i  p 
1  r 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

0  7 

CAMERON 

4 

29 

5  3 

9  3 

25 

c 
D 

ft  D 
0  H 

0  H 

H 

HAMMOND  3  NW 

4034 

0  6 

TANGIPAHOA 

5 

30 

32 

90 

29 

A  ^ 

Q  Q 

y  h 

H 

HANNA  3  S 

4050 

0  1 

RED  RIVER 

;  i 

3  1 

5  4 

9  3 

2  1 

1  c  O 

8  A 

HAYNESV  I  LLE  2  WSW 

4  131 

02 

CLA I  BORNE 

g 

32 

57 

9  3 

1  0 

j  jU 

7A 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I  DES 

4 

3  1 

]  j 

o  a  n 

7  R 

7  A 

H 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3  1 

2  3 

9  3 

2  4 

JOt 

OH 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

HUSS  TON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

!  D 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

;  i 

70 

8A 

8A 

c 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  l 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

1  75 

8A 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

c 

LAFAYETTE  F A A  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

6A 

H 

OBSERVER 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT   S.  MCCLENOON 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOLOMON  G.  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  GOUX 
L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
GUY  E  TRAYLOR 

KENNETH  M.  CAIN 
RAYMOND  L  CUNNINGHAM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  .  OTT 
MRS  RUBY   V  ALLEN 
ST  JOSEPH  ABBEY 
L  S  U  RICE  EXP  STATION 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 
CF    INDUSTRIES.  INC 
CAL-KRAFT   PAPER  CO 
TRUCKL  I  NE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 
H.   W.   THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT   OAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E  .  JAMISON 

NATIONAL   WEATHER  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  OESADIER  JR. 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS  .   LAURA  L .  CAMPBELL 
LA  FORESTRY  COMM 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C  .  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C.  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STA 
USDA  4  LSU 

NALT   WEATHER  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 
TRUNKLINE  GAS  CO 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
CITY   OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  5  FISH  i  WILDLIFE  SER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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C  T  n  T  T  PI  M 

o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  I  M  T  V 

L  U  U  N  1  Y 

o 

<X 

z 

0£ 

LATITUDE 

LONCITUOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

SPEC  I  PL 
1  SEE  NOTES  1 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  5 

93 

1  3 

5 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

g 

M  I  D 

M  I  D 

; 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

9  1 

1  2 

1  05 

8A 

8  A 

h 

C.   R.  EVANS 

LEESV  ILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

3  1 

09 

93 

1  6 

240 

8  A 

8  A 

r 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

3  1 

59 

93 

57 

2  1  0 

5P 

5P 

: 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV ILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

1  1  4 

7A 

JOSEPH  R  SHOW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8  A 

LSU  AGR1   EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONT INENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

0  1 

DE  SOTO 

1  2 

32 

0  1 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

3  i 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT   R.  GENTRY 

MAR  I  ON 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

8  A 

TOWN   OF  MARION 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  l 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSV  ILLE 

MARTIN   FIRE  TOWER 

5935 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

2  7  0 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELV ILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

9  1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6  1  42 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  i 

92 

35 

1  6 

8  A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

M INDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

C 

H 

W.   G .  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS  V.  BURNITT 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACH  I  TA 

9 

32 

3  i 

92 

03 

78 

M I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  i 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.   CORPS  OF  ENGRS. 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

3  1 

4  6 

9  3 

05 

1  30 

5P 

5P 

r 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

: 

30 

03 

9  1 

53 

25 

BR 

8A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

M  I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

1  5 

4 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  OUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

667  1 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

9  0 

06 

2 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0  1 

1  0 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  ME  T A  I R  I  E 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

M  I  D 

N  .   0  .   SWG .   AND  WTR .   BD . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

9  1 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKOALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

9  2 

4  1 

1  03 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

25 

1  1  0 

8A 

J  D  SANFORD 

OAKNOL I  A 

691  1 

06 

E  FEL  I  C  I  ANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  •  OREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

9  1 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L  .  BAQUE 

PAR AD  I S  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

4  7 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

9  0 

45 

1  90 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

0 1 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

9  ?: 

4  1 

29  1 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

QUARANT INE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF. 

RESERVE 

7767 

09 

ST   JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHOUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF   4  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

0 1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

8067 

02 

L I NCOLN 

9 

32 

3  1 

92 

39 

275 

8  A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8  1  08 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

ST  FRANC  I SV  I  LLE  6  SE 

8  1  37 

06 

W  FEL I C I  ANA 

8 

30 

4  3 

9  1 

1  8 

60 

5  P 

5P 

CROWN  ZELLERBACK  CORP 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

8163 

0  3 

TENSAS 

8 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

8  A 

8A 

80 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

c 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

1  50 

BP 

INACTIVE  5/31/74 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

1  2 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

L 

H 

NOAA-NATL   WEATHER  SERV 

SPEARSV  I  LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  HOLLIS 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

8A 

c 

ALTON  D  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

2  6 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARO 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL   M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


VERMILION  LOCK 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

WESTDALE   3  SW 

WINNFIELD  2  W 

WINNSBORO 

W  I  NONA  FIRE  TOWER 

WOOQWORTH  STATE  FOREST 


9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


VERMILION 
CONCORD  I A 
RED  RIVER 
NINN 

FRANKL  I  N 

WINN 

RAPIOES 


29  47 

31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 


92  12 

91  26 

93  30 

92  4  1 
9  1  42 
92  39 
92  28 


1  4 

60 
140 
160 

80 
220 

90 


9  A 


H 

C 

H 

C  H 
C  H 

H 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  8.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT 1  ON  INDEX 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  rai les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  m  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c limatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  ■  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,    "Daily   Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Tempera tu res"  table,  and  the  Station  I ndex. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol  1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-M ISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10- PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4  50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mai ling  ,35?  Single  copy ;  30$ 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Cent 
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68  .4 
69. S 
66. 7M 
70.3 
68.5 

40. 8M 
45.9 
43  .OM 
47.6 
47.3 

54  .6M 

57.7 
55. 9M 
59.0 
57  .9 

2-6 

83 
83 
81 
81 
80 

1 

19 
3 
2 
a 

25 
27 
26 
29 
28 

9 
8 
8 

7 
9 

313 
230 
264 
198 
239 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
3 
3 
3 
0 

7 
4 
J 

2 
6 

3 
i 

0 
3 
0 

2.13 
1.4  1 
1  -24 
2.76 
4  .00 

-  4.14 

1  -01 
.52 
•  33 
1.19 
3  .02 

23 
23 
23 
1  7 
16 

.0 
.0 

■3 

.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
7 
3 

2 
1 

;• 
l 

I 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

57.  1 

3.2 

2  .05 

-  3.19 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

FEBRUARY  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW  . 

SLEET 

NO  • 

OF 

DAYS 

STAT  ION 

MAX. 

M1N. 

% 

1 

uj  ic 

uj  c 

□ 

UJ  E 

UJ 

j_ 

u 

§  o 

_ 

o 

%  o 

in 

i  => 

1 

CT  ? 

a 

1° 

Sg 

-  , 

_, 

£;  z 

_, 

°  § 

t: 

a 

° 

£ 

? 

£  h 

a 

H3 

S  § 

5 

a 

a 

S  i 

1 

S  E 

1 

= 

° 

S 

£.  g 

°  E 

*' 

° 

i  ■■ 

1 

- 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

66  .5 

43 

■  1 

54  .8 

79 

23. 

25 

7 

293 

0 

0 

5 

0 

1  . 

6  5 

-  2.91 

1  .20 

12 

.0 

0 

J 

1 

I 

DE  OUINCY   4  N 

66  .0 

40 

■  0 

53.0 

78 

1 

8. 

339 

0 

a 

B 

0 

2. 

10 

-  2  .77 

1  -07 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

DE  R I  DOER 

64  .9 

39 

.  g 

52  . 4 

77 

] 

:  1 

7 

359 

0 

0 

7 

0 

2 

0  0 

1  .24 

4 

.0 

4 

! 

1 

EL IZABETH 

n 

M 

25 

7 

0 

0 

5 

0 

.0 

i 

0 

HACKBERRY  6  SSW 

65  .7M 

47 

.  HM 

56  .  8M 

2  . 3 

75 

23 

2  9 

7 

230 

a 

0 

2 

0 

g  ? 

-  2.94 

.  4  1 

4 

.  0 

0 

0 

0 

JENNINGS 

66  .7 

48 

.  rj 

58  ■  4 

2  .8 

79 

1 

26 

7 

20  4 

0 

□ 

2 

ij 

1 

,  1 

-   3  .96 

.75 

1  6 

■  0 

0 

4 

[ 

0 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

66- 2M 

45 

,5M 

55. 9M 

1  .4 

77 

19. 

28 

8. 

;  i  ;■ 

0 

J 

3 

4i 

-  4.34 

.28 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

67  .6 

46 

.2 

56.9 

1  .8 

79 

22 

28 

7 

242 

0 

a 

1 

0 

1 

OH 

-  3-39 

.38 

4 

.0 

0 

s 

Ij 

0 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

67  .9 

44 

.  5 

56  .2 

23* 

25 

7 

254 

0 

0 

4 

0 

1 

;g 

■  60 

4 

•  0 

0 

6 

1 

0 

ROCKEFELLER  WL  REFUCE 

67  .  1 

46 

.  in 

56. 9M 

78 

23> 

27 

7 

6 

0 

0 

. 

0 

27 

■  10 

4 

.0 

0 

■l 

0 

0 

VERMILION  LOCK 

65  .8 

43 

.  0 

54  .4 

2. 

24 

8 

301 

0 

0 

2 

0 

46 

.25 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

0  1  V  I  SI  ON 

55  .6 

1  .2 

1 

23 

-  3.46 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

70.2 

47 

.  i 

58.8 

4.0 

81 

2 

30 

7 

196 

0 

0 

4 

0 

5  6 

-   4  .39 

.22 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

FRANKL IN  3  NW 

70  .9 

45 

.7M 

58  .  3M 

2  .0 

82 

1 

3  l 

24  + 

209 

0 

0 

3 

0 

92 

-   3  .92 

.  32 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAFATETTE  FAA  AP 

69.2 

47 

.0 

58.  I 

3.4 

82 

1 

29 

7 

222 

0 

0 

2 

0 

1 

4' 

-3.19 

.56 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

0 

MORGAN  CITY 

70  .5 

48 

.  1 

59.4 

2.6 

u 

3 

31 

26 

191 

0 

0 

i 

0 

1 

0  4 

-   2  .98 

1.12 

1  7 

.0 

0 

3 

1 

1 

NEW   IBERIA  5  NW 

68. 7M 

45 

57.  1M 

81 

2 

27 

7 

242 

0 

0 

4 

0 

51 

.18 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

58.3 

2.9 

1 

38 

-  3.64 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  WSO 

68  .4 

5  ! 

.8 

60  .  1 

79 

3 

35 

7 

163 

0 

0 

0 

0 

2 

0  5 

.51 

1  9 

•  0 

0 

8 

1 

0 

DIAMONO   4  NW 

69.6 

48 

.  7 

59.2 

81 

18« 

29 

e 

191 

0 

0 

2 

0 

8  3 

.25 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

OONALDSONV ILLE  3  E 

1 

3  0 

.60 

16 

•  0 

0 

4 

1 

J 

GALL IANO 

70.5 

49 

■  8 

60  .2 

82 

3 

31 

8 

166 

n 

0 

1 

0 

5 

37 

4.10 

22 

.0 

0 

S 

2 

1 

>if]:  inn 

70  -7M 

49 

.  1 

59. 9M 

2.2 

86 

3 

31 

7 

183 

0 

0 

2 

0 

1 

Bl 

-  2  .80 

.89 

1  7 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

69-4 

48 

■  3 

58  .9 

3.3 

81 

18. 

30 

8 

210 

c 

0 

2 

0 

3 

64 

-  1.18 

1  .30 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 

70.2 

52 

.7 

61  .5 

5.1 

84 

1 

36 

2S» 

166 

0 

0 

0 

0 

4 

Bl 

.00 

2.  17 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

PARAOIS  7  S 

72.7 

50 

•  5 

61  .6 

82 

2 

29 

8 

145 

0 

0 

1 

0 

6 

6  0 

1  .33 

4  .0  0 

17 

.0 

0 

7 

4 

I 

QUARANTINE 

65.6 

50 

.  3 

58.0 

75 

2 

37 

7 

192 

0 

0 

0 

0 

2 

45 

1  .21 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

RESERVE 

69  .2 

46 

.7M 

58  -OM 

3.6 

83 

2 

31 

8 

226 

0 

0 

1 

0 

1 

99 

-  3.32 

.77 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 

70  .2 

49 

.5 

59  .9 

3.2 

82 

3. 

31 

7 

180 

0 

0 

2 

0 

2 

48 

-  2.79 

.0 

0 

DIVISION 

59.7 

3.0 

3 

0  3 

-  1.77 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWINC  STATION    1 NOE « 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  0 

BODCAU  FIRE  TOUER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  5SE 
GLOSTER   1  W 
GREENWOOD  FIRE  TOUER 

HANNA  3  S 
HOSSTDN 
KEITHVRLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 

MANSF IEL D  3  WSW 
MINDEN 

PLAIN  DEAL ING 
SHREVEPORT  WSO  AP 


NORTH    CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE    3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCUS 

FARMERVILLE 
HATNESVILLE    2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
J0NES60R0  F IRE  TOWER 
MARION 

MONROE    FAA  AP 
MONROE  CITT 
RUSTQN—L A  TECH  UNIV 
SPEARSvILLE   FIRE  TOWER 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GRO«E 

SAINT  JOSEPH  EXP  5TA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 

LEES v  ILLE 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRANO  C0TEAU 
HINE5T0N    4  NNE 
JONESvILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

MARK  S V II  LE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIvER  LOCK 

0LLA  3  SSW 

OPEL0USAS 
SIMMESPQRT 
v IDAL IA  NO  2 
UGODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGAL  USA 

CL  INTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

■ENTWOOD 

LSU  BEN-HuR  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIvER  LOCK  NO  1 
PINE  GRQvE  FIRE  TOWER 

ST  FRANC  IS v II  LE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL  IDELL   WSO  RFC 
SPRINGVRLE  FIRE  TQwER 

2 AC HART   2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


1     2     3      4     5     6  7 


2  .  20      .90  2. 


9     101112    1314  15  16171 


1  .20 
1  .  18 
1  .  10 


1  .67 
2.64 
2.28 
2.20 
5.52 


2.91 
3.45 
3.60 
5  .64 


2.  73 
.  74 
2.13  .16 


.25  1. 
.90    1  . 
3.00 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEx 


DRILY   PREC I P I TRT I  ON 


STflT I  ON 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCy  4  N 
DC  DIDDER 
EL IZABETH 

HACKBERRY  8  SSU 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

HINDER  3  U 

LA*E    ARTHUR    ID  SU 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  USD  AP 
LONGVlLLE 
MERMENTAU 
MITTIE  2  SE 

OAKDALE 

06ERLIN  f IRE  T8UER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SUGARTQUN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARvILLC  2  SU 
FRANKL IN   3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

600THVILLE  USD 
DIAMOND   4  NU 
OONAL DSONv ILLE  3  E 
GALL IANO 
HQUMA 

NEW  ORLEANS   NF   WSO  CI 
ME  u  ORLEANS  MOI   USO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEU  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARAOIS   7  5 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4     5    6  7 


.03     .01  .01 


9     10  1112    131415  1617 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQllOnINO  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


Louisiana 

FEBRUARY  1975 


DRY  OF  MONTH 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  !NOE« 
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STflT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

s 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 
H 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VflLLEr 

MAX 

74 

50 

46 

48 

56 

56 

35 

4  1 

69 

46 

60 

50 

65 

69 

69 

62 

62 

61 

55 

66 

69 

79 

39 

49 

70 

71 

58 

58 

6 

M  1  N 

58 

45 

45 

46 

48 

29 

2  9 

42 

52 

33 

33 

30 

28 

28 

43 

39 

30 

30 

30 

42 

42 

35 

6 

LOGBNSPORT  4  ENE 

MAX 

68 

63 

JO 

71 

54 

51 

47 

BO 

60 

48 

75 

74 

67 

71 

S6 

60 

63 

64 

58 

67 

72 

81 

73 

52 

74 

75 

71 

71 

65 

2 

MIN 

59 

4 

38 

28 

33 

5  ; 

48 

30 

49 

3 1 

28 

4  1 

64 

35 

28 

28 

44 

43 

41 

39 

3 

M INOEN 

MAX 

/H 

69 

47 

48 

56 

60 

37 

46 

60 

45 

60 

71 

SS 

67 

71 

69 

63 

62 

65 

6  7 

63 

73 

82 

39 

SO 

71 

73 

55 

60 

4 

MIN 

60 

4S 

4  1 

45 

47 

30 

20 

20 

29 

27 

30 

39 

31 

31 

40 

51 

33 

34 

30 

31 

31 

47 

36 

25 

26 

34 

4  1 

41 

35 

6 

PLBIN  OEBLINC 

MAX 

71 

58 

45 

47 

56 

54 

35 

46 

57 

45 

61 

74 

54 

65 

69 

67 

61 

60 

61 

54 

65 

68 

79 

38 

48 

69 

59 

59 

58 

4 

MIN 

55 

44 

43 

44 

45 

29 

17 

17 

21 

26 

3  0 

37 

30 

32 

18 

50 

3  0 

32 

29 

28 

28 

45 

36 

27 

26 

29 

4  1 

40 

34 

0 

SHREVEPORT   HSO  BP 

MAX 

69 

51 

49 

57 

56 

39 

46 

60 

5  5 

51 

77 

5  5 

67 

'2 

65 

62 

59 

62 

56 

66 

70 

6  2 

43 

50 

72 

73 

54 

64 

60 

1 

SI 

45 

■1 .] 

47 

39 

25 

22 

27 

30 

28 

48 

36 

28 

35 

49 

38 

33 

42 

31 

29 

36 

43 

2  9 

27 

31 

46 

4  1 

4  3 

36 

6 

WESTDBLE  3  SW 

MAX 

77 

62 

■1  3 

50 

57 

59 

39 

47 

60 

47 

63 

74 

56 

65 

72 

69 

65 

6  1 

64 

51 

66 

70 

81 

42 

50 

72 

71 

57 

60 

S 

MIN 

3  2 

23 

24 

35 

29 

3  3 

40 

29 

29 

4  ; 

50 

34 

3  3 

34 

30 

32 

4  4 

37 

30 

30 

33 

34 

42 

36 

5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

71 

55 

50 

58 

60 

44 

48 

59 

55 

55 

75 

57 

67 

71 

73 

68 

63 

68 

58 

66 

71 

78 

58 

60 

72 

71 

54 

65 

62 

1 

52 

.1  4 

47 

43 

28 

20 

29 

3  0 

28 

5  3 

3  7 

27 

3  7 

47 

42 

34 

47 

32 

30 

40 

56 

3  3 

29 

33 

43 

4  1 

40 

36 

\ 

CRLHOUN  EXP  STATION 

MAX 

78 

71 

48 

56 

50 

6  1 

41 

47 

69 

40 

6  0 

74 

51 

63 

70 

70 

70 

61 

66 

55 

65 

71 

80 

42 

50 

71 

72 

55 

61 

1 

65 

46 

45 

47 

49 

36 

22 

2  3 

3  0 

27 

32 

42 

29 

29 

40 

5 1 

34 

36 

34 

30 

33 

4  3 

4  1 

2  9 

29 

34 

4  3 

42 

37 

j 

CHATHAM 

MAX 

79 

59 

49 

50 

57 

B6 

43 

49 

59 

42 

60 

75 

55 

55 

70 

72 

70 

62 

70 

58 

66 

72 

80 

43 

SO 

73 

72 

54 

61 

4 

MIN 

65 

4  6 

4  4 

46 

48 

j  5 

2 1 

22 

;  H 

26 

2  2 

4  I 

29 

3  0 

36 

5  i 

33 

3  5 

34 

3 1 

3 1 

39 

38 

27 

27 

3  i 

4  0 

FBRMERV1LLE 

MAX 

75 

e 

51 

56 

61 

55 

45 

56 

55 

50 

75 

73 

62 

70 

70 

67 

63 

68 

61 

64 

72 

78 

77 

50 

71 

71 

71 

64 

64 

0 

52 

.i  .i 

•1  4 

4  3 

47 

3  i 

20 

30 

29 

25 

49 

4  ; 

30 

38 

47 

52 

33 

50 

32 

30 

39 

64 

36 

3  0 

36 

42 

4  1 

42 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

77 

62 

45 

4B 

52 

58 

36 

48 

59 

43 

63 

75 

52 

67 

70 

65 

68 

61 

68 

56 

6  6 

71 

78 

39 

48 

71 

70 

56 

59 

8 

MIN 

55 

43 

42 

4  4 

47 

q 

1  7 

21 

32 

24 

3 1 

37 

27 

36 

45 

5 1 

3  j 

34 

29 

29 

37 

48 

28 

2  6 

26 

36 

40 

39 

35 

3 

MONROE  Faa  AP 

MAX 

71 

53 

51 

60 

64 

45 

43 

58 

56 

S3 

74 

54 

60 

66 

69 

69 

59 

70 

53 

61 

72 

78 

57 

49 

70 

68 

55 

63 

60 

8 

MIN 

52 

4S 

45 

49 

43 

30 

23 

29 

28 

27 

50 

36 

30 

35 

47 

44 

37 

50 

38 

34 

38 

57 

34 

30 

33 

43 

44 

44 

39 

1 

MONROE  Cirr 

MAX 

75 

69 

51 

60 

64 

59 

44 

59 

57 

52 

73 

73 

73 

67 

|  9 

67 

67 

7  0 

63 

62 

72 

78 

78 

5  0 

71 

71 

69 

61 

65 

.1 

MIN 

64 

45 

45 

48 

62 

33 

23 

26 

32 

27 

49 

47 

32 

36 

47 

54 

36 

51 

36 

34 

38 

64 

39 

30 

35 

44 

43 

44 

41 

3 

RUSTON-LA   TECH  UN  1 V 

MAX 

77 

70 

49 

60 

58 

61 

40 

46 

58 

41 

61 

74 

52 

64 

70 

72 

69 

6  2 

69 

56 

65 

69 

77 

43 

SO 

71 

73 

54 

61 

1 

SO 

45 

42 

44 

48 

32 

20 

21 

23 

24 

24 

35 

29 

30 

42 

42 

33 

37 

31 

32 

37 

41 

37 

27 

31 

42 

41 

35 

.5 

H INNF IELO   2  W 

MAX 

71 

68 

51 

57 

56 

5  3 

49 

Bl 

57 

54 

75 

63 

65 

69 

73 

71 

63 

68 

58 

66 

73 

Bl 

73 

50 

73 

74 

64 

60 

64 

.5 

M  I  N 

65 

47 

45 

48 

49 

32 

2  1 

24 

32 

26 

52 

40 

29 

28 

4  4 

5  0 

34 

5 1 

35 

30 

35 

64 

37 

26 

28 

37 

40 

39 

NORTHEAST 

03 

aasTROP 

MAX 

75 

58 

58 

58 

63 

56 

43 

58 

57 

48 

74 

3 

5  9 

67 

70 

71 

63 

7  0 

60 

62 

73 

77 

75 

75 

70 

69 

68 

62 

64 

.7 

M  I  N 

4  I 

45 

4  5 

48 

53 

32 

22 

28 

3 

25 

47 

42 

28 

37 

47 

56 

36 

5 1 

37 

32 

37 

62 

35 

32 

44 

39 

B 

EPPS  6  W 

MAX 

78 

72 

48 

5  2 

61 

6  1 

44 

44 

5B 

38 

60 

73 

65 

59 

6  5 

70 

72 

58 

68 

52 

62 

73 

78 

47 

50 

67 

69 

58 

60 

5 

MIN 

64 

46 

4'":. 

47 

46 

35 

23 

2  6 

'4 

26 

33 

42 

30 

37 

4  4 

5  6 

38 

42 

37 

33 

39 

44 

39 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

77 

66 

49 

52 

58 

65 

39 

4! 

6  7 

39 

58 

73 

48 

57 

66 

70 

73 

5  7 

69 

52 

60 

73 

79 

47 

SO 

67 

70 

59 

59 

.7 

MIN 

>"-. : 

■15 

4  6 

47 

48 

J  ' 

24 

2t 

J  1 

28 

32 

43 

32 

34 

44 

54 

40 

40 

39 

36 

39 

46 

44 

30 

30 

33 

43 

44 

39 

1 

SBINT  JOSEPH  EXP  STA 

M>U 

78 

76 

6  4 

54 

56 

6  ' 

38 

44 

60 

43 

61 

73 

50 

56 

66 

70 

76 

64 

71 

53 

62 

76 

78 

48 

SO 

67 

71 

61 

61 

6 

MIN 

59 

SO 

49 

50 

52 

3  1 

26 

28 

3  3 

27 

33 

45 

32 

36 

4  4 

52 

4  1 

44 

4  3 

37 

40 

44 

44 

31 

33 

38 

43 

45 

40 

6 

TALLULAH 

MAX 

78 

76 

50 

63 

58 

66 

41 

38 

58 

4  5 

60 

75 

50 

58 

6B 

72 

76 

59 

72 

52 

61 

75 

78 

49 

SI 

70 

72 

60 

61 

6 

M  ]  N 

63 

47 

36 

46 

50 

37 

24 

26 

34 

25 

31 

43 

31 

33 

37 

50 

40 

42 

4  1 

33 

36 

46 

48 

29 

28 

32 

41 

45 

36 

H I NNSBORO 

MAX 

77 

73 

5  1 

52 

59 

6  1 

4  1 

44 

SO 

4  1 

59 

73 

49 

59 

65 

70 

74 

60 

71 

53 

61 

72 

76 

45 

52 

70 

72 

57 

60 

.7 

M  I  N 

63 

48 

46 

47 

50 

31 

23 

24 

32 

26 

30 

42 

30 

3 1 

40 

47 

40 

40 

39 

34 

36 

35 

42 

42 

36 

•  1 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

78 

70 

49 

49 

57 

61 

38 

45 

60 

44 

63 

75 

56 

64 

68 

73 

69 

60 

65 

55 

63 

69 

76 

42 

39 

7  0 

73 

63 

60 

6 

M  I  N 

65 

48 

4  4 

44 

45 

32 

20 

2  0 

30 

25 

30 

38 

27 

30 

4  0 

4  7 

30 

45 

38 

27 

27 

28 

4  0 

38 

35 

2 

CONVERSE 

MAX 

79 

70 

5  1 

50 

57 

6  4 

42 

49 

62 

49 

62 

74 

61 

78 

70 

73 

68 

62 

66 

58 

67 

74 

81 

43 

51 

74 

75 

69 

63 

5 

M  ,  N 

63 

50 

4  6 

4S 

49 

J  4 

1  9 

20 

3  0 

28 

34 

39 

29 

2  9 

4  6: 

4  9 

34 

34 

37 

29 

29 

28 

4  2 

42 

36 

3 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

74 

71 

6  5 

57 

68 

59 

48 

65 

6  3 

62 

74 

66 

66 

75 

75 

75 

64 

71 

61 

65 

72 

80 

73 

54 

73 

73 

69 

66 

67 

2 

MIN 

62 

50 

44 

47 

49 

3  2 

21 

28 

u 

26 

52 

39 

32 

35 

48 

55 

32 

SI 

36 

36 

4  1 

63 

35 

26 

31 

43 

43 

50 

40 

8 

LEESV1LLE 

Max 

78 

76 

5  6 

52 

60 

67 

45 

51 

61 

53 

64 

76 

59 

68 

71 

70 

74 

65 

68 

59 

66 

73 

79 

43 

51 

74 

74 

69 

M  :  N 

66 

56 

47 

46 

52 

38 

23 

25 

34 

30 

35 

42 

32 

32 

4  1 

56 

38 

41 

40 

34 

36 

52 

39 

29 

28 

30 

45 

45 

39 

9 

MANY 

MAX 

78 

71 

5. 

50 

58 

6  5 

42 

47 

63 

48 

64 

75 

58 

68 

71 

73 

66 

62 

65 

58 

66 

70 

80 

41 

50 

72 

74 

68 

62 

7 

M  I  N 

65 

50 

46 

46 

60 

34 

21 

27 

32 

26 

35 

39 

29 

30 

37 

49 

34 

39 

36 

30 

33 

45 

37 

28 

28 

28 

44 

44 

37 

3 

NATCH! TOCHES 

MAX 

75 

68 

5  1 

56 

66 

66 

47 

64 

-.6 

52 

75 

56 

64 

72 

68 

72 

62 

68 

61 

64 

70 

82 

79 

52 

74 

76 

72 

67 

66 

0 

MIN 

66 

49 

47 

49 

51 

34 

24 

29 

36 

30 

52 

42 

32 

36 

49 

50 

64 

39 

32 

32 

44 

4  4 

42 

2 

CENTRAL 

05 

flLEXRNDRIR 

MAX 

79 

77 

66 

S3 

62 

69 

46 

48 

57 

54 

60 

77 

59 

65 

68 

70 

73 

65 

73 

59 

61 

72 

80 

47 

52 

72 

73 

69 

64 

2 

MIN 

65 

57 

46 

48 

SI 

40 

25 

27 

16 

32 

36 

44 

34 

37 

40 

53 

41 

45 

4  1 

4  1 

43 

62 

4  1 

32 

32 

34 

47 

48 

41 

9 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

78 

69 

5  5 

62 

67 

4  1 

50 

62 

57 

59 

78 

58 

63 

68 

69 

74 

63 

72 

S8 

62 

75 

82 

72 

50 

72 

75 

67 

65 

65 

3 

MIN 

65 

49 

49 

51 

45 

10 

26 

28 

35 

33 

56 

42 

32 

32 

45 

47 

4  1 

49 

40 

37 

35 

65 

35 

30 

29 

39 

48 

45 

41 

4 

DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

<r 

tx. 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

:  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELAH  FIRE  TOWER 

MA  ' 

79 

75 

63 

53 

59 

69 

47 

51 

62 

47 

63 

75 

54 

67 

66 

67 

72 

65 

74 

60 

62 

76 

6  0 

46 

54 

73 

74 

66 

64  .  3 

m  :  n 

64 

51 

47 

48 

52 

38 

24 

27 

45 

29 

35 

42 

3  0 

32 

4  2 

54 

38 

48 

40 

35 

38 

56 

4  0 

29 

31 

39 

45 

47 

4  1  .0 

BUNK  I E 

MAX 

80 

81 

68 

55 

66 

68 

45 

47 

64 

57 

60 

7  6 

58 

64 

68 

72 

75 

70 

75 

57 

62 

76 

80 

4,1 

52 

72 

74 

70 

65  .8 

i :  n 

64 

65 

50 

51 

S3 

40 

26 

28 

33 

34 

37 

4  6 

33 

35 

4  0 

0  3 

43 

48 

45 

4  1 

40 

49 

4 

32 

30 

33 

44 

46 

42  •  1 

GRAND  COTEAU 

MAX 

82 

77 

69 

65 

71 

67 

59 

65 

58 

60 

77 

68 

6  5 

67 

74 

75 

7  0 

76 

65 

59 

7  3 

79 

72 

0  3 

70 

73 

72 

73 

69 . 1 

MIN 

65 

64 

53 

52 

S3 

33 

2  6 

29 

37 

34 

53 

4  1 

36 

36 

49 

61 

42 

6  3 

45 

4  2 

4  2 

66 

4  1 

31 

33 

4  1 

4 : 

48 

44.9 

H1NESTON  4  NNE 

MA  ■ 

78 

76 

62 

53 

6  1 

68 

44 

49 

61 

54 

62 

76 

58 

67 

68 

69 

74 

66 

73 

59 

64 

73 

7  9 

44 

5  1 

72 

75 

70 

64  .5 

"  ;  -i 

61 

61 

■16 

47 

SO 

38 

22 

22 

30 

28 

33 

4 : 

30 

30 

37 

SO 

37 

47 

3  9 

34 

14 

42 

39 

28 

26 

34 

42 

44 

38  .4 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

76 

77 

0  6 

56 

59 

69 

46 

4  1 

62 

55 

59 

76 

56 

60 

64 

67 

72 

64 

7  3 

54 

60 

73 

78 

4 

52 

6Q 

72 

65 

62-9 

n  :  N 

63 

55 

48 

49 

52 

42 

26 

27 

36 

31 

35 

54 

34 

10 

38 

48 

40 

40 

44 

4  1 

42 

46 

43 

33 

34 

38 

46 

49 

4  1.8 

MAMOU  4  S 

MAX 

79 

76 

66 

63 

71 

67 

65 

60 

58 

76 

7  2 

66 

70 

.'4 

77 

69 

7  5 

68 

5  o 

74 

80 

77 

54 

71 

75 

74 

74 

70.0 

M  [  N 

65 

6  3 

50 

52 

S3 

42 

33 

43 

35 

5  7 

4S 

36 

37 

4  9 

44 

62 

45 

42 

45 

6  7 

42 

34 

32 

48 

48 

50 

47  .7 

MELV  I LLE 

MA  ' 

8 1 

79 

76 

69 

73 

64 

49 

65 

63 

58 

65 

75 

6  6 

70 

71 

76 

0  9 

77 

70 

66 

7  4 

8  0 

75 

53 

72 

74 

73 

72 

69  .8 

MIN 

61 

62 

5  1 

51 

54 

42 

26 

30 

42 

34 

48 

46 

35 

38 

46 

i  ! 

42 

(3  2 

46 

42 

39 

62 

42 

30 

30 

40 

44 

46 

44.8 

NEW  ROADS  S  ESE 

MAX 

77 

79 

78 

62 

65 

69 

49 

SO 

64 

E  1 

60 

78 

67 

64 

63 

74 

78 

76 

78 

58 

56 

70 

77 

5  1 

5  1 

70 

69 

70 

66  .6 

M  1  N 

60 

61 

55 

55 

55 

45 

27 

29 

35 

36 

4  1 

48 

35 

44 

54 

44 

47 

47 

43 

4  4 

5  2 

47 

3  3 

29 

33 

43 

48 

43.9 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

79 

79 

66 

56 

61 

5  9 

50 

48 

65 

56 

59 

76 

56 

63 

66 

72 

77 

7  0 

7  5 

58 

6  0 

70 

62 

71 

65  .6 

MIN 

62 

63 

50 

SO 

5  1 

49 

.'8 

28 

35 

3; 

36 

47 

35 

30 

39 

53 

43 

43 

46 

41 

4  1 

46 

46 

45 

43-5 

OLLA  3  SSW 

MAX 

78 

71 

60 

52 

58 

43 

48 

62 

48 

6  0 

75 

52 

65 

75 

71 

72 

74 

68 

60 

6  3 

73 

82 

42 

50 

72 

79 

59 

63  .5 

MIN 

64 

SO 

50 

46 

50 

37 

23 

26 

30 

27 

34 

41 

30 

30 

39 

56 

38 

56 

42 

33 

34 

43 

39 

29 

29 

3  0 

38 

40 

38.7 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

79 

79 

60 

54 

62 

69 

45 

47 

62 

0  2 

64 

77 

E  6 

64 

69 

70 

73 

68 

78 

-  B 

6  6 

75 

80 

46 

52 

73 

74 

69 

65.1 

■             a  a 

M  I  N 

64 

59 

48 

4  B 

53 

40 

25 

28 

43 

31 

18 

4  4 

16 

45 

0.5 

40 

47 

4  1 

37 

40 

44 

40 

30 

32 

44 

46 

SO 

42-3 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

72 

8  1 

8  I 

73 

68 

74 

54 

54 

53 

60 

62 

78 

60 

65 

66 

71 

75 

73 

81 

58 

58 

74 

'  3 

69 

53 

70 

7  1 

75 

68  .6 

MIN 

65 

66 

61 

5  6 

57 

40 

31 

28 

43 

3  6 

4  1 

49 

40 

33 

39 

58 

49 

5  2 

50 

42 

40 

4  0 

44 

32 

29 

29 

40 

46 

44.1 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

81 

8  1 

6  5 

67 

70 

53 

SI 

63 

62 

64 

79 

60 

64 

66 

71 

77 

73 

80 

58 

58 

72 

83 

74 

53 

69 

72 

73 

74 

68  . 3 

M  [  N 

64 

63 

58 

55 

51 

34 

27 

29 

37 

37 

56 

46 

37 

40 

49 

61 

47 

58 

46 

42 

65 

38 

34 

32 

39 

46 

49 

45  .9 

BOGALDSA 

MAX 

75 

80 

82 

78 

75 

73 

60 

SO 

63 

66 

63 

79 

58 

64 

68 

72 

76 

76 

80 

65 

59 

72 

79 

76 

0  3 

67 

75 

74 

70-0 

M  I  N 

62 

64 

60 

59 

58 

45 

30 

27 

28 

37 

38 

S2 

40 

34 

45 

54 

56 

57 

52 

40 

4  1 

45 

64 

33 

3 1 

32 

37 

47 

45- 3 

COVINGTON   4  NNW 

MAX 

81 

79 

78 

73 

73 

67 

51 

61 

65 

6  3 

7? 

73 

62 

64 

68 

77 

74 

80 

7  3 

60 

70 

78 

77 

54 

6  6 

70 

74 

75 

70  .  1 

M  I  N 

65 

65 

64 

61 

58 

44 

33 

27 

50 

39 

55 

5  1 

42 

32 

42 

6  3 

56 

66 

6  2 

4  1 

4  1 

54 

50 

29 

2  7 

12 

44 

47 

47  .5 

F  RANKL I N  TON   3  SW 

MAX 

78 

81 

76 

66 

73 

55 

50 

6  1 

59 

59 

77 

65 

61 

66 

67 

75 

72 

82 

62 

57 

72 

78 

73 

54 

6  6 

70 

73 

75 

6  6  .  0 

M  I  N 

62 

64 

58 

57 

52 

32 

28 

26 

35 

33 

54 

45 

36 

31 

43 

62 

49 

62 

45 

4  0 

3  6 

62 

39 

30 

2  7 

33 

40 

46 

43.8 

GREENSBURG 

MAX 

83 

81 

82 

68 

68 

72 

51 

54 

61 

61 

64 

78 

55 

65 

69 

0  7 

72 

72 

80 

59 

58 

7  7 

69 

6  9 

5  2 

70 

73 

74 

68  .4 

M  I  N 

60 

59 

60 

55 

55 

44 

30 

26 

25 

4  1 

40 

48 

39 

31 

33 

46 

4  0 

4  1 

39 

40 

43 

29 

2  6 

29 

34 

45 

40.8 

HAMMOND    3  NW 

MAX 

75 

82 

81 

77 

70 

73 

55 

52 

63 

64 

65 

78 

6  0 

63 

64 

71 

78 

76 

6  3 

58 

65 

73 

7  9 

70 

06 

69 

7  1 

74 

69  -5 

MIN 

65 

67 

62 

59 

59 

45 

33 

27 

42 

38 

45 

50 

4  1 

31 

42 

61 

52 

56 

51 

40 

4  1 

42 

53 

30 

26 

34 

4  4 

47 

45  .9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

80 

80 

81 

65 

67 

70 

5  2 

64 

65 

64 

77 

59 

62 

66 

73 

77 

73 

79 

56 

59 

7  1 

80 

72 

5  3 

65 

73 

73 

68.7 

MIN 

60 

59 

59 

53 

54 

44 

26 

37 

36 

39 

48 

3  6 

34 

34 

54 

44 

48 

47 

4  1 

39 

4  9 

45 

30 

2  7 

33 

40 

45 

43.0 

ST  FRANC  I SV [LLE  6  SE 

MAX 

80 

8  1 

77 

65 

7  0 

67 

52 

64 

62 

59 

77 

73 

64 

66 

66 

77 

72 

76 

72 

72 

72 

7  9 

77 

53 

7  1 

75 

73 

73 

70.3 

MIN 

63 

65 

55 

53 

56 

41 

29 

32 

49 

36 

52 

48 

38 

42 

51 

64 

45 

64 

48 

46 

44 

6  4 

44 

35 

34 

41 

45 

49 

47.6 

SLIOELL  HSO  RFC 

MAX 

76 

79 

79 

80 

73 

72 

59 

52 

62 

6  6 

64 

79 

63 

60 

65 

68 

76 

72 

79 

59 

62 

67 

78 

74 

54 

63 

68 

71 

68  .5 

■          ■  ■ 

MIN 

64 

65 

64 

65 

60 

46 

30 

28 

29 

39 

40 

56 

43 

34 

37 

59 

63 

60 

56 

44 

45 

0  6 

66 

32 

3  1 

30 

37 

45 

47.3 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

79 

79 

74 

60 

66 

71 

50 

48 

65 

58 

69 

76 

59 

65 

68 

76 

76 

70 

76 

55 

59 

7  4 

79 

50 

65 

72 

72 

66.5 

M  I  N 

65 

65 

53 

50 

53 

43 

25 

29 

40 

34 

38 

46 

37 

38 

40 

55 

43 

45 

44 

42 

44 

52 

43 

31 

31 

32 

40 

48 

43-1 

DE  OUINCr  4  N 

MAX 

78 

76 

68 

54 

66 

69 

SO 

52 

58 

68 

65 

75 

62 

69 

69 

71 

73 

68 

70 

60 

63 

6  2 

7  7 

4  7 

55 

7  1 

74 

77 

66  -0 

M  I  N 

65 

62 

49 

48 

53 

38 

25 

25 

42 

30 

36 

4  1 

31 

3  1 

40 

51 

38 

4  1 

4  1 

35 

37 

46 

36 

29 

29 

32 

43 

45 

40-0 

OE  R I  DOER 

MAX 

77 

76 

63 

54 

62 

68 

47 

52 

57 

57 

64 

75 

59 

69 

71 

71 

72 

68 

7  2 

6  1 

65 

6  9 

68 

4  7 

0  1 

7  3 

74 

72 

64.9 

M  I  N 

63 

6 1 

47 

42 

51 

38 

23 

26 

35 

26 

36 

42 

32 

35 

42 

55 

38 

42 

40 

36 

39 

(8 

38 

28 

29 

31 

44 

48 

39  .8 

ELIZABETH 

MAX 

53 

65 

69 

49 

52 

62 

62 

62 

77 

59 

69 

75 

M  I  N 

49 

48 

40 

25 

26 

31 

31 

35 

45 

34 

32 

HACKBERRT  8  SSW 

MAX 

74 

74 

73 

60 

66 

69 

49 

52 

64 

60 

6  1 

7  1 

6  3 

62 

66 

'  I 

73 

70 

58 

59 

7  0 

75 

63 

66 

69 

71 

65.7 

M  1  N 

60 

60 

56 

S3 

57 

4  3 

29 

3  0 

5  I 

'6 

43 

49 

4  2 

43 

54 

58 

45 

lc 

45 

49 

55 

36 

-9 

53 

S3 

56 

47  .8 

JENNINGS 

MAX 

79 

78 

75 

71 

67 

52 

46 

65 

62 

6  3 

75 

7  1 

7 

67 

75 

;o 

74 

75 

■  4 

60 

72 

7  5 

7  3 

54 

7 1 

7  1 

72 

75 

68  . 7 

M  1  N 

57 

64 

6 1 

6  1 

5 1 

42 

26 

33 

42 

4  4 

57 

42 

4  4 

42 

54 

6! 

42 

62 

4  4 

42 

46 

J  ' 

44 

3  1 

4t 

49 

56 

54 

48.0 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

77 

75 

73 

60 

6  6 

73 

51 

49 

64 

61 

60 

72 

6 

64 

66 

72 

74 

69 

7  7 

5  5 

59 

7  1 

75 

55 

66 

73 

66  .2 

68 

6 1 

57 

52 

56 

45 

28 

28 

45 

37 

39 

47 

37 

39 

43 

'-.6 

45 

47 

4  4 

43 

47 

60 

43 

10 

43 

49 

45.5 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

78 

75 

61 

65 

72 

52 

50 

65 

60 

6  1 

77 

64 

65 

68 

73 

7  6 

68 

74 

6  9 

60 

75 

7  9 

69 

55 

6  9 

7  3 

73 

77 

67  .6 

56 

6 1 

54 

53 

5  1 

34 

28 

35 

37 

16 

61 

45 

3  8 

4  1 

55 

5  0 

4  4 

5  1 

44 

42 

46 

66 

38 

35 

if 

47 

47 

53 

46-2 

OBERl IN  r  IRE  TOWER 

MAX 

77 

78 

70 

57 

70 

72 

51 

54 

63 

6 

69 

76 

09 

69 

69 

7  1 

74 

71 

7  7 

59 

67 

7  5 

78 

52 

6  ! 

73 

76 

76 

67  .9 

MIN 

65 

67 

SO 

51 

55 

40 

25 

30 

51 

3  3 

4  7 

44 

34 

36 

49 

■  0 

4  1 

54 

4  3 

38 

40 

55 

4  1 

31 

31 

4. 

46 

49 

44.5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

77 

78 

73 

66 

67 

72 

53 

48 

66 

6  1 

62 

74 

6  2 

63 

68 

7  0 

76 

68 

o, 

0  6 

60 

76 

78 

56 

54 

0  1 

7  3 

74 

67  .  1 

MIN 

63 

64 

60 

5  i 

S6 

45 

31 

44 

3  7 

42 

47 

4  0 

40 

49 

5  7 

45 

45 

4  0 

44 

45 

0  3 

43 

46  .7 

VERM  I L 1  ON  LOCK 

MAX 

77 

77 

74 

66 

67 

71 

6  1 

50 

63 

63 

62 

75 

61 

61 

68 

70 

67 

72 

67 

64 

65 

70 

75 

52 

'.,3 

58 

72 

72 

65.8 

. 

MIN 

6  1 

62 

61 

60 

52 

42 

28 

24 

44 

1  ! 

36 

43 

'4 

34 

36 

56 

40 

4  1 

4  I 

42 

4  4 

0  0 

46 

34 

35 

4C 

4  9 

47 

43.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

80 

81 

76 

67 

73 

69 

49 

64 

63 

65 

77 

77 

6  1 

66 

72 

7  6 

73 

78 

73 

60 

69 

78 

75 

55 

6  6 

73 

72 

76 

70.2 

MIN 

06 

62 

63 

55 

55 

44 

30 

31 

52 

)8 

55 

50 

4 ; 

39 

47 

6:0 

46 

62 

49 

43 

45 

i  a 

46 

32 

3. 

39 

46 

46 

47.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1975 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


FRANKLIN   3  N  W 

MAX 

82 

80 

73 

73 

73 

58 

57 

66 

65 

69 

6  9 

78 

69 

66 

79 

78 

73 

78 

64 

64 

75 

78 

72 

54 

67 

73 

75 

76 

70  .9 

M  I N 

S8 

65 

63 

54 

54 

38 

31 

17 

41 

40 

40 

52 

46 

36 

48 

48 

47 

61 

47 

43 

45 

37 

31 

32 

38 

42 

50 

45.7 

LAFAYETTE  FAB  AP 

MAX 

62 

77 

64 

70 

72 

54 

51 

65 

60 

64 

78 

68 

65 

68 

79 

77 

72 

79 

56 

62 

76 

80 

72 

53 

72 

73 

73 

75 

69  .2 

M  1  N 

69 

64 

5  7 

55 

54 

35 

29 

36 

36 

36 

58 

44 

39 

40 

54 

58 

45 

56 

47 

45 

47 

68 

36 

32 

34 

44 

48 

50 

47.0 

MORGAN  CITY 

MA  ' 

60 

6 1 

8<J 

78 

6  4 

7  g 

62 

51 

63 

66 

66 

75 

64 

62 

66 

77 

78 

70 

77 

57 

71 

79 

79 

63 

70 

65 

71 

74 

70.5 

hin 

66 

65 

63 

59 

60 

SI 

34 

34 

4S 

4  5 

56 

45 

40 

44 

62 

55 

55 

54 

48 

49 

50 

58 

34 

35 

31 

33 

40 

48-3 

NEW   IBERIA  5  NH 

MAX 

79 

6  1 

79 

68 

69 

72 

54 

5 1 

64 

63 

65 

78 

60 

67 

72 

79 

77 

71 

78 

56 

60 

74 

78 

55 

60 

72 

74 

68.7 

H  I  N 

65 

65 

61 

53 

55 

44 

27 

30 

40 

37 

42 

49 

37 

38 

45 

62 

47 

49 

46 

46 

44 

55 

44 

30 

32 

35 

50 

45  .6 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHVILLE  WSO 

MAX 

77 

75 

79 

75 

72 

64 

46 

63 

64 

63 

76 

70 

56 

66 

71 

74 

75 

77 

71 

60 

69 

76 

7S 

54 

63 

66 

66 

72 

68.4 

M  I  N 

62 

6  J 

6  i 

62 

55 

41 

35 

18 

54 

S2 

IB 

53 

48 

42 

53 

59 

60 

59 

55 

53 

53 

60 

45 

40 

43 

44 

48 

53 

51  .8 

OIAMONO  4  NW 

MAX 

73 

80 

81 

78 

74 

68 

49 

60 

61 

60 

8  1 

81 

70 

69 

76 

7  1 

72 

81 

69 

58 

65 

76 

71 

54 

57 

66 

71 

76 

69  .6 

MIN 

55 

5  9 

61 

62 

57 

45 

34 

29 

48 

45 

54 

56 

46 

36 

53 

59 

60 

62 

52 

46 

50 

60 

49 

33 

34 

30 

42 

46 

48.7 

OONALOSONV I LLE  3  E 

MAX 

MIN 

GALL [ANO 

MAX 

80 

8  1 

82 

8  1 

79 

64 

65 

52 

66 

65 

78 

70 

67 

66 

68 

74 

72 

74 

72 

67 

72 

69 

73 

56 

65 

67 

73 

72 

70  .5 

MIN 

67 

65 

67 

64 

62 

48 

34 

31 

44 

48 

48 

49 

46 

49 

49 

56 

53 

56 

52 

49 

54 

58 

56 

35 

36 

38 

40 

40 

49  .8 

HOUMA 

MAX 

78 

64 

B6 

80 

70 

76 

5  8 

S3 

67 

67 

6  6 

78 

65 

65 

68 

77 

78 

72 

80 

58 

61 

74 

80 

54 

67 

73 

74 

70  .7 

MIN 

66 

67 

66 

64 

52 

50 

31 

32 

42 

46 

47 

49 

43 

38 

40 

61 

58 

57 

55 

47 

49 

57 

60 

34 

34 

36 

45 

48 

49  .  1 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO 

AP 

MAX 

8  1 

80 

8  ! 

71 

73 

5  9 

49 

63 

65 

64 

78 

69 

58 

66 

74 

77 

71 

81 

66 

59 

71 

79 

75 

54 

65 

69 

70 

75 

69  .4 

M  IN 

65 

65 

5  i 

61 

50 

38 

32 

30 

46 

46 

52 

50 

40 

37 

53 

63 

59 

66 

52 

47 

46 

64 

40 

33 

33 

34 

40 

46 

48.3 

NEW  ORLEANS  AUO  WSO 

C  [ 

MAX 

64 

83 

80 

74 

?  3 

6  4 

49 

64 

6  6 

65 

80 

68 

59 

68 

74 

77 

71 

60 

69 

60 

7] 

80 

74 

54 

66 

72 

7  ] 

75 

70  . 2 

MIN 

69 

69 

68 

65 

58 

41 

37 

36 

47 

45 

60 

5  0 

44 

43 

57 

67 

61 

69 

55 

50 

55 

66 

42 

36 

36 

44 

48 

55 

52  .7 

PARADIS  7  S 

MAX 

8  1 

82 

61 

79 

74 

73 

68 

6^ 

66 

64 

78 

77 

64 

67 

74 

78 

77 

79 

79 

60 

7  1 

80 

8  1 

55 

67 

70 

73 

76 

72  .7 

MIN 

68 

67 

55 

65 

60 

47 

35 

29 

54 

45 

52 

6  6 

44 

41 

53 

62 

59 

66 

55 

46 

51 

52 

53 

35 

36 

37 

42 

48 

50.5 

QUARANT INE 

MAX 

73 

7  5 

73 

73 

68 

70 

63 

54 

63 

63 

65 

71 

65 

55 

65 

71 

64 

71 

65 

60 

61 

70 

71 

64 

53 

60 

66 

66 

65.6 

MIN 

5  7 

57 

54 

56 

53 

80 

37 

41 

52 

52 

55 

54 

49 

44 

49 

54 

S3 

5  3 

S3 

49 

50 

56 

57 

42 

42 

42 

46 

50 

50.3 

RESERVE 

MAX 

75 

83 

81 

79 

69 

74 

58 

56 

62 

64 

60 

78 

63 

62 

65 

72 

77 

70 

79 

72 

60 

72 

80 

64 

53 

67 

70 

73 

69.2 

MIN 

64 

63 

62 

59 

6  7 

46 

34 

31 

34 

52 

42 

6  0 

43 

39 

42 

48 

52 

57 

54 

45 

47 

34 

33 

38 

40 

49 

46.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

TH I BOOAUX 

MAX 

81 

82 

82 

81 

69 

75 

62 

53 

70 

66 

66 

78 

64 

66 

69 

76 

71 

71 

79 

50 

62 

72 

79 

66 

54 

69 

72 

74 

70.2 

MIN 

66 

65 

65 

60 

60 

48 

31 

32 

44 

44 

46 

55 

49 

40 

42 

60 

55 

55 

53 

46 

49 

S9 

60 

34 

35 

36 

46 

SI 

49.5 

10    11  12 


13    14    15    16    17  1 


19    20  21 


22    23  24 


25    26  27 


28   29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
FEBRUARY         1 975 


STBT ION 

Q. 

o 
1  IN  1 

DAT  OF  MONTH 

a 
a: 

(r 

T  I  Ml 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1 1 

1  s 

14 

IS 

IE 

i  ' 

1  8 

20 

2 : 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
MIN 

76 
54 

73 
59 

59 
54 

55 
54 

59 
54 

6  ! 
47 

4b 

36 

S5 
36 

58 
36 

5  0 
37 

54 

37 

66 
49 

51 
41 

62 
41 

61 
4  2 

65 
42 

7  2 
49 

65 
49 

'! 
49 

62 
45 

b9 
4  5 

73 
46 

71 
57 

57 
37 

66 
37 

65 
37 

7  0 
4  6 

67 
49 

62.7 
45.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 

9 


EVflPORPTION  RND  NIND 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1975 


STATION 


NORTH  CENTRAL  02 
CPLHOUN  EXP  S  TOT  I  ON 


CENTRAL  C 
WOOOHORTH   STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  0 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
M[N 


DAY  OF  MONTH 


ISO 
58 
!S 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  0 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND  Louisiana 


STAT  ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

:  u 

1 1 

1  2 

i  ! 

1  4 

15 

!  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 

MINOEN 

PLAIN  DEALING 
5HREVEP0RT  WSO  AP 

NORTH  CENTRAL  02 
CHATHAM 

MONROE   FAA  AP 

NORTHEAST  03 
BASTROP 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

! 

T 
T 
T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INTlEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

<X 

z 

cr 
ce 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

Q_ 

(_i 

IX 
Q- 

Q_ 

cr 

SPECIAL 
C  SEE  NOTES  1 

ABBEV I LLE 

uuu  / 

n  i 

VERMILION 

2 

R  R 
O  0 

Q  9 

u  0 

i  n 

1  u 

8fl 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

nn9  i 

UUi  1 

dr 

U  D 

S  T  TAMMANY 

5 

ft  n 

J  u 

9R 
£  O 

an 
o  U 

U  J 

J  u 

IP 

ALEX ANOR I  A 

UUjO 

or 

R  A  P  I  n  F  S 

1  j 

ft  1 

J  1 

1  Q 
1  3 

Q  9 

9  A 
£  <3 

8  7 

8  A 

8fi 

f 

ALEXANDRIA  NSO  AP 

n  i  n  a 

U  1  U  4 

n  r 

RAP  I DFS 

i\ni    i  ul  J 

1  i 

ft  1 
o  1 

9  A 

Q9 

1  P. 
1  O 

i  9n 

M  I  D 

M  I  D 

r 

L 

(-) 

AMITE 

u  z  u  o 

n  r 

TANG  I P AHO A 

5 

ft  n 

A  ^ 
4  3 

q  n 

J  u 

1  8  0 

8  A 

8  fl 

u 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

025  3 

U  £ 

CLAIBORNE 

9 

3  2 

R  ^ 
D  3 

Q  ft 

n  n 
u  u 

JOU 

1  P 

u 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8  A 

H 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

1  IUUJL 

g 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

R  P 

H 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

0  6 

E  BATON  ROUG 

g 

30 

32 

9  1 

09 

D  *+ 

m  i  n 

MIL) 

m  i  n 

M  1  u 

hi  1 

n  j 

BAYOU  SORREL  LOCK 

U  D  u  ■  ) 

r  ft 

T  RFRV 1 1  1  F 

I  U  L  l\  V    I  LLL 

[ 

ft  n 

n  p 
u  o 

a  1 

1  Q 

i  y 

1  c 
1  b 

P  Q 
O  n 

n 

BEAVER  F I  RE  TONER 

06  1  7 

05 

F  V  ANGF 1  INF 

7 

30 

4  7 

92 

3  4 

1  uo 

ip 

BEL  AH  FIRE  TOWER 

06  39 

05 

1  A   SA!  1  F 

1  i 

ft  i 

^  ft 

3  0 

Q  9 

i  i 
i  i 

onn 

£KJU 

Q  Q 

y  n 

ip 

n 

B  I  ENV  I  LLE  3  NE 

0800 

02 

R I FNV  1 1  1  F 

|  j 

ft  9 

9  9 
£  £ 

3  £ 

o  □ 

JU  / 

m  i  n 
1  1  1  u 

m  t  n 

1  1  1  u 

BODCAU  F I  RE  TOWER 

0920 

0  1 

BOSS  I ER 

1  i 

ft  9 

A  9 

3  J 

i 

9  r  n 

1  p 

J  r 

BOGAL  USA 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

v  ; 

4  7 

O  3 

R  9 

1  U  J 

P  Q 
O  n 

P  Q 
u  H 

H 

BOOTHV I LLE  WSO 

1157 

0  9 

PLAQUEMINES 

5 

9  Q 

9  n 

£  U 

0  3 

9  4 

n 
u 

m  !  n 
I  1  J  u 

m  i  n 

MIL) 

r 
L 

H  J 

BUNK  IE 

1287 

0  5 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

P  Q 
o  H 

H 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHITA 

g 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

R  Q 
O  H 

R  Q 
O  H 

c 

H 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

I  RFRV  IMF 

8 

3  u 

1  9 

Q  1 

n  i 
u  / 

9  R 

£  b 

R  P 

b  r 

or 

H 

CHATHAM 

170  3 

02 

JACKSON 

1  \ 

^  9 
3  £ 

1  Q 
1  y 

Q  9 

9  7 

i  p  n 
1  0  u 

a  h 

u  H 

H 

CLINTON 

1891 

06 

F    FFI  I  C  I  ANA 
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CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT   S.  MCCLEND0N 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
SOLOMON  G .  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  GOUX 
L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
GUY   E  TRAYLOR 

CLOSEO  1/23/75 
RAYMOND  L  CUNNINGHAM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST   JOSEPH  ABBEY 
L  S  U  RICE  EXP  STATION 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
LA   CORR   AND    IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 
CF    INDUSTRIES.  INC 
CAL-KRAFT  PAPER  CO 
TRUCKL  I  NE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 
H.   W.    THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET   E.  JAMISON 

NATIONAL  WEATHER  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  DESADIER  JR. 
TOWN  Or  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 
LA  FORESTRY  COMM 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
1RVIN  C  .  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N   LA  HILL   FARM   EXP  STA 
THOMAS  C .  GRAVES 
USDA-SUGORCANE  FLD  STA 
USDA  &  LSU 

NALT  WEATHER  SERVICE 
LOUISIANA   FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 
TRUNKLINE  GAS  CO 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  M1X0N 
ALEX  COURVILLE 
UNI  TED  GAS  PIPELINE   CO . 
CITY  OF   LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
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REFERENCE     NOTES  LOUISIANA 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,    bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures "  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTR A I N     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4 . 50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  f oreign  mai ling jingle  copy;  3 0 C 
ks  payable   to  Department   of  Commerce,   NO A A ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Build: 


Make  checks  payable  to  Depa 
N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 
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m  np  t  hup  m                    n i 

LUI 1  UN  VHLLtT 

LOCANSPORT   4  ENE 
HINDEN 

PLAIN  DEALING 

SHREVEPORT  HSO  AP  R 

6S  .2 
6B.0 
66.0 
64  .  1 
66.4 

41.7 
44  .4 
42.2 
40  .  I 
44  .7 

53-5 
56.2 
54.1 
52  •  1 
55.6 

-  1  .6 

-  2.4 

-  1  .2 

81 
83 
82 
80 
83 

23 

22 

23 

23* 

22 

29 
28 
30 
27 
30 

5 
14 
15* 
15* 
1  4 

366 
293 
344 
410 
305 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

2 
6 
I 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

6  .90 
4  .34 
6  .58 
6  .07 
5.84 

-  .02 
2.08 
1  -59 
1  .74 

1  .50 

1  .03 

2  .73 
1  -00 
1  .57 

1  3 
27 
13 
29 
26 

.5 
.0 
.0 

T 
T 

1 

0 
0 
0 
0 

4 

1  2 
8 
10 
1  0 
8 

6 
4 

5 
7 
4 

2 
1 
1 
1 

2 

WESTOALE  3  SW 

66.0 

43.0 

54.5 

82 

23 

3  0 

15* 

338 

0 

0 

2 

0 

5.16 

1  .95 

1  3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

54  .3 

-  1.4 

5.82 

1  .36 

.  1 

■        a  * 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CHATHAM 

F ARMER V  I L LE 

HOMER  EXP  STATION 

66.3 
65  .8 
66.7 
69.1 
65.0 

44  .0 
42  .0 
40.8 
44.4 
41  .6 

55.2 
53  .9 
53.8 
56-8 
53.3 

-  2.5 

83 
8  3 
84 
82 
82 

22 

23 

23 

23* 

23 

30 
28 
28 
28 
28 

14* 

5 
5 
5 
5 

322 
360 
355 
288 
370 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
•1 
4 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4  .83 
9.40 
8-50 
7  .4S 

7  -62 

4  .65 
2-19 

1  .40 

4  . 39 
4  .20 

2  .94 
3.50 

12 
1  3 
13 
1  3 
1  3 

T 

•  0 
T 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
1  2 
10 
1  l 
1  I 

3 
5 

4 

6 
5 

2 
2 
1 
1 
1 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
NINNFIELD  2  M 

65  .6 
68.9 
65.2 
69.9 

44.7 

45.7 
42.4 
44  .7 

55-2 
57.3 
53.8 

57.3 

.9 

-  1  .6 

-  .5 

83 
82 
82 
83 

7 
23* 
23 

7 

29 
31 
28 
29 

5 
5 
5 
5 

324 
267 
362 
279 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

7.99 
8.28 
6.08 
10.59 

3.10 

1  -28 
S  .55 

2.02 
4  .12 
3.02 
4  .36 

12 
13 
1  3 
13 

T 
T 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 

1  1 
8 
9 
0 

5 
5 
3 
G 

3 
1 
1 

4 

DIVISION 

55.2 

-  .9 

7.86 

3  .01 

T 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  6  H 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

65.6 
64  .5 
66  . 4 
66  .0 

42.5 
43.0 
44  -5 
41  .8 

54  .  1 
53.8 
55.5 
53.9 

-  2.0 

-  1  .7 

-  2.5 

83 
83 
83 
85 

8 

8 
24* 
13 

28 

29 
29 
27 

5 
5 

6* 
5 

351 
360 
305 
357 

0 
0 
0 
0 

0 
D 
0 
0 

J 

2 
3 

0 
0 
0 
0 

10.85 
1  1  .54 
6.97 
9.74 

5.91 
1.11 
3-83 

3  .80 
3.28 
2.43 
3.71 

1  3 

13 
1  3 
1  3 

.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

1  0 
9 
9 
B 

S 

6 
5 

4 
4 

3 
4 

WINNSBORO 

66  .6M 

42.  3M 

54  .5M 

-  2-5 

85 

8 

29 

5 

340 

0 

0 

2 

0 

7  .97 

2.32 

3.13 

13 

.0 

0 

9 

4 

3 

01  VISION 

54  . 4 

-  2-0 

9-41 

3.91 

T 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

OORUM  FIRE  TONER 

LEESV I LLE 

MANY 

65. 9M 
67.0 

69  .0 
67.4 

41  .SM 
42.2 

45.0 
43.7 

53. 7M 
54  .6 

57  .0 
55.6 

-  1.4 

82 
82 

84 

82 

23 
8 

13 
8 

29 
29 

31 
31 

15* 
14 

5 
15 

365 
32  1 

271 
302 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
4 

2 

0 
0 

0 
0 

6  -56 

3.20 

5.42 
6.06 

1  .25 

3  .03 

1  .10 

2  .27 
2  .30 

1  3 
24* 

18 
1  3 

T 
T 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

8 

6 
9 

2 

4 

3 

2 

1 
2 

NATCHITOCHES 

71  -6 

48.2 

59.9 

1  .3 

84 

7 

33 

14 

205 

0 

0 

0 

0 

7.88 

3.40 

3  -65 

13 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

56.2 

-  1.7 

5  .82 

1  .47 

T 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  HSO  AP 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  I E 

GRAND  COTEAU 

69  .2 
69.5 

69  .6 
71  .2 

47.4 
48.0 
46.1 
46  .8 

50.2 

58.3 
58-8 
57  .6 
58.2 
60.7 

2.5 
-     .  1 

84 
86 
85 
84 
61 

13* 
12 

1  3* 

2  3* 
28* 

33 
31 
30 
30 
32 

5 
5 
5 
5 
S 

232 
242 
261 
237 
196 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

2 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

6.10 
5.43 
8.17 
5.17 
4  .00 

.49 

-  .22 

-  .98 

1  .35 
1  .28 
3-10 
1  .35 
1  .28 

13 
17 
13 
18 
4 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
7 
6 

S 
4 
4 

5 
4 

4 

3 
3 
2 
1 

HINESTON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

67.8 

72  .6 
70.0 

46  .8 

49  .7 
48-2 

56.7 
57.3 

61  .2 
59.1 

1  . 1 

9  5 
86 
84 
83 
85 

23 
13 
8  + 
28* 
13 

29 
35 
34 
31 

32 

6  + 
IS* 
5 
S 
5 

280 
253 
147 
181 

226 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

5.58 
7.24 
4.12 
4  .27 

5.22 

.86 

1  .47 

1  .97 
1  .15 
1  .85 
1  .92 

13 
4 
IB 
16 
18 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
6 
7 
7 

3 
5 
4 

3 

4 

3 
3 
2 
1 
1 

OLD  RIVER  LOCK 
ullh   j  son 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

69.  S 
67.4 
70.3 

46.7 
43  .  I 
48.5 

58.1 
55.3 
59.4 

83 
84 
85 

8 

13* 
13* 

31 
29 
31 

5 
5 
5 

238 
318 
213 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

2 
1 

0 
0 
0 

6  .07 
8.13 
5-54 

.02 

2.00 
2.  12 
1  .41 

IB 
13 
13 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

7 
7 
6 

4 
4 

5 

3 
4 

3 

0  I  V  I S I  ON 

58.7 

.  1 

5.77 

.44 

•  0 

■      ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 
BOGALUSA 
COVINGTON   4  NNW 
FRANKL INTON  3  SH 

72.0 
71  .3 
7!  .9 
73.  2M 
70  .4 

48.5 
49-6 
46.8 
48  .  4M 
45.7 

60.3 
60.5 
59.4 
60- 8M 
58.  1 

1  . 1 

•  8 

•  5 
1  .0 

85 
83 
84 
63 
83 

13 

28* 

13 

12 

24 

30 
32 
31 
29 
29 

5 
S 
5 
5 
5 

206 
202 
218 
191 
257 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

5  .75 
4  .49 
6.85 
8.26 
7.26 

.65 
.46 
2.01 

1  .71 
1.19 
2.27 

2  .52 

18 
4 
18 
18 

.0 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 

8 

5 
3 
6 

2 

2 
2 

GREENSBURG 
HAMMOND  3  NW 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 
SLIDELL  HSO  RFC 

DIVISION 

72.6 
73.1 
71.1 
73.1 
71  .  1 

45. 1M 
49.0 
47.1 
51  .3 
47.9 

58. 9M 

61.1 

59.1 

62.2 

59.5 

60.0 

1  .0 
.7 

84 
85 
83 
85 
83 

22* 
13 
29 
7 
25 

29 
29 
29 
33 
31 

5 
5 
5 
5 
5 

230 
191 
230 
158 
221 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 

2 
0 
1 

0 
0 
0 

0 

0 

7.72 
4  .30 
4  .83 

5.52 

6.11 

1  .72 
.20 

1  .61 
2-19 
1  .09 
1  -34 
1  .54 

16 
18 
16 
4 
18 

•  0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 
6 
8 
6 

4 

6 
5 
3 
4 

3 
4 

1 

2 
3 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

MARCH  1975 


TEMPERATURE 

PREC I P I  TAT  I  ON 

NO 

OF 

OAYS 

SNOW. 

SLEET 

NO. 

OF 

OAYS 

STAT  ION 

tn 

MAX  . 

M  IN . 

a 

r 

Uj 

£  i 

1 

1 

1 

2  § 

^  z 

£  ; 

2  - 

in 

UJ 

o  o 

X 

u 

u 

S 

-  1 

a 

a  c 

a 

u 

a 

o 
° 

o  K 

- 

a 

o 

a 

■  £ 

'-'  ^ 

o 

at 

a 

o 

I  o 

° 

- 

■       ■  ■ 

SOUTHHEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

70  .4 

48  .0 

S9  .2 

82 

29 

33 

5 

21  1 

0 

0 

D 

0 

2 

60 

-   I  .60 

1  .01 

18 

■  0 

0 

5 

1 

OE  OUINCY  4  N 

70  .3 

44  .8 

57  .6 

85 

2  3 

30 

14. 

247 

0 

0 

4 

0 

2 

1  6 

-  2.42 

.43 

1  8 

.0 

0 

7 

0 

0 

OE  R I  ODER 

70.6 

45.6 

58.1 

86 

8 

32 

5 

234 

0 

o 

1 

0 

4 

37 

1  .40 

13 

.0 

0 

9 

-<• 

2 

ELIZABETH 

HACKSERRY  8  SSW 

69. 9M 

53. 2M 

61  .6M 

2  .  1 

79 

25 

37 

14. 

153 

0 

0 

0 

2 

'12 

-    1  .04 

1  .34 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

JENNINGS 

73.5 

52.5 

63.0 

2  •  I 

83 

12 

36 

14. 

133 

0 

0 

0 

a 

2 

52 

-  2.02 

1  .29 

4 

.0 

I] 

5 

1 

I 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

70.0 

51-5 

60.8 

1  .0 

80 

25 

35 

I  5  ♦ 

1  74 

0 

0 

0 

0 

3 

D9 

■  98 

1-57 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

70  .8 

SI  .3 

61.1 

.8 

81 

7 

35 

14. 

179 

2 

4  1 

-  1.43 

.67 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

nocoi    t  hi    c IDC  rnuco 

72  .7M 

49  .7M 

61  .2M 

87 

6 

32 

5 

169 

0 

0 

1 

0 

5 

59 

1  .37 

13 

.0 

0 

7 

S 

4 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

71  .3 

51  .4M 

61  .4M 

60 

29 

35 

1  4 

1  54 

0 

0 

: 

0 

3 

4  1 

1  .87 

1  6 

.  0 

0 

5 

2 

2 

VERMILION  LOCK 

71  .8 

49.3 

60.6 

61 

29 

34 

1  5  • 

183 

0 

0 

0 

0 

5 

30 

2-45 

18 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

60.5 

.8 

3 

3  9 

-  .82 

.0 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

72  .  1 

50  .4 

61  .3 

1  .2 

83 

24 

33 

5 

165 

0 

LI 

5 

87 

.83 

1  .66 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

FRANKLIN  3  NH 

71  .8 

48  -5M 

60. 2M 

-  .9 

8  2 

24 

33 

15 

186 

jj 

J:1 

'2 

5 

98 

1  .63 

1  .41 

18 

.0 

0 

8 

S 

3 

LAFAYETTE  FAA  AP 

72  .5 

52  .0 

62  .3 

2  -2 

83 

1 

35 

5 

1  6  1 

3 

6  3 

■  95 

1.32 

4 

.  0 

0 

6 

3 

1 

MORGAN  CITY 

71.4 

SO. 8 

61-1 

.7 

81 

25 

40 

5 

153 

j* 

4 

6  8 

.17 

1  .99 

16 

•  0 

0 

6 

3 

2 

NEW   IBERIA  5  NH 

72  .7M 

49  .5M 

61  .  1M 

81 

27 

34 

5 

158 

0 

0 

0 

0 

4 

0  8 

1  .40 

18 

.0 

0 

S 

3 

2 

DIVISION 

61-2 

.7 

4 

8  5 

.27 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  HSO 

70  .5 

55  .6 

63  .  1 

79 

12 

44 

1  4 

1  1  3 

0 

0 

0 

0 

3 

0  9 

.90 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIAMOND  4  NH 

72.0 

51  .9 

62-0 

62 

2S» 

39 

6 

154 

4 

I  9 

1  .50 

15 

.0 

0 

7 

3 

I 

OONALOSONV ILLE  3  E 

71  .2M 

48  .9M 

60  .  1M 

-   1  .8 

83 

12 

36 

4 

160 

0 

0 

0 

0 

6 

8  2 

.0 

0 

GALL IANO 

72  .  1M 

49 . 3 

60  .  7M 

80 

21 

35 

6 

1  4  1 

0 

0 

0 

0 

2 

2  0 

1  .02 

30 

.  0 

0 

6 

2 

1 

HOUMA 

73  .3M 

51.2 

62  .3M 

.0 

64 

25 

38 

S 

1  38 

0 

0 

0 

0 

4 

24 

-   1  .00 

1  .43 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

NEH  ORLEANS  MO  I  HSO  AP  R 

71  .3 

51  -S 

61.4 

.  7 

83 

22* 

36 

5 

183 

0 

0 

0 

0 

5 

32 

•  1  7 

1.82 

4 

.  0 

0 

7 

4 

2 

NEH  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 

71  .7 

55.0 

63.4 

2-1 

84 

22 

40 

5 

140 

0 

0 

0 

0 

4 

6  6 

-  1.21 

1  .54 

4 

.0 

0 

5 

4 

2 

PARADIS  7  S 

73.7 

52  .9 

63.3 

83 

23 

35 

5 

132 

0 

0 

0 

D 

5 

20 

-   1  .06 

1  .95 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

QUARANTINE 

66. 2M 

53. OM 

59. 6M 

75 

12 

45 

14 

166 

0 

0 

0 

0 

3 

60 

1  .95 

16 

.0 

0 

S 

2 

1 

RESERVE 

71  .6M 

49  .4M 

60. 5M 

.8 

82 

25. 

34 

5 

166 

0 

0 

0 

0 

4 

97 

-  -57 

1  -65 

5 

.0 

0 

5 

3 

3 

SAINT  BERNARD 

75  .7 

53-4 

64  .6 

85 

24. 

38 

6 

115 

0 

0 

0 

0 

5 

00 

1  .42 

4 

.0 

0 

5 

3 

THIBODAUX 

72  .4 

50.5 

61  -5 

.  1 

83 

25 

37 

5 

152 

0 

0 

0 

0 

5 

27 

-  .23 

1  .40 

5 

.0 

0 

5 

4 

3 

01  VISION 

61  .9 

.4 

4 

55 

-  .66 

•  0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


i  o 


1 1 


12 


1  3 


1  5 


1  6 


1  7 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


NQRTHtCST  0 

BODCAU  FIDE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GLOSTER  1  U 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPQRT  4  ENE 

MANSFIELD  3  W5W 
MINDEN 

PL  A  IN  DEAL ING 
RODESSA 

5HREVEPQRT  WSO  AP 

SPRINGMILL 
uESTDALE  3  SU 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIQCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVJLLE 
HATNESV ILLE  2  WSU 
HOMER  EXP  STATION 
J0NES80RO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON— L  A   TECH  UNIV 
SPEARSV ILL E  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLUl  AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  EC ORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCH  I TOCHE5 
RQSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HInESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMTJU  4  S 

MARKS V  IL  L  E 

MELVILLE 

NEW  RQRDS  5  E5E 

OLD  RIvER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
vIDALIA  NO  2 
WOODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  F IRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

80GALUSA 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENSBuRG 
GREENWCLL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSu  BEN-HUO  EXP  STA 

oaknql i a 

pearl  river  lock  no  1 
pine  grove  fire  tower 

st  franc isville  6  se 
Sheridan  fire  tower 
sl idell  wso  hfc 
springville  fire  touer 
zachar y  2  esc 


6.58 
6.0 
S.  42 


.06  .73 
.  76 
1  .20 


SEE  REFERENCE  NOTES  EOlLOHlNG  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SQUTHUEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  GUINCY  A  H 
DE  R  I  DDE  R 
EL liABETH 

HACK BERRY  6  SSU 

JENNINGS 

KINDER  3  U 

LAKE  ARTHUR  10  SU 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE   CHARLES  USO  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

GAKOALE 

G6ERL IN  F IRE  TQUER 

ROCKEFELLER  w\  REFUGE 

SUGART0UW 

SULPHUR 

vERHIL IGN  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARviLLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NM 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BQQTHV ILLE  USO 
DIAMOND  4  ttU 
OONAL  DSONV ILLE  3  E 
GALL IANO 

Houm 

ME u  ORLEANS  NF   USO  CI 
NEU  ORLEANS  MDI  USO  AP 
nEw  ORLEANS  AUD  USO  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  CITRUS 

NEU  ORLEANS  DUBLIN 
NEU  ORLEANS  JEFFERSON 
NEU  ORLEANS  JOURDAN 
NEU  ORLEANS  LONDON 
NEU  ORLEANS  METOI8IE 

PARADIS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THI80DAUX 


5.66 
5.8 
6  .96 


DAY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


( 


SEE  REFERENCE  N0IE5  fOLLOHING  STATION  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

cr 

NOR  THHES  T 

0 1 

COTTON  VALLEY 

MIN 

67 

44 

77 
37 

6  2 
37 

45 
34 

4  1 

29 

61 
34 

68 
51 

78 
39 

59 
39 

64 
4  1 

61 
43 

70 
43 

76 
41 

4  1 

30 

56 
30 

50 
39 

62 
40 

60 
45 

66 
42 

76 
4  1 

79 
41 

76 
6  1 

81 

67 

79 
47 

70 
37 

74 

37 

72 
48 

74 
64 

75 
46 

46 
33 

55 
33 

65.2 
4  1.7 

LOOANSPORT  4  ENE 

mux 

fl  [  N 

78 
48 

78 
36 

63 
38 

42 
34 

60 
37 

65 
49 

79 
65 

71 
37 

62 

4  I 

66 
52 

64 
47 

64 
38 

S3 
39 

57 
28 

57 
38 

67 
41 

65 
42 

65 
52 

77 
39 

77 
40 

77 
58 

8  3 
64 

79 
68 

73 
45 

75 
36 

7S 
4B 

73 
56 

75 
54 

75 
41 

55 
31 

58 
34 

68.0 
44  .4 

M INOEN 

MAX 
MIN 

65 
48 

78 
40 

6? 
4  0 

48 

32 

42 

32 

63 
37 

69 
50 

80 

39 

61 
39 

64 

37 

60 
43 

70 
43 

73 
38 

40 

30 

57 
30 

51 

4  0 

63 
42 

63 
44 

67 
43 

76 
43 

80 
45 

76 
6  9 

82 
64 

80 
47 

7! 
39 

75 
40 

74 
49 

74 

65 

78 
46 

47 

32 

57 
32 

66.0 
42.2 

PLAIN  DEALING 

MUX 

MIN 

67 
43 

76 
38 

62 

40 

44 

32 

41 

27 

58 
28 

68 
49 

74 
37 

58 

37 

63 
40 

62 
40 

69 

4  1 

72 
38 

40 

27 

54 
27 

48 

38 

61 
41 

58 
42 

60 
40 

75 
4  1 

80 
42 

77 
60 

80 
64 

77 
42 

69 
35 

72 
37 

73 
46 

75 
63 

74 
43 

44 

32 

55 
32 

64  .  1 
40  •  1 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MR  * 
MIN 

79 
48 

63 
41 

48 

35 

44 

34 

63 
38 

69 
50 

79 
50 

61 
39 

62 
42 

66 
48 

6! 
45 

7  8 
51 

61 
34 

S7 
30 

52 
39 

62 
43 

60 
45 

66 
48 

78 
45 

80 
47 

77 
59 

83 

65 

60 

62 

71 
45 

74 

39 

73 
46 

75 
61 

78 
49 

49 

39 

56 
34 

63 
36 

66.4 
44.7 

HESTDALE  3  SH 

MR  x 

MIN 

61 
47 

78 
38 

64 

40 
34 

43 
34 

64 
38 

70 
50 

79 
40 

61 

40 

67 
41 

55 
46 

72 
4  6 

75 
41 

42 
30 

56 
30 

52 
41 

61 
41 

61 
44 

65 
45 

74 
44 

79 
44 

75 
60 

82 
63 

76 
SO 

70 
37 

75 
39 

73 
49 

77 
67 

80 
47 

48 

33 

55 
35 

66  .0 
43.0 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

M  fl  X 
MIN 

76 
41 

62 
37 

47 
14 

42 

33 

62 
30 

66 
4  9 

80 
53 

60 
40 

56 

4  0 

66 
47 

62 
44 

76 
52 

54 

36 

57 
30 

54 

36 

63 
42 

6  9 
45 

67 
50 

76 
43 

79 
44 

76 
54 

83 
66 

80 
65 

71 
46 

7S 
36 

76 
49 

76 
64 

78 
54 

55 
39 

57 
31 

63 
34 

66.3 
44  .0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
M  1  N 

63 
44 

75 
38 

59 
38 

45 

33 

44 

28 

63 
29 

69 
51 

81 

39 

57 
39 

65 
39 

65 
44 

72 
44 

77 

4  0 

40 

33 

55 
33 

50 
40 

62 
43 

58 
44 

67 
43 

74 
41 

80 
42 

79 
57 

83 
69 

61 

S3 

70 
39 

74 
40 

72 
40 

78 
63 

79 
47 

47 
34 

55 
36 

65.8 
42.0 

CHATHAM 

MR  x 
MIN 

65 
43 

77 
35 

62 
36 

44 

33 

44 

28 

64 

29 

70 
49 

83 
39 

60 
33 

64 

38 

62 
44 

7  2 
4  5 

;a 

40 

4  1 

32 

58 
32 

50 

4  0 

64 
41 

60 
43 

67 
43 

76 
40 

80 
4  1 

77 
55 

84 
66 

82 
51 

72 
36 

76 
37 

73 
50 

79 
53 

79 
47 

48 

33 

SB 

33 

66.7 
40.8 

FARMERVILLE 

MAX 
MIN 

80 
42 

72 
38 

55 
35 

45 

32 

63 
2  8 

C7 
50 

82 
63 

76 
39 

57 
37 

65 
43 

60 
42 

75 
50 

70 
36 

55 
31 

55 
37 

61 
40 

65 
41 

67 
53 

75 
45 

80 
41 

79 
55 

82 
62 

82 
68 

77 
51 

74 
40 

74 
45 

78 
55 

78 
69 

7S 
38 

56 
32 

62 
37 

69.1 
44  .4 

HOMER  EXP  STATION 

M  fl  X 
MIN 

66 
47 

75 
36 

61 
36 

4S 
31 

4  0 

28 

63 
30 

68 
51 

77 
37 

58 
38 

65 
39 

59 
4  1 

71 
42 

74 

36 

38 

29 

51 
29 

49 

39 

61 
42 

60 
47 

65 
46 

75 
44 

76 
50 

77 
59 

82 
66 

80 
49 

79 
37 

74 

45 

71 
48 

74 
64 

78 
44 

45 

30 

56 
31 

65.0 
41  .6 

MONROE  FAA  AP 

MR  X 
MIN 

76 
45 

57 
39 

44 

33 

45 

32 

6  0 
29 

67 
50 

83 
4  8 

56 
39 

57 
37 

66 
46 

68 
43 

7  9 

55 

56 
35 

6  3 
32 

50 
40 

60 
45 

59 

4  4 

67 
50 

73 
44 

77 
45 

77 
53 

81 
68 

81 
66 

70 

so 

72 
43 

72 
47 

79 
62 

79 
55 

55 
38 

56 
3S 

60 
38 

65  -6 
44  .7 

MONROE  CITY 

MAX 
M  1  N 

76 
46 

75 
42 

57 
36 

46 

32 

60 
31 

68 
49 

82 
64 

78 
41 

57 
37 

65 
47 

65 
42 

77 
53 

77 
36 

53 
32 

54 
38 

60 

44 

60 
40 

67 
53 

72 
47 

77 
43 

78 
5S 

81 
66 

62 
68 

78 
53 

71 
4  1 

72 

77 
56 

77 
62 

78 
4  1 

55 
36 

61 
39 

68  .9 
45  .7 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 
M[N 

63 
45 

76 
39 

59 
4  1 

43 

32 

42 

28 

61 
36 

7  2 
52 

81 
39 

58 
38 

65 
39 

64 
43 

71 
43 

75 
37 

38 
31 

SS 
32 

49 
42 

62 

44 

58 
48 

66 
4  6 

7S 
42 

78 
54 

77 
58 

82 
68 

80 
50 

70 
36 

76 
38 

71 
38 

76 
65 

76 
44 

4S 

31 

56 
36 

65.2 
42.4 

UINNF I  ELD  2  H 

MM  X 
MIN 

77 
37 

72 
37 

58 
36 

42 

33 

63 
29 

69 
4  4 

83 
64 

75 
38 

59 
39 

73 
47 

68 
47 

eo 

59 

72 
37 

58 
32 

56 
37 

65 
40 

63 
41 

66 
53 

76 
43 

79 
4  1 

77 
48 

6  1 
66 

82 
68 

72 
52 

76 
37 

72 
40 

78 
63 

79 
71 

76 
40 

S7 
33 

61 
34 

69.9 
44  .7 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MUX 
MIN 

EPPS  6  H 

MRX 
MIN 

62 
44 

74 

38 

62 
38 

4  5 

32 

46 

28 

59 
32 

68 

SO 

83 
36 

54 

37 

63 
38 

68 
42 

72 
4  3 

79 
38 

55 
32 

52 
32 

52 
42 

59 
33 

60 
46 

68 
46 

71 
46 

76 
50 

75 
54 

81 

67 

79 
58 

69 
43 

70 
46 

74 

SO 

81 

60 

77 
46 

47 
34 

S3 
37 

65.6 
42  .5 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

MIN 

63 
43 

75 
39 

52 
38 

44 

34 

4  6 

29 

58 
30 

66 
49 

83 
40 

53 
36 

63 
37 

65 
43 

7  0 
4  3 

80 

40 

40 

31 

51 
32 

57 
38 

57 
4  3 

52 
47 

68 
45 

70 

4  4 

76 
50 

72 
55 

80 
65 

81 
56 

70 

44 

68 
46 

72 
49 

80 
62 

75 
48 

49 

36 

52 
40 

64  .5 
43.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

HA  X 

niN 

59 
44 

74 
t  s 

55 
4  1 

47 

36 

40 

2  9 

62 
29 

70 
51 

82 
41 

55 
33 

64 
40 

75 
50 

77 
52 

83 

4  4 

44 

35 

52 
34 

58 
47 

67 
47 

62 
46 

68 
48 

7  0 
42 

76 
48 

72 
S3 

81 

S9 

83 
61 

72 
45 

71 
45 

76 
5  1 

6  0 
60 

79 
50 

52 
36 

52 
37 

66.4 
44.5 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

62 
40 

74 

38 

53 
38 

47 

32 

45 

27 

6  1 

29 

69 
48 

82 
45 

53 
35 

65 
37 

1?. 
45 

75 
4  5 

85 

4  0 

42 

33 

50 
33 

S3 

40 

65 
41 

62 
43 

69 
48 

70 
40 

78 
45 

75 
52 

83 
67 

82 

57 

71 
41 

70 
44 

75 
48 

81 

62 

76 
34 

SO 
35 

50 
35 

66.0 
4  1.8 

HINNSBORO 

■           ■  ■ 

MAX 
MIN 

62 
44 

75 
36 

55 
39 

46 

33 

55 
29 

59 
30 

70 
49 

85 

37 

55 
37 

65 
39 

/  4 
45 

72 
4  6 

83 
42 

59 
34 

52 
35 

54 

41 

65 
3  4 

60 
45 

68 
47 

70 
44 

76 
44 

75 
S3 

63 
67 

81 

56 

72 
42 

73 
43 

74 
43 

79 
62 

49 

35 

52 
35 

66.6 
42.3 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 
MIN 

33 

42 

33 

60 
38 

68 
48 

80 
38 

60 
38 

65 
39 

69 
44 

70 
4  4 

78 
41 

43 

29 

56 
29 

56 

40 

61 

4  1 

60 
43 

65 
37 

7  4 

39 

77 
40 

76 
58 

82 
6  4 

80 
56 

7S 
33 

75 
37 

73 
49 

76 
6  5 

79 
4  1 

46 
31 

56 
33 

65  .9 
4  1  .5 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

70 
43 

76 
35 

67 
39 

46 

35 

43 
34 

62 
38 

66 
SO 

82 
39 

63 
38 

67 
41 

70 
4  9 

70 
49 

75 
4  3 

44 

29 

60 
30 

53 
43 

70 
43 

63 
44 

65 
39 

78 
39 

79 
40 

70 

60 

72 
61 

80 
49 

71 
3  8 

78 
37 

74 
45 

77 
66 

79 
48 

48 

32 

58 
32 

67.0 
42.2 

GORUM  FIRE  TOHER 

MAX 
M  1  N 

LEESVILLE 

MAX 
M  I  N 

71 
50 

75 

4  4 

67 
45 

50 
37 

42 

31 

64 

32 

71 
51 

83 
43 

63 

40 

68 
43 

79 
55 

77 
55 

84 

46 

47 
33 

59 
34 

58 
44 

71 
43 

59 
44 

69 
41 

76 
42 

78 
42 

75 
6! 

83 
69 

80 

56 

73 
38 

78 
40 

72 
48 

78 
66 

81 
50 

50 
36 

S7 
36 

69.0 
45.0 

MANY 

MAX 
MIN 

68 
45 

74 

38 

65 
43 

50 
35 

42 
34 

63 
34 

71 
SO 

82 
4  2 

61 
45 

65 
45 

73 
52 

72 
62 

77 

44 

SI 
32 

55 
31 

47 

33 

69 
45 

60 
45 

67 
40 

75 
40 

79 
42 

76 
59 

79 
67 

79 
50 

71 
36 

77 
48 

78 

60 

75 
60 

80 
42 

52 
33 

56 
34 

67  .4 
43.7 

NATCHITOCHES 

MAX 
MIN 

4  6* 

45 

6  4 

38 

42 

35 

6  3 
36 

72 
49 

84 

66 

78 
4  3 

7  1 
40 

7  t 
50 

65 
50 

80 
61 

76 
39 

56 
33 

58 
41 

66 
45 

65 
4  6 

67 
53 

77 
48 

81 
45 

79 
53 

80 
68 

81 

69 

75 
68 

76 
41 

77 
48 

80 
63 

82 
72 

79 
41 

58 
35 

61 
37 

71  .6 
48.2 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

68 

52 

79 
46 

67 
44 

48 

38 

44 

33 

60 
34 

72 
50 

84 
44 

63 
41 

68 
42 

79 
S3 

76 
49 

84 
46 

47 

36 

58 
36 

60 
44 

72 
50 

61 
50 

70 

47 

76 
49 

76 
54 

76 
59 

82 
70 

82 
62 

74 
46 

77 
48 

73 
55 

78 
66 

80 

52 

52 
37 

59 
37 

69.2 
47.4 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MAX 
MIN 

78 
50 

64 
44 

49 
40 

42 

36 

61 
31 

72 
47 

84 

54 

60 
45 

62 
42 

81 

56 

77 
53 

86 

57 

57 
40 

56 
35 

58 
4  1 

72 
51 

60 

50 

69 
53 

75 
45 

77 
43 

76 
52 

82 
69 

83 

70 

74 
46 

77 

40 

75 
46 

80 
64 

Bl 

72 

72 
4  1 

56 
37 

58 
39 

69.5 
48.0 

SEt 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  INOE) 

DAILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
a: 

STRT  I  ON 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1  6 

1 7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

DCLMn    r |nt     1 UMtn 

MAX 

8  5 

43 

59 

55 

72 

60 

69 

76 

77 

7  7 

82 

82 

75 

79 

8  ] 

80 

50 

59 

69-0 

HIN 

46 

41 

41 

36 

30 

44 

52 

41 

36 

36 

SO 

53 

4  1 

34 

36 

4  0 

46 

53 

45 

43 

53 

67 

68 

58 

40 

46 

62 

6  9 

49 

35 

37 

46  .  1 

a  i  lyu  t  r 
dunh i t 

80 

78 

8  3 

49 

54 

67 

73 

64 

72 

73 

76 

75 

84 

8  1 

7 1 

76 

76 

6  0 

82 

55 

56 

69.6 

min 

49 

47 

44 

40 

30 

31 

43 

44 

40 

4  1 

56 

57 

46 

37 

3  7 

43 

5 1 

62 

49 

42 

48 

5  7 

70 

63 

46 

47 

65 

54 

54 

39 

38 

46.8 

p paw n  rnTFQii 

80 

78 

8  1 

73 

57 

63 

73 

67 

74 

73 

74 

7  1 

79 

80 

/9 

7  6 

75 

80 

8  1 

75 

55 

6  8 

71.2 

HIN 

51 

45 

44 

4  1 

32 

42 

61 

33 

4  1 

62 

61 

71 

43 

35 

4  1 

4  9 

53 

52 

48 

45 

53 

6  5 

62 

67 

45 

SI 

63 

72 

47 

40 

39 

50.2 

UIMFCmu     A  MUP 

ninlC.DIU',l    *  nirtc. 

80 

72 

8  4 

47 

06 

59 

72 

60 

69 

77 

85 

6 1 

78 

79 

76 

78 

8  1 

5  2 

58 

69  . 1 

M  I  N 

49 

38 

41 

36 

29 

29 

46 

42 

37 

4  1 

S3 

53 

47 

34 

32 

4  ! 

4  6 

47 

43 

43 

43 

S7 

68 

60 

38 

3  8 

50 

65 

51 

35 

37 

44  .2 

JUNE  jV  1  LLt  LUl.no 

75 

8  6 

47 

53 

66 

71 

61 

69 

7  1 

74 

8  1 

82 

7  3 

75 

75 

78 

80 

59 

S6 

67.6 

MIN 

50 

44 

43 

39 

35 

35 

46 

44 

41 

42 

S2 

51 

44 

36 

35 

42 

49 

47 

49 

49 

54 

57 

67 

62 

52 

5  3 

S3 

54 

51 

3  6 

38 

46  .8 

nRnou  4  S 

MAX 

75 

57 

S7 

64 

76 

74 

74 

7  5 

HIN 

51 

48 

4S 

39 

34 

45 

46 

46 

42 

64 

59 

72 

44 

36 

4  4 

5 1 

5  3 

59 

49 

56 

56 

6  8 

69 

69 

46 

6  4 

64 

72 

52 

3  9 

42 

52.1 

MELVILLE 

60 

82 

79 

55 

60 

79 

67 

74 

/  ? 

62 

60 

79 

76 

76 

79 

83 

76 

57 

59 

72.6 

MIN 

48 

46 

44 

39 

31 

42 

62 

44 

40 

68 

59 

70 

43 

36 

4  0 

48 

54 

55 

47 

45 

43 

6  3 

66 

68 

43 

SO 

62 

69 

47 

39 

39 

49.7 

NtH    NUHUo    o  tot 

8 

80 

86 

56 

57 

60 

73 

60 

73 

72 

75 

6 1 

82 

78 

7  6 

7  3 

80 

6 1 

64 

55 

70.0 

MIN 

48 

46 

43 

4  1 

32 

34 

48 

43 

40 

4  0 

60 

64 

54 

39 

3  6 

43 

52 

S3 

50 

42 

4  6 

55 

66 

69 

43 

47 

52 

62 

64 

40 

39 

48-2 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

68 

76 

64 

52 

43 

60 

73 

83 

59 

63 

81 

79 

82 

56 

54 

61 

73 

62 

73 

75 

75 

7S 

82 

80 

77 

76 

76 

78 

82 

58 

58 

69.5 

MIN 

45 

49 

44 

39 

31 

34 

47 

45 

40 

39 

S7 

57 

43 

38 

37 

42 

SO 

49 

50 

45 

4S 

5  3 

67 

66 

48 

47 

54 

6  3 

48 

38 

38 

46.7 

OLLA  3  SSH 

MAX 

60 

75 

61 

46 

45 

62 

72 

84 

57 

66 

76 

73 

84 

44 

57 

54 

66 

S9 

67 

75 

75 

7  8 

82 

82 

72 

75 

75 

79 

80 

49 

56 

67  .4 

MIN 

43 

39 

40 

35 

29 

30 

49 

40 

36 

4  0 

49 

49 

4  2 

34 

34 

40 

41 

47 

48 

41 

42 

58 

6  6 

53 

36 

4  4 

47 

66 

49 

35 

34 

43.1 

HOOOWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

78 

77 

67 

4  9 

43 

61 

73 

85 

62 

70 

61 

77 

85 

45 

57 

60 

79 

63 

72 

76 

78 

76 

84 

83 

77 

77 

75 

78 

61 

52 

58 

70.3 

MIN 

50 

44 

45 

38 

31 

42 

SO 

43 

40 

45 

56 

S6 

4  5 

35 

39 

50 

50 

54 

42 

52 

55 

65 

69 

58 

43 

48 

63 

70 

51 

36 

38 

48.5 

cncr    rFWTPQi  flK 
tno 1     LLN I HHL  UD 

AMITE 

6? 

82 

79 

8  5 

75 

59 

67 

75 

61 

7  5 

76 

64 

62 

6  3 

7  6 

76 

76 

72.0 

MIN 

48 

44 

42 

.18 

30 

37 

47 

42 

39 

45 

61 

59 

63 

38 

39 

5 1 

52 

42 

40 

46 

6  4 

69 

71 

41 

48 

59 

67 

7  0 

4  1 

37 

48. S 

BRTON  ROUGE  WSO  AP 

65 

58 

62 

73 

60 

73 

76 

80 

58 

MIN 

49 

47 

42 

38 

32 

40 

56 

45 

39 

58 

62 

71 

42 

4  1 

4  1 

50 

52 

57 

48 

43 

49 

65 

67 

55 

43 

48 

63 

7  2 

42 

41 

40 

49.6 

BOGAL  USA 

73 

80 

82 

78 

57 

64 

75 

63 

78 

7  6 

8  3 

9  ] 

76 

76 

MIN 

48 

45 

42 

37 

31 

32 

4  3 

41 

38 

18 

60 

63 

71 

38 

38 

39 

50 

5 1 

49 

40 

40 

5  2 

62 

64 

4  4 

44 

48 

6  2 

62 

4  1 

38 

46.8 

COVINGTON    4  NNW 

8  1 

59 

75 

73 

77 

75 

8  1 

75 

81 

MIN 

46 

41 

43 

39 

29 

34 

55 

43 

38 

56 

58 

70 

SI 

39 

38 

36 

5 1 

56 

47 

38 

44 

65 

67 

71 

4  1 

45 

62 

66 

4  2 

39 

48  .4 

FRANKLINTON  3  SW 

54 

61 

75 

61 

81 

MIN 

41 

39 

40 

35 

29 

3S 

50 

39 

35 

53 

59 

65 

40 

35 

36 

48 

49 

55 

4  6 

39 

42 

60 

69 

50 

40 

41 

59 

71 

45 

3  5 

36 

45.7 

GRE  ENSBURG 

75 

55 

72 

69 

64 

.'8 

MIN 

40 

41 

40 

30 

29 

30 

45 

46 

44 

49 

58 

62 

66 

38 

38 

40 

4  2 

49 

4  6 

39 

38 

4  6 

59 

6  7 

39 

4  0 

50 

63 

4  0 

37 

45.? 

HAMMOND  3  NW 

75 

56 

64 

75 

68 

MIN 

46 

41 

42 

39 

29 

36 

6  2 

43 

39 

45 

59 

68 

69 

39 

33 

49 

50 

55 

4  6 

39 

44 

5! 

66 

70 

39 

4  4 

60 

7  0 

66 

4  1 

38 

49  .0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

74 

78 

67 

54 

45 

60 

75 

HI 

64 

66 

80 

78 

81 

73 

58 

60 

72 

61 

72 

71 

74 

76 

78 

60 

80 

76 

75 

60 

83 

77 

56 

71.1 

MIN 

46 

43 

41 

39 

29 

30 

47 

42 

39 

40 

59 

63 

68 

38 

36 

40 

SO 

52 

45 

39 

42 

51 

64 

67 

40 

4  4 

53 

65 

69 

40 

39 

47  .  1 

ST  FRBNCISVILLE  6  SE 

MAX 

77 

77 

67 

49 

61 

74 

85 

80 

64 

7  9 

60 

83 

60 

59 

63 

74 

73 

72 

73 

75 

76 

80 

80 

79 

77 

76 

81 

82 

79 

56 

56 

73.1 

MIN 

51 

48 

43 

39 

33 

44 

63 

44 

41 

58 

64 

70 

44 

38 

41 

49 

52 

56 

49 

44 

51 

55 

67 

67 

46 

52 

64 

7  1 

55 

39 

42 

51  .3 

SL  1  DELL  HSO  RFC 

MAX 

77 

75 

66 

55 

46 

58 

71 

78 

65 

63 

79 

78 

62 

73 

60 

60 

71 

66 

75 

74 

72 

76 

61 

79 

83 

79 

72 

75 

78 

80 

56 

71.1 

■          ■  ■ 

MIN 

45 

46 

42 

39 

31 

33 

4  0 

43 

40 

39 

61 

66 

69 

38 

36 

39 

5  1 

52 

49 

40 

40 

46 

68 

69 

4  6 

45 

53 

67 

69 

42 

39 

47.9 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

66 

65 

52 

56 

65 

76 

63 

MIN 

49 

47 

46 

41 

33 

3S 

49 

44 

42 

42 

61 

64 

S! 

34 

35 

47 

5 1 

54 

4  6 

46 

48 

59 

68 

68 

4  4 

46 

50 

5  ! 

58 

39 

39 

48-0 

OE  QUINCY  4  N 

MAX 

70 

74 

70 

5  3 

46 

61 

71 

85 

66 

67 

79 

76 

8  1 

60 

61 

6  3 

75 

61 

75 

75 

85 

79 

73 

68 

60 

MIN 

45 

43 

46 

38 

30 

31 

SO 

44 

40 

42 

S7 

61 

48 

30 

3 1 

45 

48 

48 

4  1 

42 

45 

50 

68 

59 

38 

40 

54 

4  9 

43 

36 

37 

44  .8 

OE  RIOOER 

MAX 

71 

75 

69 

50 

4  4 

63 

70 

86 

76 

66 

76 

78 

6  1 

48 

62 

66 

76 

61 

73 

7  1 

MIN 

SO 

45 

45 

38 

32 

33 

50 

44 

40 

40 

55 

SI 

46 

33 

33 

45 

42 

5  1 

44 

44 

45 

56 

67 

57 

41 

42 

55 

66 

50 

36 

37 

45.6 

EL  I ZABETH 

MAX 

MIN 

HACKBERRY  8  SSW 

MAX 

75 

74 

67 

57 

46 

76 

64 

66 

73 

76 

74 

57 

62 

75 

63 

6? 

MIN 

60 

53 

48 

4  0 

37 

40 

49 

46 

55 

65 

66 

53 

37 

39 

4  4 

55 

55 

61 

53 

66 

68 

66 

54 

62 

69 

7  0 

55 

4  ! 

39 

53-2 

JENNINGS 

MAX 

77 

78 

69 

55 

60 

76 

62 

60 

63 

78 

79 

63 

76 

56 

66 

76 

76 

76 

76 

MIN 

54 

48 

46 

43 

36 

45 

64 

42 

44 

59 

62 

70 

49 

36 

42 

52 

52 

49 

54 

60 

5  4 

67 

64 

4  9 

56 

60 

84 

61 

38 

4  1 

52. S 

LAKE  ARTHUR  10  SH 

MAX 

77 

75 

69 

58 

49 

57 

72 

76 

63 

66 

76 

75 

76 

64 

59 

62 

79 

63 

MIN 

57 

49 

47 

4  1 

35 

48 

51 

47 

44 

48 

63 

64 

64 

35 

35 

4  9 

42 

56 

4  9 

49 

S3 

6  3 

69 

66 

5  1 

55 

56 

70 

57 

40 

40 

51.5 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

74 

69 

56 

4  7 

57 

72 

8  ! 

65 

65 

78 

76 

79 

7 1 

61 

64 

79 

61 

76 

78 

79 

79 

80 

73 

59 

57 

70-8 

MIN 

53 

49 

45 

41 

35 

46 

60 

47 

43 

62 

61 

69 

42 

35 

43 

49 

S4 

55 

48 

48 

55 

67 

68 

52 

46 

5  2 

69 

7  2 

43 

40 

42 

51  .3 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

74 

79 

70 

50 

Si 

64 

74 

87 

65 

74 

81 

78 

83 

48 

61 

68 

BO 

68 

78 

78 

76 

1H 

85 

80 

82 

78 

75 

'8 

82 

55 

72  .7 

MIN 

49 

46 

46 

39 

32 

43 

58 

45 

41 

40 

56 

65 

46 

35 

33 

47 

SI 

55 

48 

46 

54 

66 

68 

62 

42 

50 

64 

72 

53 

36 

49  .7 

ROCKEFELLER  WL  REFUOE 

MAX 

77 

76 

69 

60 

48 

58 

75 

77 

67 

67 

78 

78 

78 

76 

58 

65 

77 

67 

73 

75 

73 

76 

77 

77 

79 

76 

75 

77 

80 

65 

57 

71  .3 

MIN 

56 

SI 

45 

38 

53 

46 

43 

39 

63 

65 

6  4 

35 

38 

45 

56 

53 

50 

SI 

51 

62 

68 

68 

50 

59 

60 

40 

40 

51  .4 

VERMILION  LOCK 

MAX 

73 

75 

70 

59 

59 

55 

74 

78 

65 

66 

79 

76 

78 

73 

60 

64 

78 

69 

73 

74 

74 

16 

80 

80 

80 

76 

75 

'H 

81 

74 

54 

7!  .6 

MIN 

50 

42 

43 

41 

36 

40 

47 

41 

37 

4  0 

59 

61 

63 

34 

34 

44 

49 

54 

5  1 

47 

48 

6  4 

65 

69 

48 

49 

60 

68 

62 

4  0 

43 

49-3 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

76 

67 

66 

S2 

58 

73 

80 

77 

65 

80 

77 

78 

75 

58 

62 

73 

72 

75 

3 

71 

76 

60 

78 

83 

79 

76 

78 

19 

77 

62 

58 

72  .  1 

MIN 

49 

46 

44 

4  0 

33 

43 

56 

45 

4  1 

57 

58 

67 

45 

49 

43 

48 

47 

S3 

4  | 

47 

50 

60 

63 

68 

4  4 

49 

61 

67 

61 

40 

4  1 

50.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
MARCH 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


FRANKLIN  3  NW 

HPX 

75 

68 

60 

S3 

62 

76 

75 

70 

67 

78 

78 

77 

73 

60 

65 

76 

63 

73 

73 

76 

75 

79 

79 

82 

80 

78 

79 

80 

79 

66 

60 

71  .8 

MIN 

49 

47 

45 

40 

36 

40 

58 

45 

42 

48 

52 

69 

42 

36 

33 

42 

52 

55 

47 

45 

51 

62 

59 

48 

58 

55 

69 

47 

41 

42 

48.5 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

83 

69 

56 

47 

62 

78 

82 

64 

67 

81 

81 

81 

73 

59 

66 

78 

63 

76 

75 

75 

77 

80 

81 

81 

79 

78 

60 

81 

76 

5? 

60 

72.5 

MIN 

53 

48 

46 

39 

35 

46 

60 

46 

44 

66 

66 

72 

44 

38 

43 

50 

64 

56 

49 

47 

64 

67 

70 

65 

48 

52 

66 

74 

43 

42 

41 

52.0 

MORGAN  C I Tr 

MAX 

75 

72 

6  7 

60 

50 

59 

75 

74 

65 

67 

79 

7  4 

79 

74 

59 

65 

73 

69 

72 

73 

75 

74 

79 

78 

81 

77 

7S 

77 

79 

80 

57 

71  .4 

M  I  N 

S3 

55 

47 

48 

40 

4  1 

47 

45 

4  5 

62 

46 

43 

43 

48 

52 

57 

66 

69 

56 

53 

55 

67 

42 

42 

43 

50  -8 

NEW   IBERIA  S  NH 

HfiX 

76 

78 

68 

57 

56 

60 

76 

80 

64 

68 

BO 

7  9 

80 

70 

60 

65 

77 

69 

65 

IS 

75 

80 

80 

80 

79 

81 

78 

80 

80 

64 

72.7 

■ 

M  1  N 

S 1 

5  1 

44 

4  1 

34 

38 

48 

47 

4 

44 

66 

49 

31 

36 

60 

65 

67 

45 

53 

52 

54 

56 

52 

42 

49  .5 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV ILLE  HSO 

HOx 

71 

67 

5  7 

55 

56 

71 

72 

68 

64 

78 

78 

(9 

77 

56 

64 

68 

6  7 

73 

70 

73 

76 

78 

'8 

77 

71 

71 

76 

76 

78 

74 

63 

70.5 

niN 

52 

53 

J° 

45 

4 

"8 

61 

52 

51 

62 

49 

5/ 

5  3 

G  1 

65 

62 

49 

55 

55.6 

DIAMOND   4  NW 

nnx 

72 

67 

63 

52 

55 

it 

76 

72 

61 

81 

82 

go 

80 

7  0 

5  6 

69 

69 

81 

74 

1 4 

77 

82 

75 

82 

82 

73 

78 

74 

74 

68 

58 

72  .0 

' 

45 

46 

45 

43 

41 

39 

57 

4 

4  5 

48 

61 

4  7 

4  6 

63 

64 

65 

44 

4  6 

51.9 

□ONALOSONVILLE  3  E 

nq< 

71 

70 

10 

59 

46 

57 

79 

73 

59 

70 

B  l 

83 

81 

79 

67 

68 

66 

69 

72 

75 

76 

74 

70 

71 

71 

75 

76 

77 

76 

74 

71.2 

HIN 

51 

52 

45 

36 

4  5 

53 

42 

40 

40 

4 

66 

62 

l  1 

42 

50 

48 

49 

GALL IANO 

nn» 

79 

75 

73 

60 

55 

74 

75 

73 

77 

79 

75 

65 

6  7 

73 

74 

73 

70 

75 

80 

79 

77 

78 

69 

70 

74 

69 

68 

74 

60 

72.1 

M!N 

46 

56 

40 

40 

42 

42 

38 

35 

36 

48 

5  3 

5  1 

5 1 

50 

46 

4  7 

49.3 

HOUMA 

mhx 

74 

76 

75 

58 

51 

58 

76 

80 

64 

68 

80 

60 

80 

77 

62 

65 

71 

70 

74  , 

73 

7S 

78 

62 

81 

84 

76 

75 

78 

79 

80 

73.3 

M  N 

50 

51 

38 

39 

48 

43 

45 

46 

62 

63 

7' 

42 

45 

43 

NEW  ORLEANS  HOI  WSO 

AP 

MR  . 

76 

B5 

5  4 

51 

5  7 

73 

79 

63 

65 

81 

82 

83 

77 

57 

6  2 

71 

65 

76 

72 

73 

7  6 

83 

en 

82 

76 

74 

78 

79 

82 

56 

62 

71  .3 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO 

CI 

Hfi  < 

77 

65 

5  5 

52 

58 

75 

77 

63 

63 

80 

82 

83 

78 

57 

6  2 

72 

68 

76 

72 

75 

76 

84 

82 

83 

77 

74 

79 

79 

83 

56 

60 

71  .7 

62 

73 

46 

53 

58 

60 

55 

58 

53 

46 

6 

55.0 

PARAD IS  7  S 

MAX 

77 

75 

62 

56 

52 

75 

76 

75 

64 

79 

60 

80 

79 

74 

63 

68 

72 

75 

75 

74 

75 

BO 

B3 

82 

81 

77 

^6 

79 

79 

79 

62 

73.7 

M  [  N 

47 

47 

4  5 

42 

35 

40 

60 

46 

43 

60 

61 

6  9 

72 

42 

42 

51 

54 

60 

52 

45 

48 

66 

70 

73 

45 

49 

54 

64 

72 

44 

42 

52.9 

QUARANTINE 

nnx 

69 

64 

fall 

55 

55 

58 

70 

66 

65 

69 

75 

70 

67 

54 

65 

65 

66 

66 

67 

71 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

74 

73 

70 

S7 

66.2 

P  1  N 

49 

55 

46 

50 

46 

48 

50 

55 

54 

56 

60 

59 

45 

46 

53 

51 

55 

52 

5  1 

52 

54 

55 

57 

55 

53 

68 

62 

60 

52 

50 

53  -0 

RESERVE 

nflx 

78 

73 

65 

54 

48 

57 

76 

77 

63 

77 

71 

79 

81 

76 

59 

62 

73 

63 

74 

74 

75 

75 

82 

60 

82 

77 

75 

80 

71  .6 

MIN 

48 

46 

45 

41 

34 

37 

SO 

42 

i  l 

48 

6  0 

63 

71 

41 

41 

49 

52 

56 

51 

43 

44 

53 

52 

70 

45 

46 

59 

59 

42 

49.4 

SAINT  BERNARD 

HHX 

80 

76 

64 

53 

56 

73 

79 

79 

65 

85 

85 

83 

85 

75 

63 

72 

72 

79 

77 

75 

75 

83 

83 

85 

81 

7B 

80 

80 

84 

81 

61 

75.7 

HIN 

48 

52 

45 

41 

40 

38 

59 

45 

45 

57 

6  4 

56 

62 

41 

a  4 

51 

54 

59 

54 

46 

4  9 

66 

70 

73 

50 

49 

67 

71 

71 

40 

47 

53.4 

THIBOOAUX 

MAX 

77 

77 

68 

60 

48 

58 

75 

78 

65 

67 

79 

79 

81 

76 

60 

64 

70 

69 

75 

73 

76 

77 

82 

80 

83 

78 

76 

78 

BO 

BO 

55 

72.4 

MIN 

53 

50 

46 

41 

37 

40 

47 

46 

43 

45 

62 

6  4 

72 

41 

42 

47 

53 

55 

SO 

46 

5  0 

55 

69 

56 

48 

52 

58 

51 

64 

43 

41 

50.5 

13    14  15 


19   20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28    29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUIS1ANR 

MARCH  1975 


X 

OUT  OF  MONTH 

SIR! ION 

z  DEPT 

r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

ID 

1  1 

12 

1  j 

14 

15 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2; 

26 

27 

29 

11 

RVERF 

SAINT  JOSEPH  EXP  srp 

2 

HRX 
HIN 

59 
50 

66 
47 

62 
44 

49 

•2 

49 

37 

67 
37 

65 
49 

76 

ts 

65 
42 

60 

4  Z 

69 
54 

7  0 
54 

7  7 
54 

54 
42 

62 
4  2 

59 
46 

70 
60 

62 

50 

69 

50 

72 
49 

73 
49 

68 
53 

60 
64 

77 
66 

74 

51 

79 
50 

71 
50 

71 
66 

72 
61 

61 
4  4 

62 

44 

86.6 
49.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
MARCH  197S 


STAT I  ON 


DRY   OF  MONTH 


9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   25   27   28   29    30  31 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 


CENTRAL 
HOOOWORIH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  0 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


EVAP 
H  I  NO 


EVAP 
HIND 
HAX 
n  !  N 


EVAP 
HI  NO 
HAX 
MIN 


•  20|  .19  .02 
39  20 


3.37B 
1337 
69.5 
46. S 


5. 208 
2238 
71  .0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  0 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND  lou.s.ana 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  ■ 

NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 

PLRtN  DEALING 

SHREVEPORT  WSO  AP 

NORTH  CENTRAL  02 
CHATHAM 

HOMER  EXP  STATION 
MONROE  FAA  AP 
WINNFIELD  2  u 

NORTHEAST  03 
TBLLULAH 

HEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 

CONVERSE 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

T 
T 

.5 
1 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0W1NO  STATION  INDEX 
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uj 
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cr 
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ZJ 
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LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP . 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

ABBEV I LLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8  A 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

ALEXANDR  I  A 

0098 

05 

RAP  I DES 

1  i 

3 1 

1  9 

92 

28 

87 

8  A 

8  A 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

0  5 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

2  4 

92 

1  8 

1  20 

M  I  D 

M  I  D 

\-\ 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CL A  I  BORNE 

g 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

ASHLANO  2  S 

0349 

04 

NATCH  I  TOCHES 

1  i 

32 

07 

93 

06 

225 

8  A 

8A 

H 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

g 

32 

4  7 

9 1 

54 

1  4  0 

5P 

5P 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9 1 

09 

64 

M  I  0 

M  I  D 

r 

H  J 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9 1 

1  9 

1  5 

8  A 

f-j 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

4  7 

92 

34 

1  05 

1  P 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  i 

3 1 

38 

9  2 

1  i 

200 

9  A 

1  P 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

B I ENV I LLE 

1  J 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M  I  D 

BOOCAU  FIRE  TOWER 

0920 

0  1 

BOSSIER 

1  1 

32 

4  2 

9  3 

3  i 

260 

1  P 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PL AQUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C 

HJ 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES  . 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8  A 

8  A 

u 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACH  I  T A 

g 

32 

3  1 

92 

20 

1  80 

8  A 
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gp 

r 

f-j 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV ILLE 

g 

3  0 

1 2 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

u 
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02 
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O  n 
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f_j 

CLINTON  5  SE 
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06 

E  FELICIANA 
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90 
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r 

L 

COLUMBIA  LOCKS 
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02 

CALDWELL 

g 

32 
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92 

06 
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CONVERSE 

202  3 

04 
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3 1 
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9  3 

4  2 

220 

8  A 

ftQ 

H 

COTTON  VALLEY 

2121 

0 1 

WEBSTER 
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4  9 

9  3 

9  ^ 

9  3D 
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/  n 

7  A 

H 

COVINGTON  4  NNW 
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06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACAD  I  A 

7 

30 

15 

9  2 

22 

25 

8A 

8A 

H 

CURTIS   1  SSE 

2  2  3  5 

0  1 

BOSS  I  ER 

1  l 

32 

25 

93 

38 

1  DO 

R  □ 

r 
I 

DE  QUINCY  4  N 

236  1 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3  1 

9  3 

26 

Q  C 

y  o 

R  Q 
O  H 

RQ 

H 

DE  RIDDER 

2367 

07 
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4 

30 

50 

9  3 

1  8 
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OH 

H 
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g 

29 

35 

89 

50 

4 

or 

CP 
Or 
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09 
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g 

30 

06 
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3  u 
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9n 
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R  D 
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R  Q 
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H 

EL  IZABETH 

2800 

07 

A  L  L  t  N 

4 

30 

52 

Q  9 
3  c 

A  fl 
4  O 

i  c  n 

R  Q 
0  H 

O  H 

H 

EPPS  6  W 

297  1 

03 

WEST  CARROLL 

g 

32 

37 

9  1 

34 

y  y 

RQ 
u  n 

RQ 
OH 

r 
L 

H 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

4  7 

7  R 

FARMERV  ILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

SP 

5P 

H 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

FRANKL INTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

4  9 

90 

t  i 
i  i 

1  A 

m  r  n 

n  i  u 

H 

GALL  I  ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

I  8 

9 

R  Q 
On 

ftQ 

a  h 

H 

GLOSTER   1  W 

3657 

0 1 

DE  SOTO 

1  i 

32 

1  2 

Q  3 

3  J 

■J  u 

c  □  o 

/  H 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

g 

30 

1  4 

qn 

3  U 

C  A 
O  4 

i  n 
1  u 

c 

GORUM  FIRE  TOWER 

374  1 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  i 

3  1 

9^ 

Q  9 
3  C. 

C  A 
D  4 

3  c  n 

SP 

I  p 

H 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

n  9 

c;  cr 

/  r 

7P 

H 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I  TOCHES 

1  i 

^  i 

A  ft 

Q  3 

n  c 

1  50 

7  A 

GRAND   ISLE  NO  2 

38  1 5 

09 

JEFFERSON 

5 

C  3 

1  A 

qn 

nn 
uu 

2 

c 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

0  1 

CADOO 

1  i 

39 

9^ 
c.  0 

Q  A 

y  4 

n  n 
U  U 

350 

1  P 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

O  3 

y  j 

9  Q 
c  o 

6 

8  H 

8  A 

H 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANG  I PAHOA 

5 

30 

^9 

3  c. 

y  u 

9  Q 

c.  y 

A  C 

4  b 

9  A 

9  A 

H 

HANNA  3  S 

4050 

U  1 

RED  RIVER 

1  i 

3  1 

5  4 

Q  1 

J  3 

9  1 

1  9  cr 

8  A 

HAYNESVILLE   2  WSW 

4  13) 

02 

CL A  I  BORNE 

g 

39 

o  / 

Q  Q 

y  3 

1  0 

330 

7  A 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I OES 

4 

3  1 

i  i 
i  i 

Q  9 

y  c. 

A  c 

4  O 

24  0 

7  A 

7  A 

H 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SAB  I NE 

1 2 

3 1 

C.  3 

Q 

y  3 

9  A 
£.  4 

362 

8A 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  i 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  i 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

OBSERVER 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOLOMON  G .  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  GOUX 
L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
GUY  E  TRAYLOR 

RAYMOND  L  CUNNINGHAM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  R  .  OTT 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

ST  JOSEPH  ABBEY 

L  S  U  RICE  EXP  STAT  ION 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

LA  CORR  AND   I  NO  SCH 

CITY  WATER  PLANT 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 

CF    INDUSTRIES.  INC 
CAL-KRAFT  PAPER  CO 
TRUCKLINE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FDNTENOT 
H.   W.   THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E .  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  DESADIER  JR. 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS .   LAURA  L  .  CAMPBELL 
LA  FORESTRY  COMM 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C  .  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLO  STA 
USOA  4  LSU 

NALT  WEATHER  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  1/1/75 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S  TOT  I  ON  INDEX 
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LAKE  CHRRLES  WSO  AP 

5078 

07 
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30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C   R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7R 

JOSEPH  R  SHAW 

LbU  BLN-HUK  tXr  bIH 

5620 

06 

c    on  t    m    d n i  i p 

t   dH 1  UN  KUUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8R 

8A 

1     Oil      HOD  I       r-  w  □      C  TOT  I 

LbU   HGRI    tXr  SIHIluN 

MRMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MRNSF I  ELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7R 

H 

BENNETT  STRANGE 

MRNY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8H 

8R 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MRRION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

1  5 

190 

8R 

TOWN  OF  MARION 

MRRKSV ILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8R 

TOWN  OF  MARKSV  ILLE 

MRRTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELV  ILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTRU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

c 

H 

W.    G.  SPARKMAN 

M  I  T  T 1 E   2  5E 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

I  NHL  1  1 V  t  12/J1//4 

MONROE  FRR  RP 

6303 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

SP 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGRN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NRTCH I TOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW    IBERIR  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

9  1 

53 

25 

8A 

8fl 

H 

GULF  S .   RESEARCH   INST  . 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WERTHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

M  I  D 

bWL>   HNU   WHItK  UUHKU 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BORRD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  RND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDRN  R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BORRD 

NEW  ORLEANS  LONDON  R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  RND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE  R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N .   0 .   SWG.   RND  WTR  .   BD  . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8R 

H 

CRJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

7R 

LEONRRO  R.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

25 

1  10 

8R 

J  D  SRNFORO 

OAKNOL I  A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7R 

PERCY  E.  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

i  n  1 1  t  c  i  fiM  n    cnorc  tdy    r  o  m  m 
LUUloIHNH    r  U  K  t  o  1  K  Y  LUPin 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

9  1 

40 

70 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

I  1 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8R 

c 

UNITED  GRS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HRROLD  L.  BRQUE 

PARAOIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELRNCRN 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SRNDERS.  JR. 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

1  3 

15 

8A 

CITY-PORT  RLLEN  SEW  PL T 

QUARANT INE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DEL  T  R  NAT  WILDLIFE  REF  . 

RESERVE 

7767 

09 

ST   JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8R 

8A 

H 

prinruoiiv    ci  irno    occ  rn 
UUULHHUX    bUUHK    Ktr  LU 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

4  4 

92 

49 

4 

8R 

8A 

c 

LA  WLDLF  i  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7R 

MRS  .   JO  B.  HRRTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LR  EXP  STR 

RUSTON 

8065 

02 

L INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LR  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8  1  08 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NRTL  GRS  CO. 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

8  1  37 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

9  1 

18 

60 

5P 

5P 

CROWN  ZELLERBRCK  CORP 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

8A 

8A 

8R 

GH 

NE  LR  EXPERIMENT  STR 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

5! 

92 

16 

50 

c 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH INGTON 

1  0 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

1    nillCIDMQ     CflDCCTDY  rflMM 

LUUlotHNH    rUKtolKT  LUnn 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

10 

8A 

8A 

c 

H 

NOAR-NRTL  WERTHER  SERV 

SPE ARS V  ILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JRCK  N.  HOLLIS 

SPR  I  NGH ILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

ALTON  D  MATLOCK 

SPR  I  NGV ILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL  INGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8R 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8R 

CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8A 

8R 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


V  I  DAL  I  A  NO  2 

WESTDALE  3  SW 

WINNFIELD  2  W 

WINNSBORO 

W  I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

ZACHARY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

KAPLAN  8  S 
MITTIE  2  SE 

NEW  STATIONS 

PORT  ALLEN 


93S7 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


4785 
6271 


7448 


05 


CONCORD  I  A 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL  IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


VERMILION 
ALLEN 


W  BATON  ROUG 


32  09 

32  02 

31  08 

30  38 


29  53 

30  42 


30  27 


91  26 
93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


92  16 
92  53 


91  13 


60 
140 
160 

80 
220 

90 

85 


7 

120 


15 


BA 


9  A 


C 

H 

C  H 
C  H 

H 


V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  1/1/75 
INACTIVE  12/31/74 


CITY-PORT  ALLEN  SEW  PL T 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPT I  ON  1N0EX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
"on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published,  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
I*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10- PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4  50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :     Publications .  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOA A-ASHEVI LLE ,   N.C. 5/5/75-870 
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Climatological  Data 


LOUISIANA 


TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 
2  STATIONS 

BOGALUSA 

QU ARAN  T I NE 

FRANKL INTON  3  SW 


92  DATE 
28  DOTE 
1  3  .59 
1  -56 

4.81  DATE 


26- 
04- 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

( SPEED  -  M.P.H. I 

RELATIVE  HUMIDITY 
flVERRGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PREC I P I  TOT  I  ON 

STRNORRO 

OF    T I  HE 

UNSH 

CENTRAL 

o 

o 

RE  C ' 
STES 

STES 

O 

a 

a 

giss 

NRIS 

00 

06 

12 

1  8 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

13 

2 

.9 

7 

5 

24  +  + 

18 

18 

89 

91 

61 

55 

2 

4 

3 

2 

2 

0 

1  3 

7  . 

6 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

12 

4 

.7 

10 

2 

26+  + 

6 

30 

83 

85 

60 

65 

4 

0 

5 

0 

1 

2 

12 

7  . 

8 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

10 

6 

■  6 

1  1 

5 

31  +  + 

28 

30 

89 

90 

69 

73 

5 

1 

4 

4 

0 

1 

15 

8  . 

2 

N  0  MO  I  SAN T  WSO  AP 

1  I 

4 

■  0 

10 

0 

30  +  + 

26 

30 

91 

91 

70 

77 

4 

2 

0 

2 

0 

2 

10 

5  1 

7  . 

6 

SHREVEPORT  WSO  AP 

14 

3 

.7 

8 

9 

52  +  + 

28 

29 

78 

83 

57 

56 

7 

5 

1 

1 

2 

0 

1  6 

5  7 

7  . 

4 

nndQ   NATIONAL  OCEANIC  AND  /ENVIRONMENTAL  DATA   /  ASHE  V  I LLE  .  N-C- 

llvClM   ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO.  OF  DAYS 

SNOH 

.  SLEET 

NO 

OF 

OAYS 

STAT [ON 

MAX  . 

MIN  . 

r 

| 

I  1 

I 

£  o 

S 

5 

OEGBEE  C 

11 

1 

f  o 

1 

uj  % 
E  o 

i 

r 

g 

■       ■  ■ 

NORTMHEST  01 

COTTON  VOLLEY 
LOGANSPORT  4  ENE 
H [NOEN 

PLAIN  OEALING 

SHREVEPORT  HSO  BP  R 

74.0 
76. 1 
74.5 
73.5 
75-0 

50  .6 
S3  .6 

51  .2 
49.5 
52.3 

62.3 
6S.9 
62.9 
61  .5 
63.7 

-  2.6 

-  3.1 

-  2.7 

89 
89 
88 
87 
89 

27 
24 

25 
27 
26 

31 
30 
31 
29 

32 

4  . 

3 

4. 
4. 

3 

160 
84 
140 
164 
124 

c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

: 

2 
3 
1 

0 

0 
0 

0 

(3 

3.54 
5  .51 

4  .04 

5  .64 
3.91 

.62 

-  .83 
.38 

-  1  .28 

1.12 
1  .29 
I  .38 
1  .72 
1  .61 

30 
29 
14 
9 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

e 

5 
5 
4 

4 
4 

4 
4 

3 

1 
2 
1 
3 
2 

WESTOALE   3  SH 

74  .9 

50.6 

62.8 

89 

27 

32 

S* 

1  48 

0 

0 

2 

0 

4  .81 

1  .56 

30 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

63.2 

-  2.3 

4  .59 

-  .54 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

C  QOMT  OU  [I   1  c 

r  HHnt NV 1 LL  t 

HOMER  EXP  STATION 

75.6 

73  .9 

74  .8M 

73-9 

52  .7 

50  .5 
49.8 

51  .1 

64  .2 

62  .2 
62. 3M 

62  .5 

-  3.7 

90 
88 
88 

88 

26 

26» 

28 

28* 

30 
31 
31 

28 

4 

4 

4* 

3 

1  19 
163 
166 

150 

1 

0 
0 

0 

0 

o 

0 
0 

2 
1 
3 

2 

D 
0 
0 

0 

5.68 
5  .58 
4  .63 

4  .05 

.58 

1  .69 
2.79 
2.70 

1  .27 

30 
SO 
30 

1  4 

.0 
.0 
■  0 

.0 

0 

o 

0 
0 

6 
6 

5 

8 

4 

2 

2 

4 

2 
2 
I 

2 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
MINNFIELO  2  u 

73  .5 
75. 9 
73.  1 
75.9 

53-7 
54  .7 

52  -8 

53  .0 

63.6 
65.3 
63.0 
64  .5 

-  2-3 

-  2-2 

-  2.6 

89 
88 
86 
69 

27 
24 
28. 
26 

33 
34 
31 
30 

4. 
4  . 
3 
4 

131 
102 
1  42 
122 

0 
0 
0 
(3 

IJ 

0 

0 
0 

0 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 

4.19 
5.01 
3.43 
4  .83 

-  1.01 

-  1  .84 

-  -60 

1  .23 
2.40 
1  .33 
1  -94 

29 
30 
1  4 
30 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
8 

5 
7 

4 

3 
3 
3 

1 
1 
1 

2 

DIVISION 

63.5 

-  2.3 

4  .68 

-  .52 

•  0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  6  N 

LAKE  PROVIOENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

TALLULAM 

77  .  3 
73  .  1 
72.1 
72.0 
72.1 

54  .2 

51  .9 
53.4 
53.8 
50.7 

6S  .8 
62.5 
62  .8 
62  .9 
61.4 

.7 

-  3.2 

-  3-5 

-  4.5 

88 
88 
85 
87 
87 

28* 
28. 
28. 

27 
27 

32 
32 
33 
34 
31 

4 

4  . 
3 
3 
4 

93 
149 
1  35 
1  38 
174 

0 
0 

IJ 

0 
0 

D 
U 

0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
■ 

13 

0 

0 
0 
0 

7.45 

4  .40 

5.05 
7  .32 

5  .03 

2.34 

-  .06 
2. BO 

-  .25 

3.25 
1  .70 
2.18 
2.55 
1.16 

30 
30 
30 
30 
1  4 

.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
10 
9 

1 
3 
4 

5 

2 
2 
3 
1 

UINNSBORO 

73.4 

SO  .4 

61  .9 

-  4  .5 

87 

28 

31 

4 

162 

Q 

u 

1 

0 

4  .09 

-  .59 

1  .00 

10 

.0 

0 

8 

4 

1 

01  VISION 

62.9 

-  3.3 

5-56 

.61 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUH  FIRE  TOHER 

LEESVILLE 

MANY 

75  -0 
75  .5 

75  .0 
74  .  1 

50  .9 

51  .3 

54  .  ! 
52.7 

63.0 
63.4 

64  .6 
63.4 

-  2.4 

88 
88 

87 
88 

27 
27 

29' 
27 

28 
30 

33 
32 

4 

3 

4 

4  . 

144 

1  32 

1  IS 
140 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
3 

0 
2 

0 

0 

0 
0 

4.34 

S.SS 

7.66 
S  .95 

2.37 

1  .64 

1  .95 
2.50 

29 

22 
9 

.0 

.0 
•  0 

0 
0 

0 
0 

5 
6 

9 
7 

4 

6 
3 

1 

3 

4 

3 

NATCHI TOCHES 

76.6 

56  .2 

67.4 

.  1 

91 

26 

34 

3 

70 

2 

0 

0 

0 

S.71 

.62 

1  .64 

30 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

64  . 4 

-  2.4 

5  -84 

.64 

.0 

m        ■  ■ 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXBNOR I A  HSO  AP 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

GRAND  COTEAU 

73.9 
75-6 
74.4 
74  .  1 
75.6 

56.1 
55  .8 
54  .7 
55.0 
57.5 

65.0 
65.7 
64  .6 
64  .6 
66.6 

.2 

-  2.9 

87 
92 
87 
88 
87 

27. 

26 

27. 

27 

26 

36 
35 
34 
36 
35 

3 

4. 

101 
99 
108 
1  18 
78 

0 
2 
0 
0 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.53 
5.08 
5.16 
4  .92 
9  .56 

-  .06 

.67 
4.83 

1  .99 
1  .35 
1.41 

1  -26 

2  .27 

9 
30. 
29 

9 
1  4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
7 
10 
8 

3 
4 

S 
4 

7 

2 
2 
1 
1 

5 

HINESTON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MELVILLE 

NEW  ROADS  S  ESE 

74.2 
72  .6M 

77.2 
74  .6 

51  -9 
54  .4M 

SS.5 
55. 2 

63.1 
63. 5M 
66.9 
66.4 
6S.0 

-   1  .9 

87 
86 
87 
88 
87 

27 

26 

26* 

25 

29. 

30 
36 
38 
38 
38 

\ 

4  ! 

143 
128 
39 
81 
100 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

0 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6.21 
5.22 
9.33 
6.66 
4  .26 

1  .75 

1  .53 
2.95 
3.50 
1  .53 
1  .72 

30 
30 
30 
9 
1  4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 

o 

0 
0 

1 1 
7 
7 
9 
Fj 

5 
2 

4 

6 
3 

2 
1 

4 

3 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSH 

HOODHORTH  STATE  FOREST 

73-6 
74.2 
74  .6M 

54  .4 

SI  .5 
56- 3M 

64  .0 
62  .9 

65  .5M 

86 
87 
87 

27 

27. 

28. 

39 
30 
34 

1  I  1 
1  49 
94 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

5.58 
5-14 
4  .83 

-  -65 

1  .30 
1  .47 
1  .63 

3 
29 
9 

•  0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 

10 

9 
6 

4 
4 

5 

3 
2 
1 

01  VISION 

6S.  1 

-  2.6 

5  .96 

•  71 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  HSO  AP  R 

BCGALUSfl 

CL  INTON  S  SE 

COVINGTON  4  NNH 

FRBNKL INTON  3  SH 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  NH 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

SL IOELL  HSO  RFC 

DIVISION 

76.0 
76.1 
75.8 

74  .7 
76.9 

75  .8 
76.1 
75.6 
75  .OM 
75. 4M 

74  .0 

54  .8 
56.9 
53.7 
54.0 
55.3 

53.9 
53.6 
SS.4 
54  .4M 

SS.3M 

55. 2 

65.4 
66.5 
64  .8 
64  .4 
66.  1 

64  .9 
64  .9 
65. S 
64  .7M 
65. 4M 

64  .6 

65.2 

-  2.3 

-  1  -9 

-  3.1 

-  3.1 

-  1  .9 

-  2.7 

-  2.S 

88 
67 
89 
86 
86 

87 
39 
89 
89 
68 

85 

27. 
26» 
27 
29. 

26 

27. 

27 

26 

26 

26 

30. 

36 
37 
35 
35 
36 

33 
35 
36 
37 
38 

38 

\ 

97 
74 
107 
112 
72 

98 
107 
97 
99 
78 

104 

0 

n 

0 
0 
0 

□ 
0 
0 
0 
0 

0 

rj 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

(3 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

8.75 
10.18 
13.59 
4  .78 
7.67 

12.64 
8  .08 
6.16 
8.15 
5.41 

4  .80 

8.20 

5.08 
8.62 
-  .10 
2.84 

1  .28 
3.25 

4  .75 
3  .92 
2.83 
1  .42 
1  -85 

4.81 
3.40 
2.32 
3.10 
2.02 

1  .54 

14 

30 
!  5 
1  4 
1  4 

14 
1  4 
1  a 
1  4 
14 

15 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

a 

B 

1  iJ 
9 

7 

9 
6 
8 
1'3 

6 

5 

4 

3 
8 
4 
4 

6 
8 
2 
4 
3 

4 

2 
3 
8 
2 
4 

5 
3 
2 
3 
2 

3 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

RPR  I  L  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OAYS 

SNOH 

SLEET 

NO- 

OF 

OAYS 

STATION 

MAX  . 

MIN. 

r 

UJ 

UJ 

u, 

g 

1 

1 

1 

5 

a.  z 
a  o 

g 

o 

u- 

UJ 

° 

° 

3 

a.  c 

UJ 

UJ 

a 

1  5 

1 

a 

a  E 

a 

UJ 

a 

i  S 

a 

» 

S 

— 

O 

a 

UJ 

o 

uj  K 

K 

a 

o 

t  o 

- 

. 

■        ■  M 

SOUTHWEST  07 

CROHLEY  EXP  STAT  I  ON 

73 

.  98 

56 

.  :n 

65 

1  8 

85 

26 

37 

4 

95 

0 

0 

0 

0 

6  .09 

1.19 

1  .96 

29 

.0 

0 

6 

2 

DE  OUINCT  4  N 

74 

.4 

54 

■  0 

64 

2 

87 

27* 

33 

3 

1  05 

0 

0 

0 

0 

7  .46 

2  .28 

2  .00 

1  4 

.0 

0 

fl 

5 

DE  RIOOER 

74 

.e 

n 

M 

87 

26 

36 

3 

0 

0 

0 

0 

4  .62 

1  .31 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

EL IZABETH 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

30 

.0 

0 

5 

1 

HACKBERRY  8  SSH 

71 

.8 

60 

.  3 

66 

1 

-  2.5 

Bl 

29. 

39 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

4  .89 

1.11 

1  .19 

8 

.0 

0 

6 

4 

2 

JENNINGS 

76 

.  4 

56 

.6 

67 

6 

-   1  .6 

86 

25 

38 

3 

47 

0 

0 

0 

0 

7  .38 

1  .93 

1  .84 

30 

.0 

o 

7 

4 

LAKE  ARTHUR   10  5k 

73 

.  4  n 

56 

.  4 

65 

9M 

-  2.9 

85 

26 

37 

4 

77 

0 

0 

0 

0 

4.16 

■  4  1 

1.15 

6 

•  0 

0 

B 

\ 

1 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

74 

.  6 

5B 

.6 

66 

6 

-  2.3 

85 

26 

39 

3 

66 

0 

0 

0 

0 

7  -22 

2  .89 

3  .23 

2 1 

.0 

0 

g 

1 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

75 

.2 

S6 

.9 

66 

1 

87 

26 

36 

3 

77 

0 

0 

0 

0 

7.60 

2.83 

30 

.0 

0 

I  0 

4 

3 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

74 

.  3 

59 

.2 

66 

8 

84 

25 

38 

4 

71 

0 

0 

0 

0 

3  .90 

1  .78 

1  4 

.0 

0 

6 

1 

VERMILION  LOCK 

74 

.  ! 

57 

-6 

65 

g 

83 

29  + 

38 

4  « 

77 

0 

0 

0 

0 

4  .89 

1  .57 

1  4 

.0 

0 

7 

4 

2 

0 1 V  I S I  ON 

66 

0 

-  2.4 

5  .82 

1  .25 

•  0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

75 

.9 

56 

.  6 

66 

4 

-   1  .9 

87 

25 

38 

4 

60 

0 

0 

0 

0 

7  .23 

2  .82 

2-40 

1  4 

•  0 

0 

7 

4 

3 

F RANKL IN  3  NH 

76 

-  4 

58 

.  4 

67 

4 

-   1  .6 

87 

25 

42 

4 

50 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1  .88 

1.71 

1  4 

.0 

0 

9 

3 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

76 

■  0 

58 

-  9 

67 

5 

-  1.3 

88 

26 

37 

57 

0 

0 

0 

Q 

5  .99 

1  .30 

1  .59 

1  4 

•  0 

0 

9 

4 

3 

MORGAN  CITY 

77 

.  2 

58 

.5 

67 

9 

-  2.0 

92 

17 

43 

4. 

54 

1 

0 

0 

0 

2  .46 

-   1  .95 

.  75 

1  5 

.0 

0 

4 

3 

0 

NEH   IBERIA  5  NN 

75 

.  7 

56 

.  2 

66 

0 

85 

29* 

39 

4  + 

75 

0 

0 

0 

0 

3.4  1 

1.12 

1  4 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

67 

0 

-  2-0 

4  .96 

.63 

.0 

■       *  ■ 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

73 

.7 

60 

.  7 

67 

0 

82 

30* 

47 

S« 

48 

0 

0 

0 

0 

3  -32 

I  .24 

30 

■  0 

0 

4 

3 

2 

□IAMONO  4  NH 

74 

-  4 

57 

.2 

65 

8 

87 

26 

4  1 

5 

90 

0 

0 

0 

0 

4  .52 

2  .40 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

OONALDSONV ILLE  3  E 

76 

.bM 

M 

85 

30 

0 

0 

8.23 

2.32 

IS 

.0 

o 

7 

4 

4 

GALLIANO 

74 

.2M 

59 

.  7M 

67 

nn 

86 

30 

44 

3 

52 

0 

0 

0 

0 

5.56 

2  .46 

I  1 

.0 

0 

4 

3 

2 

HOUMA 

76 

.  (JM 

59 

.  5 

67 

88 

-  2.0 

87 

27* 

40 

4 

58 

0 

0 

0 

0 

3  .74 

■  6  I 

1  .54 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

NEH  ORLEANS  MOI   HSO  AP  R 

75 

.5 

58 

.0 

66 

8 

-   1  .8 

86 

26 

42 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

6  .69 

2  .54 

2  .79 

30 

.0 

0 

4 

4 

2 

NEH  ORLEANS  AUO  HSO  C I  R 

76 

.3 

61 

.2 

68 

8 

.7 

87 

26 

43 

3 

43 

0 

0 

0 

0 

4  .97 

.21 

2.52 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

PARAOIS  7  S 

76 

.  4 

59 

•  5 

68 

0 

86 

26 

39 

4 

60 

0 

0 

0 

0 

2  .68 

-   1  .60 

I  .18 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

QUARANTINE 

70 

.8 

SB 

.  4 

64 

6 

81 

26 

48 

4  * 

64 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

•  90 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

RESERVE 

74 

-  B  PI 

56 

,4M 

65 

68 

-  2.9 

88 

26 

40 

4. 

93 

0 

0 

0 

0 

3.55 

-  .68 

1  .06 

9 

0 

5 

4 

1 

SAINT  BERNARD 

IHIBODAUX 

75 

.6 

58 

.  4 

67 

0 

-  2.0 

87 

27* 

39 

4 

67 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-  2.72 

.61 

1  5 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

66 

8 

-  2.5 

4  .26 

■  10 

•  0 

SEE   REFERENCE   N01ES  FOLLOW  I NG  STATION  1N0EX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


NORTHWEST  0 

00DCAU  fire  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GLOSTER    :  W 
GREEHU00O  FI8E  TOUER 

HSNhfi  3  S 
HOSSTON 
KEITHVlLLE 
K0RAH 

lqgansport  4  ene 

mansf iel  d  3  wsw 
minden 

PL  A  in  DEALING 
RODESSA 

SHREVEP0RT  US0  AP 


NORTH  CENTRAL  Oi 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
6 IENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMERvILLE 
HAYNESVILLE  2  USU 
HOMER  EXP  STATION 
JQNES60R0  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAO  AP 
MONROE  CITT 
RUS TON-LA  TECH  UN  IV 
SPEORSVILLE  FIRE  TOuEl 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0' 

6ASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TAL  L  UL AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOMER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESV2LLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  USe  AP 
BEAVER  FIRE  TOUER 
DEL  AH  FIRE  TOUER 
OUHKIE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESvilLE  LOCKS 
MAMQU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEU  ROADS  5  ESC 

OLD  RIVER  LOCK 

0LLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
PORT  ALL EM 
S [MME SPORT 
v I  DAL IA  NO  2 
UOODWORTH  STATE  FOREST 


3.64 
3.67 
4.22 
4.20 


6.2 
4.0 
5.64 

3.4' 
3.0 


6.68 
5.58 
4.63 


3.00 
4.06 
«  52 
4.64 


DRY   OF  MONTH 


5  .53 
5  .  08 
6.08 
5.  16 


9.56 
6.21 
5.22 
9.  33 


1  1 


1  2 


1  3 


1  4 


1  5 


1  6 


1  9 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


.96  1.6S 

.44  2 . 79 

.25  2.70 

.13  1.30 


.55  3.25 

.  10  2. 

.15  2.1 

.15  2.56 

.24 


1  .02  1 

2.64 

.39  1.30 

.90  1  . 90 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  use  AP 

80GALUSA 

CLINTOt!  5  S£ 

COWNGTeN  4  NNU 
FRANKL IN TON  3  SW 
GREENSBUflG 
GREENuELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTueeo 

LSU  6EN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  I 
PINE  GROvE  FIRE  TOUER 

ST  FRANC  IS v IllE  6  SE 
SHERIDAN  F IRE  TQuER 
SL I  DEL  L  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOUER 
ZACHART  2  ESE 


12.6 
3.08 
6.  13 
6.  16 

9.  10 
8.  16 
5.59 
4.  73 
10.  13 

6.41 

1. 10 

60 


10 


4.75  .70 


.61  3.61 

3.10  1.21 
.60  2.13 


.06  4.76 


.  Ob 


.01  2.02 
.02  4.75 

.54  1.54 
.01  2.55 
2.37 


1.20  .60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW,  I NG  STRTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

SOUTHWEST  07 

ABBE  Wl  if 

LtiOH.  E  i   EXP  STATION 
OC  OUINCY  4  n 
OE  RIDOER 

el  lifter th 

HACKBERRY  6  SSW 

JOININGS 

KINDER  3  u 

LAKE  ARTHUR    10  Sw 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  MSO  AP 
lenov  iLLf! 
fCRtCHTAO 
OAK  DALE 

OfiERL  in  FIRE  TOMER 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

SUGARTOUH 

SULPHUR 

vcrmil ian  LOCK 

SOUTH  CENTRAL  08 

6  A  YOU  SORREL  LOCK 
CAQVILLE  2  SU 
FRANK L IN  3  HM 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 

WRGAN  CITY 
NEM  IBERIA  5  NW 

SOUTHEAST  OS 
OOQTHVILLE  MSO 

DIATOM)   4  NW 
OONALOSONVILLE    3  E 
GALL IAHO 
MUM 

NEW  ORLEANS  HF  MSO  CI 
NEM  ORLEANS  MO  1   USO  AP  R 
HEM  ORLEANS  AUO  MSO  CI  R 
NEM  ORLEANS  ALGIERS  R 
NCM  ORLEANS  CITRUS  R 

NEM  ORLEANS  OUBL IN  R 
NEM  ORLEANS  JEFFERSON  R 
NEM  ORLEANS  JQURDAfl  R 
NEM  ORLEANS  LONDON  R 
NEM  ORLEANS  NETAIRIE  R 

PAR AO  IS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARO 
THI60DAUX 

3.77 
6.09 
7.46 
4.62 

4.89 

T.38 
6.62 

4.  16 
6. 12 

7.22 
5.91 
7.70 
5.71 
7.60 

3.90 
7.26 
7.93 
4.89 

6.56 
7.23 

5.  70 
3.  16 
5.99 

2.46 
3.41 

3.32 
4.52 
8.23 
5.56 
3.  74 

4.97 
6.69 
4.97 
5.69 
6.46 

5.  17 

5.  35 

6.  12 
6.77 
6.04 

2.68 
1  .56 
3.55 

2.01 

T          T  .06 
.  15 
.06 

.01      .01  .22 
.62 

T         .  16 
T  .09 

.01  .13 
.44 

T          T  .26 
.23  .23 

.01  .28 

.  10 

.08 
.09 

.02  .22 
.  12 

T  .07 
.22 

T  .09 
.06 

.02 

.08 

1.60  .20 
.01      .01  .07 
.02 
.02 

.02  .01 
.04 

.02  .01 
.02 

.10  -20 
.01      .02  .01 

.05 

.68      -  40 
.92  .20 
1.04  1.30 
.19  .95 

1.19  .04 
1.03 

1.16  .60 
1.15  .50 
.74  .16 

.59  T 
.52  1.36 
.99  .32 

1.13  .12 

.50  .10 
.14   1 .70 
.62  .24 
.08  .16 

1  .30 
1 .80  T 
.42  .25 
.11  .16 
1  .23  T 

.  03 
.67  .30 

.  10 

.05  .06 
.05  .07 
.05  .05 
.04  .07 
.18  .01 

.05  .05 
06  .04 
.05  .07 
.10  .02 
.09  .02 

.40 

.06  1 . 06 

.10  .52 
.07  .07 
.03  .15 
.05  .23 

.06  .82 
.42  .03 
.  15 

.22  .12 
T         .  18 

.25     T  T 
.05  .10 
.  12 
.14  .13 
.07  .16 

.23  .66 
.04  .23 
.25      .20  T 
.25  .54 

.  16 

.60  T 
.73  .12 
.27  .34 
.  46 

.41  .70 
.  14 

1.04  .05 
2.40  .62 

1 . 95  2 . 48 
.43  .82 

.  76 
.91 
.83 
.94 

.82 
.81 
.92 
.96 
.66 

.60 

.03  .40 
.61  .69 

.46  .47 

.60  02 
l.SO  .23 
2.00  .15 

.65  .20 

1.14  .04 

1 .20 

1.15  .15 
-46  88 

1.55  .19 

.06  .81 

1.21  .34 
.57  .47 
.80  .35 
1  .60 

1.78  .03 
1.12  .46 
T       1.12  .21 
1.57  1.48 

.46   1  .24 
T  2.40 
.14    1.71  T 

.64  1 . 06 
.21  1.59 

.50  .76 
1.12  .69 

.  75 
.05  .07 

1 .76  2.32 
.07  .08 
.09  .77 

.25  1.14 
.56  2. 44 
.25  1.14 
.31  1.34 
.27  1.74 

.14   1 .37 
.30  1.32 
.45  1-60 
.20  1.35 
.33  1.69 

1  .  18 
.05  .90 
.65  .44 

.45  -61 

.01 
.01 

T         .01  1.02 
.  10 

T  .37 
.82 

.01  .02 

.20 
.06  .03 
.52 

T         .25  3.23 
.04 

.  16 

T         .05  .11 
.03  .15 

.12  .13 
.66 

.  06 
.25  .12 
T         .04  .43 

.20 

T         .22  .34 
T  .25 

.17  .05 
.03  .65 

.50  .47 

.02 

.02 
.01 

04 

02 

.16  .02 
.08 

-82 
1  .  18 

.65 
.66 

.46 

.80 
.09 
1  .  36 

.90 

.57 
.  70 

.06 
.62 
3.54 
.56 

1  .  30 
.  16 

.02 

.04  .10 
1 .96 
.03  1.40 
.02  1.31 
.06   1  -  06 

.85 
1 . 42  1 . 84 
.41  2.01 
.  49 

.15  1.20 

.75      .27  .85 
.07  1.18 
4 . 00  .11 
.04    1 . 45 
.35  2. S3 

.05 

T  2.50 
.06  .93 

.02  .90 
1  .82 

.05      .02  1.67 
-51      .02  1 . 19 

1  .24 
.42 

.10  2.11 

1  .  54 

.01  2.52 

2.  79 
.01  2.52 

3.06 

3.  30 

2  .  74 

2  76 
3.00 
3.  12 

3  .  03 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


5 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

RPR  I L  197S 


STATION 


NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 
LOGflNSPORT  4  ENE 
MINOEN 

PLAIN  OEALINO 
SHREVEPORT  WSO  AP 
HESTDALE  3  SH 

NORTH  CENTRAL  02 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
FARMERV ILLE 
HOMER  EXP  STATION 
HONROE  FAA  AP 
MONROE  CUT 
RUSTON-LA   TECH  UNIV 
HINNF IELO  2  H 

NORTHEAST  03 
BASTROP 
EPPS  6  H 
LAKE  PROVIDENCE 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 
H I NNSBORO 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

OORUM  FIRE  TOHER 

LEESV ILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 

CENTRAL  05 
ALEXANDRIA 
ALEXANORIA  HSO  AP 


DRY   OF  MONTH 


63  73 
37  48 


72  80  80 
45    58  30 


70     73  57 


61     69  74 


62  74  78 
38    S3  33 


72  79  54 
52     41  33 


72  79  70 
49     61  34 


64     74  78 


73  74 
S3  61 


63  72 
36  51 


60  73  79 
46     52  33 


35    S3  30 


60  74  77 
37     54  32 


74  79  67 
53  63 


58  71 
46  54 


70  79  58 
53     45  37 


67  68 
32  41 


73  76 
41  51 


69  72 
3S  46 


68  70 
32  43 


72  76 
45  4S 


67  72 
32  43 


67     70  76 


58  61  63 
32     42  40 


56  64  67 
32     42  42 


53  63  67 
35     43  46 


52    63  68 


S9  6S 
28  34 


6D  67  74 
31     32  46 


62  60 
33  37 


59  65  70 
32     35  39 


60  64 
37  42 


63  69 
35  45 


77  62  74 
48     52  58 


7S  58  78 
47     62  52 


64  77  60 
53     S7  S6 


75  69  72 
45     51  S9 


S6  71  80 
49     59  59 


7:  12 

40 


40     48  58 


73  61  73 
49     S2  56 


49     55  62 


70  67  78 
45     58  63 


65  68 
52  56 


71  6S  66 
SO     SI  SS 


70  67  67 
44     48  56 


70  68 
SI  51 


83  68 
SO  SO 


10    n    ,2    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


75  71  69 
49    52  63 


79  77  70 
56     52  42 


73  72 
49  40 


S7     49  42 


69  69 
SS  60 


69  68  72 
48     S9  64 


55     49  40 


76  72  69 
S6     49  39 


78  77  70 
54     48  40 


73  68  64 
56     54  41 


77  74  68 
56     53  39 


74  72  64 
57     S3  41 


71     73  63 


70  71  63 
58     52  40 


72  77  70 
62     57  40 


77  70  72 
56     49  40 


63     S3  45 


70  70 
S9  52 


68  63  78 
47     49  39 


43     47  40 


43     47  39 


S2     62  75 


69  54  62 
40     49  39 


66     54  58 


63  60  74 
45     48  42 


66     53  58 


60  60  7S 
42     50  40 


66    55  61 


S9  62 
49  43 


63  60  59 

49  50  43 

63  59  61 
43  48 

64  69  63 
40  49 


67     S3  60 


67  SS 
40  50 


49     47  38 


63     61  73 


40     45  64 


74     82  79 


76  81  79 
50     58  62 


80  79 
SO  60 


70  78 
4R  56 


80  79  86 
49     60  67 


69     76  79 


71  78  80 
43     SO  60 


76  81  80 
4  1     52  61 


77  80  79 
43     47  66 


85  82  89 
47     60  71 


84  74  77 
53     45  45 


83  78  77 
51     46  49 


86  74  78 
SO     46  SO 


79 
58  65 


85  74  7S 
56     46  46 


SS     49  50 


75 
SO 


66  75  78 
54     48  47 


82  70  74 
55     50  52 


82  71  75 
58     48  48 


65  75  7S 
64     43  48 


85  76 
SS  47 


85  7S  75 
59     S3  5S 


SEE  REFERENCE  NOTES  F  OLLOH I  NO  STATION  INDEX 


77  77 
63  66 


61     64  70 


82  76  88 
61     62  68 


77  7S 
57     S9  62 


58     61  64 


77     74  76 

55     56  60 


7B  78  77 
50     58  61 


76  79  80 
SS     61  63 


62  81  82 
56     61  64 


87  87 
68  68 


88  90 
69     68  68 


70     70  68 


85  87 
67  67 


87  8S  88 
70     66  65 


86  85 
69  68 


88  88 

69  67 


86  88 
66  67 


82  85 
67  68 


84  87 

68  69 


86  87 
65  67 


86  85 
68  65 


87  91 
70  69 


69     66  65 


86  86  88 
68     67  69 


72  82 
62  62 


82  7S 
59  59 


82     86  88 

70     72  77 


87  87 
70  70 


92  89 
70  69 


70  80 
60  60 


72  83  74 
62     59  58 


76 
63 


66     62  61 


78  77 
62  60 


80  81 
61  S9 


85     81  83 

69     6S  60 


86  B3  78 
67     63  59 


86  86  82 
60     60  60 


86     74  84 

70     62  60 


67  87 
70  64 


86  76  83 
70    62  61 


85  83 
62  62 


85  81  85 
70     67  63 


84  88  83 
67     64  63 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

u 
cr 

uj 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEL  AH  F  IRE  TOMER 

HAX 

60 

70 

7B 

58 

66 

7  1 

76 

70 

67 

73 

68 

70 

68 

62 

64 

75 

79 

80 

8  3 

75 

75 

80 

76 

6  4 

87 

87 

84 

74 

4 

MIN 

52 

57 

35 

34 

45 

45 

47 

58 

59 

60 

50 

42 

45 

60 

42 

4  6 

60 

65 

57 

53 

54 

58 

61 

66 

66 

70 

69 

69 

63 

62 

5  4 

7 

BUNK  IE 

HAX 

59 

70 

78 

56 

63 

70 

69 

73 

70 

76 

70 

69 

65 

67 

62 

7  1 

79 

80 

8  3 

70 

7  3 

6  7 

82 

82 

85 

87 

86 

74 

.1 

niN 

41 

53 

37 

36 

37 

SO 

49 

50 

60 

63 

55 

47 

49 

49 

46 

46 

52 

61 

62 

5S 

67 

5  7 

62 

65 

70 

70 

70 

70 

66 

63 

55 

0 

GRAND  COTEAU 

hax 

7t 

80 

73 

66 

7 1 

75 

1  4 

69 

82 

J4 

7  1 

65 

64 

6  6 

72 

'8 

78 

8 1 

76 

68 

62 

60 

8  1 

6  3 

85 

87 

85 

8  4 

6  4 

82 

7S 

6 

HIN 

S2 

6S 

35 

35 

47 

49 

51 

61 

66 

64 

54 

45 

50 

55 

47 

49 

58 

71 

63 

56 

54 

59 

63 

71 

6  8 

71 

70 

69 

65 

63 

57 

.5 

HINESTON  4  NNE 

HAX 

58 

73 

78 

60 

64 

72 

76 

71 

70 

75 

7 1 

71 

67 

62 

6  1 

7  6 

60 

78 

62 

73 

6  4 

60 

B 1 

6  4 

86 

87 

85 

74 

2 

HIN 

36 

52 

3S 

30 

31 

46 

47 

48 

60 

61 

51 

42 

42 

51 

39 

39 

43 

64 

57 

52 

54 

5  5 

59 

60 

69 

69 

68 

70 

64 

62 

51 

.9 

JONESVILLE  LOCKS 

HAX 

58 

72 

55 

62 

70 

72 

70 

68 

7  1 

69 

68 

65 

6  3 

60 

7  1 

6  2 

78 

62 

7  1 

72 

70 

60 

BO 

85 

66 

85 

B5 

82 

72 

.6 

HIN 

40 

42 

37 

36 

40 

49 

50 

53 

58 

62 

54 

46 

4  5 

52 

48 

49 

53 

61 

62 

57 

57 

56 

63 

65 

68 

67 

70 

70 

67 

54 

4 

nrtnou  4  s 

HAX 

71 

77 

75 

64 

72 

76 

75 

75 

79 

74 

72 

70 

66 

64 

76 

''8 

79 

81 

72 

78 

6  2 

82 

85 

67 

87 

66 

86 

8  6 

64 

77 

.2 

HIN 

54 

67 

41 

38 

52 

S3 

55 

64 

67 

65 

58 

51 

5  4 

63 

48 

51 

61 

74 

65 

57 

58 

61 

65 

73 

70 

7  6 

74 

69 

69 

62 

60 

.5 

HELVILLE 

HAX 

72 

80 

72 

69 

71 

73 

73 

73 

82 

76 

7 1 

67 

69 

6  7 

73 

79 

78 

82 

79 

70 

7  0 

62 

63 

85 

6  6 

67 

87 

6  ] 

85 

67 

77 

.2 

HIN 

JO 
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72 

77 

80 

83 

68 

79 

82 

85 

88 

87 

85 

86 

85 

74  . 

niN 

48 

58 

4  0 

40 

41 

5  ! 

49 

S3 

6  3 

67 

59 

50 

50 

47 

51 

48 

51 

60 

59 

56 

60 

66 

68 

68 

66 

67 

71 

71 

56. 

SAINT  BERNARD 

nflx 

niN 

THI60OAUX 

nsx 

62 

73 

80 

61 

64 

71 

73 

7  4 

73 

79 

73 

70 

68 

72 

7  2 

73 

77 

60 

82 

BO 

79 

68 

80 

81 

84 

87 

87 

85 

75 

86 

75  . 

n  l  n 

4  6 

56 

41 

39 

43 

5  2 

49 

58 

64 

70 

59 

46 

51 

58 

5  1 

49 

56 

63 

71 

62 

61 

60 

63 

68 

70 

69 

69 

68 

66 

73 

58. 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIflNR 

BPRIL  1976 


OUT  OF  MONTH 


12       3       4       5       6  7 


9       10      II       12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30  31 


SBINT   JOSEPH  EXP  STfl 


MAX 

niN 


70 
SI 


90 

71 


87 

70 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF 

MONTH 

11  (E  O 

1 

1  2 

1  4 

1  5 

I  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

2  2 

2  3 

2  4 

25 

26 

2 1 

28 

29 

30 

3  1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVA 

>    .  1 

.  1 

J  ■ 

.  3 

3    -  1 

)    .  I 

)  .Of 

.  0 

3    .  1 

3    .  1 

3    .  1 

j  .  i 

.2t 

.2; 

.  1  £ 

.22 

■  ! 2 

■  0 

.2 

■  0? 

■  1  c 

■  34 

■  06 

4  .498 

WIN 

] 

3 

]    !  0 

>  3 

3  2 

;  Z 

>  3 

2 

'  3 

3  3 

S  4 

)  2 

4 

21 

l 

3 

5! 

&; 

2 

2 

2E 

2C 

3< 

3< 

11 

is 

24 

21 

969 

CENTRAL  05 

HOOOHORTH  5TRTE  FOREST 

EVA 

1  .0 

3  .0 

1  .2 

■  1 

1    .  1 

■  1 

(    .  ! 

>  .0' 

.0 

.01 

i  -It 

.  1 

.06 

■ 

.  3C 

.1! 

.  ic 

.  i 

.oc 

■  0 

.  IS 

•  1 

■  12 

.25 

■  2' 

.  1  F 

.16 

-Of 

3.70B 

HIN 

)  2 

7  I 

3  6 

j 

>  2 

2 

2 

3 

3 

2 

3f 

3 

21 

3 

1 ! 

■ 

5! 

6f 

4 

3f 

3 

|  F 

2; 

4 

31 

34 

34 

4  F 

34 

55 

978 

MAX 

6 

>  i 

J  7 

7 

]  7 

I 

8 

6F 

6 

7f 

6 

7F 

7: 

6 

6C 

8  = 

7f 

7! 

7 

7, 

6  4 

8 

a 

8* 

92 

92 

96 

8" 

61 

75  .0 

HIN 

4 

6 

'  3 

4 

3  4 

6 

5l 

6' 

5! 

b 

S 

4L 

6i 

5 

5 

- 

5< 

6, 

6< 

5" 

5F 

5E 

6 

6F 

6^ 

72 

7 

71 

6L 

7C 

57-4 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVA! 

.0 

.21 

.  It 

.Of 

.26 

.  I 

.3" 

.1C 

.4, 

■  1 

.26 

- 

.26 

.0? 

.Of 

.21 

.2' 

.2C 

.?E 

• 

.46 

MINI 

4' 

4 

101 

a 

3, 

?t 

2i 

56 

hi 

1 

6 

ec 

4F 

54 

4 

■ 

I2F 

94 

HAX 

6' 

7 

6 

St 

6' 

7! 

7 

7" 

61 

7E 

6< 

it 

7t 

7< 

6' 

84 

86 

Bf 

8' 

8L 

64 

64 

84 

e 

8F 

9C 

94 

9: 

92 

78-1 

HIN 

41 

'of 

3E 

3 

3 

4' 

4' 

52 

5 

6 

St 

4! 

41 

4. 

s: 

S 

54 

St 

6 

5" 

55 

5  4 

66 

6 

6f 

7 

66 

66 

66 

54.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  0 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 

RPR  I  L  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

<x 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0BSERVAT ION 
TIME  AN0 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

SPECIAL 
1SEE  NOTES  t 

RBBEV I LLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

P  T  T  V       f\  C       n  DClC  11  T  1    1  c 

L  I  I Y    UF    HBBEV 1 LLE 

RBITR  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

1    Hi  1  I  P  I  HMO      cnDCCTDv      P  n  M  M 

LUUIblHNH   FUKEblKY  LUnn 

RLEXRNDR  I  fl 

0098 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

31 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

(~ii   r  vnkino  t  Pi     d  n  i  i  nr  o     di   n  m  t 

RLE.XHNUKIH   rUWtK   rLHN  1 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

o  r"i  o  t  n  c  c 

RAP  I DES 

1  1 

3  1 

24 

92 

1  8 

1  20 

M  1  0 

M  I  D 

c 

H 

NH 1 L   WtHlntK  btKVILt 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLEND0N 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

1  P 

H 

LOU  I  5  I RNR  FORESTRY  C0MM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

hot  p  l  i  r  inrucf 

NH I LH I 1 0LHE5 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

80 

H 

cni  n  m  n  m    o  mhdtim 
bULUMUN   If.    nHK  1  IN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

P  T  T  V      n  C      D.  Pi  C  T  D  n  D 

L  I  1  T    ur    rJHb  1  Kljr 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

0  6 

E   BA 1  ON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NHIL   WtHlntK  btKVILt 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

TQCDWTI 1  C 

1 BERV  1  LLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

15 

8A 

H 

)IC      P  n  D  D  C  CMPTMCLTDC 

Ub   LUKrb   Ur  tNUINttKb 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

0  5 

r  i  /  n  ii  o  c  i  rue 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

i  nn  t  c  i  nufi    cnDCCTDv  pomm 

LUUIblHNH   ruKtblKY  LUnn 

a  c  j  f-\i_i    (~  j  n  r     mi  ir  o 

BELHH  FIRE  TOWER 

0639 

0  5 

i   n     c  n  i   i  c 

LA  SHLLE 

1  1 

3  1 

i8 

92 

1  1 

200 

9A 

1  P 

H 

1    flilTCTPlMPl      CnDCCTDv  PHMM 

LUUIblHNH   rUKtblKY  LUnn 

□  I ENV I LLE   3  NE 

0800 

02 

n  I  Ckin  1  |    1  C 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

c  fii  i  t  i  i  r  n  n    ma  t  i  i  d  n  i      nnc  pn 

bUUmtKN   NH  1  UKHL   UHb  LU 

onnrrii  i     cine     t  n  i  i  r  n 

BODLHU  FIRE  TOWER 

0920 

0  1 

BUbb  1  ER 

1  1 

32 

42 

93 

3  1 

260 

1  P 

1    ni  1  f  C  I  flMH      CnDCCTDV  PnMM 

LUUIblHNH   rUKtblKY  LUnrl 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBHCH  CORP 

BOO THV I LLE  WSO 

I  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NflTL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

PTI    DCDT       nni  11/ 

UI  LotR I  UUUX 

/—  r\  t    u  f>i  I  k  I      run      C  TOT  inn 

CALHOUN   EXP  5TAIIUN 

14  11 

02 

ni  mr  u  i  x  pi 

UUHLH  I  FH 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1  80 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

L   S   U   NORTH  LA   EXP  STA 

CARVILLE   2  5W 

1  565 

08 

j  nrni/  T  I    i  C 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  H0SP 

CHATHAM 

1  703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  9 

92 

27 

1  B0 

8A 

8A 

H 

GUY   E   TRA YL0R 

/—  i    r  ii  t  n  ki     c     c  c 

CL 1 N 1  ON  5  bt 

1  899 

06 

C       CCI     T  P  1  Pi  k  1  P) 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

c 

1    CM       T  Pi  1     CIITI     Pi      C\/D      c  T  Pi 

LbU    IULEW1LU  EXP  bIH 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

ii     c     pnDDC     nc  ckinikiccDC 

U   b  LURPb  UF  ENGINEERb 

rnnur  d  c  c 

CONVERbE 

2023 

04 

r  n  n  i  1 1  f- 

5HB I NE 

1  2 

31 

4  5 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

iitti    t  n  m     a  nTT 

W  I  LL  I  HM   K  .  UN 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY   V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST   JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

22  1  2 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

80 

8A 

H 

L  S  U  RICE  EXP  STATION 

L  U  R  I  1 5    1    b  b  E 

2235 

01 

D  n  C  C  T  C  D 

BUbb  I  ER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

Ufc   UUINLY    4  N 

236  1 

07 

dc  m  id  r  o  n on 

BEHUREGHRD 

4 

30 

3  1 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

I   o     moo     nikin     i  tin     pr  u 

LA  LURR   ANU    1NU  bLH 

UE    R I UUER 

2367 

07 

DCni  IDC  r">  (~)  □  Hi 

BEHUREGARD 

4 

30 

50 

93 

1  8 

180 

8A 

8A 

H 

L I  1 Y    WA  F  ER   PLAN  1 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PL AQUEM  I  NES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

00NALDS0NV  I  LLE  3  E 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF    I NDUSTR  I  ES  .  INC 

EL  I ZHBE  TH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

C  O  O  C      C  II 

EPPS  6  W 

297  1 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

c 

H 

TRUCKL  I  NE  GAS  CO  . 

EUN I CE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

R0YNE   H.  F0NTEN0T 

FARMERV  I  LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

1  70 

5P 

5P 

H 

H.   W.   THURSTON.  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

331  3 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGT0N 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GHLL I HNO 

3433 

09 

L AF  0URCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

80 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLUblER    I  W 

36S7 

01 

ri  c     c  r\  t  n 

□E  SOTO 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

nnn  ini  c  c 

GUNiHLEb 

3695 

09 

ncrrnc  t  n  k  i 

ASCENb I  ON 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

nnoi  im    r  f  or     tni  ic  d 

GURUM   FIRE  TOWtR 

374  1 

04 

n  n  t  r  u  t  t  nr  u  r  c 

NATCHI T0CHE5 

1  1 

3  1 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

ODnnn    r  n  t  c  ni  i 

GRHNU   LU 1 EHU 

3800 

05 

b  T    L  ANUR  Y 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI T0CHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE  DESADIER  JR • 

GRAND   ISLE  NO  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

r 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  .   LAURA  L  .  CAMPBELL 

nDrckmnnn    c  roc     t  n  i  i  p  o 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  C0MM 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HHMMOND   3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

HHNNH   3  b 

4050 

01 

nr  n     o  t  \i  c  d 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HAYNESVILLE  2  WSW 

4131 

02 

CL A  I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I  DES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SAB  I NE 

1 2 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

unuro     c  \/  o     c  t  n  t  i  r\  t 1 

HOMER  EXP  5THTI0N 

4355 

02 

CL A  I  BORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL   FARM   EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARC ANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

I BER  I  A 

2 

29 

57 

9 1 

4  3 

20 

8A 

H 

USDA  4  LSU 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

5P 

5P 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

mkiccDrtDn     c  for-      t  r*  i  if  d 

JONEbBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV I LLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANG  I PAH0A 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

SP 

ARCH  IE   L   M I X0N 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  C0URVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

1  75 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

Lnr  n  1  l  1  I  L. 

5021 

08 

LnrHiL  1  1  l 

C. 

30 

1  3 

92 

01 

37 

C 

n  tv    nc    i  orovcTTC  iitti 
L1IT    Ur    Lnr  Hi t  1  1 t  UIIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


LAKE  CHARLES  WSO  HP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGVILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  ST A 
MHMOU  4  S 
MANSFIELD  3  WSW 
MANY 
MARION 

MARKSV ILLE 
MARTIN  FIRE  TOWER 
MEL V  ILLE 
MERMENTAU 
MINOEN 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
MORGAN  CITY 
NATCHI TOCHES 
NEW   IBERIA  5  NW 


5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5620 
5852 
5874 
5892 
5908 


NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 


NF  WSO  CI 
MO  I  WSO  APR 
AUO  WSO 
ALGIERS 
C I TRUS 
DUBL  IN 
JEFFERSON 
JOURDAN 
LONDON 
METAIRIE 


C  IR 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


NEW  ROADS  5  ESE 
OAKOALE 
OAK  GROVE 
OAKNOL IA 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

PORT  ALLEN 

QUARANT INE 

RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SHREVEPORT  WSO  AP  F 

SIMMESPORT 

SLAGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 
SPEARSV ILLE  FIRE  TOWER 

SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERL INGTON 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

THIBODAUX 

VERMILION  LOCK 

V  I  DAL  I A  NO  2 


5920  05 
5935  01 
6117 


6142 
6244 
6303 
6310 
6394 
6582 
6657 

6659 
6660 
6664 
6666 
6668 
6669 
6671 
6672 
6675 
6679 

6686 
6836 
6866 
691  1 
6938 
6962 
6978 
6995 
7096 
7161 

7304 
7344 
7448 
7572 
7767 
7932 
7950 
8046 
8065 
8067 

8108 
8137 
8163 
8169 
8405 
8440 
8507 
8524 
8539 
8669 

8683 
8715 
8785 
8828 
8831 
8923 
9013 
9319 
9357 


09  ORLEANS 


CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 

E  BATON  ROUG 

EVANGELINE 

OE  SOTO 

SABINE 

UN  I  ON 

AVOYELLES 
RED  RIVER 
ST  LANDRY 
ACADIA 
WEBSTER 
OUACHITA 
OUACHITA 
ST  MARY 
NATCHI  TOCHES 
IBERIA 

ORLEANS 
JEFFERSON 
ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 


POINTE  COUPE 
ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 
LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 

ST  HELENA 

BOSSIER 

W  BATON  ROUG 

PLAQUEMINES 

ST  JOHN  BAPT 

CAMERON 

CADDO 

VERNON 

L  INCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSAS 

EVANGEL INE 

WASHINGTON 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

L I  V  I NGS  TON 

OUACHITA 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMIL ION 

CONCORD  I  A 


30  07 
32  49 

31  09 

31  59 
30  36 
30  22 

30  34 

32  01 

31  34 

32  54 

31  09 

32  06 
30  4  1 

30  1  1 
32  36 
32  31 
32  33 

29  41 

31  46 

30  03 

29  57 

29  59 

29  56 

29  56 

30  03 
29  57 
29  56 
29  59 
29  59 

29  59 

30  41 
30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 

31  52 
30  32 

29  47 

30  27 

30  42 

32  54 
30  27 

29  13 

30  04 

29  44 
32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 
30  51 

32  28 

30  59 

31  12 
30  17 

32  54 

33  00 
30  26 
32  43 
30  51 

30  14 
32  24 
29  48 
29  47 

31  35 


93  13 
91  12 
93  16 
93  57 
93  14 

91  10 

92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 


93 
91 


92  35 

93  18 
92  03 

92  07 
91  11 

93  05 
91  53 

90  04 

90  15 

90  08 

90  02 

89  59 

90  08 
90  06 
90  01 
90  04 

90  07 

91  22 

92  4  1 

91  25 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  4  1 

91  13 

89  16 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 

89  50 

91  18 

91  14 

92  16 
89  59 

93  49 

91  49 

92  08 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 

91  13 

90  49 

92  12 

91  26 


9 

105 
240 
210 
1  1  4 
21 
55 
373 
260 
190 

87 
270 
30 
16 
250 
78 
80 
5 

130 

25 

3 
4 

6 
2 
0 
22 
2 
10 
12 
0 

45 
103 
1  10 
1  30 

67 

70 
100 

65 
0 

30 

190 
291 
15 
5 
1  3 
4 

200 
238 
300 
275 

5 
60 
78 
50 

330 

254 
50 

300 
10 

200 

250 
32 
60 

170 
12 
85 
20 
1  4 
60 


MID 
8A 
8A 
5P 

8A 
5P 

8A 


8A 

8A 
MID 
5P 
8A 
SP 
8A 


MID 
M10 


8H 


MID 


8fi 


MID 
8A 
8A 
5P 
7A 
8A 
5P 
7A 
8A 
8A 

8A 

8A 
8A 
8A 
MID 
5P 
8A 
5P 
8A 

MID 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 

8A 
7A 
8A 
7A 
1  P 
8A 
8A 
7A 
4P 
8A 

IP 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
7A 
8A 

8A 

5P 
5P 
8A 

IP 
MID 
8A 
8A 
8A 
IP 

8A 
IP 
8A 
7A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
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BA 


HJ 
H 
H 
H 


BA 


H 

C  H 
H 

C 
C 

C  H 
H 


GH 


C  HJ 


C  H 


NATL  WEATHER  SERVICE 
C.   R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI  EXP  STATION 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 

TOWN  OF  MARKSV  ILLE 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

W.   G.  SPARKMAN 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  MONROE 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N .   0 .   SWG .   AND  WTR .   BD  . 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANFORD 
PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITEO  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L .  BAQUE 
RUDOLPH  MELANCAN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS.  JR. 
CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 
DELTA  NAT  WILDLIFE  REF  . 
GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 
LA  WLDLF  4  FISH  COMM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 
CROWN  ZELLERBACK  CORP 
NE  LA  EXPERIMENT  STA 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CARMEN  R  RABALAIS 
JOSEPH  R  HUDGENS 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
JACK  N.  HOLLIS 

ALTON  D  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA  POWER  <  LIGHT  CO 
MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 


STATION  INDEX 
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APRIL  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WESTDALE  3  SW 

WINNF I  ELD  2  w 

WINNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

ZACHARY  2  ESE 


9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


REO  RIVER 
W  INN 

FRANKL  I  N 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 
30  38 


93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


140 
160 
80 
220 
90 
85 


7  A 

1ft 
8H 
IP 
9A 
BA 


90 


H 

C  H 
C  H 

H 


A6S0LUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles-     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65IJF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations. °  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL •     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  andsleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Iudex. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NO A A ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.    C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Director,  National  Climatic  Center 
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Climatological  Data 


LOUISIANA 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION; 


ALEXANDRIA  WSO  AP 
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NEW   IBERIA  5  NW 
GALL  I ANO 


95  DATE 
50  DATE 
18  .87 
4  .46 

9.90  DATE 


2  1 


30 
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GRANQ  CQTEflU 

MAX 

80 

Bl 

84 

83 

85 

83 

6  4 

8  3 

87 

63 

9  6 

86 

79 

80 

78 

81 

85 

86 

6  6 

90 

87 

86 

89 

90 

9 1 

90 

84 

64 

77 

83 

84  .4 

MIN 

63 

63 

68 

64 

62 

68 

73 

66 

67 

66 

6  3 

66 

64 

66 

6 1 

62 

64 

65 

65 

68 

67 

67 

69 

69 

68 

68 

61 

67 

62 

66 

65.5 

H INESTON  4  NNE 

80 

80 

79 

60 

78 

65 

86 

8  7 

82 

67 

84 

80 

87 

84 

63 

7  9 

70 

82 

66 

6  6 

85 

90 

8  7 

88 

9  6 

90 

8  9 

89 

64 

64 

80 

83  .8 

MIN 

59 

59 

64 

60 

61 

65 

68 

59 

64 

63 

57 

60 

62 

63 

63 

6  2 

56 

57 

62 

6  2 

66 

66 

64 

67 

66 

64 

64 

62 

6  2 

66 

65 

62  .5 

JONESVILLE  LOCKS 

85 

78 

72 

74 

73 

84 

8  1 

6 : 

79 

8  2 

80 

84 

86 

82 

65 

6  6 

85 

68 

86 

88 

88 

89 

9  0 

90 

64 

93 

80 

83  .4 

MIN 

60 

63 

65 

60 

63 

64 

65 

59 

66 

63 

64 

65 

64 

65 

69 

6  6 

69 

60 

6  6 

68 

65 

66 

72 

6B 

70 

63 

70 

65.3 

MAMOU  4  5 

MAX 

84 

6  1 

63 

83 

65 

84 

6  3 

62 

88 

66 

87 

87 

69 

65 

81 

80 

83 

83 

66 

6  7 

90 

68 

90 

90 

9  1 

9  3 

92 

86 

65 

82 

83 

85  •  7 

MIN 

64 

67 

72 

66 

71 

75 

75 

68 

72 

69 

67 

73 

67 

65 

6  7 

60 

63 

63 

69 

67 

69 

68 

68 

66 

68 

70 

69 

6  3 

66 

69 

66 

67.9 

MELVILLE 

79 

60 

82 

82 

87 

85 

6  4 

8 1 

87 

6  4 

66 

87 

86 

66 

84 

80 

82 

66 

66 

8  1 

90 

9  9 

90 

90 

90 

9  1 

9  1 

85 

6  4 

6  3 

85-2 

MIN 

62 

63 

67 

63 

64 

71 

71 

6  5 

67 

66 

61 

67 

67 

66 

64 

6  1 

60 

60 

64 

64 

68 

68 

6"' 

6  8 

70 

66 

67 

65 

67 

65 

65 

65.5 

NEH  ROADS  5  ESE 

72 

79 

6 1 

6  1 

80 

87 

8  3 

6  8 

6 1 

85 

83 

84 

9  7 

8  5 

77 

83 

79 

80 

84 

8  6 

86 

68 

87 

68 

89 

88 

6  9 

88 

66 

84 

78 

83.7 

MIN 

62 

62 

67 

6  3 

66 

71 

72 

6  4 

66 

6  4 

63 

68 

66 

68 

64 

6  4 

61 

60 

62 

66 

68 

66 

66 

6  7 

69 

67 

67 

64 

71 

67 

68 

65.8 

old  river  lock 

78 

76 

79 

89 

63 

64 

80 

8  7 

6  1 

65 

9  6 

86 

78 

80 

79 

82 

64 

88 

85 

86 

87 

88 

89 

87 

90 

89 

66 

85 

83.7 

MIN 

60 

62 

63 

63 

62 

65 

6.' 

63 

64 

65 

6  4 

64 

67 

6  7 

66 

6  4 

63 

63 

64 

66 

66 

6  6 

69 

69 

70 

70 

69 

6  7 

67 

66 

65.3 

OLLA  3  SSW 

80 

80 

72 

1  2 

83 

84 

6 1 

63 

83 

6  4 

80 

85 

9  4 

79 

'8 

72 

70 

81 

8  7 

66 

86 

87 

88 

89 

69 

88 

9C 

89 

89 

88 

87 

83.1 

MIN 

57 

57 

65 

59 

65 

62 

62 

6  1 

68 

61 

57 

60 

58 

62 

63 

6  3 

60 

56 

61 

66 

68 

67 

66 

64 

67 

65 

66 

55 

6  4 

65 

64 

62.7 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

eb 

80 

82 

SO 

77 

85 

65 

86 

Bl 

6  3 

84 

66 

87 

66 

82 

77 

79 

63 

69 

87 

85 

91 

88 

B9 

66 

91 

92 

90 

6  4 

84 

79 

84.6 

M  1  N 

60 

6 1 

6 1 

60 

67 

62 

70 

65 

69 

60 

62 

6 1 

6  4 

65 

64 

63 

64 

6  i 

59 

6  7 

7  1 

69 

67 

72 

70 

66 

7  0 

63 

66 

66 

67 

65  -0 

EAST  CENTRAL  06 

AM  I  TE 

MAX 

76 

80 

65 

79 

8  1 

87 

84 

86 

76 

84 

64 

86 

88 

66 

79 

83 

81 

67 

87 

68 

65 

9  1 

90 

9 1 

89 

89 

9  1 

92 

89 

88 

86 

85  . 4 

MIN 

60 

61 

67 

62 

67 

71 

66 

6  4 

64 

63 

61 

68 

6  3 

6  6 

66 

63 

62 

60 

59 

64 

66 

65 

65 

66 

69 

68 

68 

64 

7  0 

69 

65 

65  .0 

BA TON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

79 

82 

82 

80 

86 

83 

96 

B  4 

86 

64 

85 

86 

66 

76 

82 

6  ! 

80 

86 

86 

86 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

69 

87 

6  4 

7  7 

82 

84  .6 

MIN 

62 

63 

67 

64 

69 

73 

72 

63 

66 

65 

62 

66 

65 

69 

65 

64 

64 

62 

65 

66 

68 

66 

67 

67 

69 

6B 

6  7 

65 

66 

67 

66 

66  .  1 

BOGAL  USA 

78 

8 1 

65 

8  1 

80 

86 

6  3 

6  5 

B5 

82 

86 

6  7 

86 

78 

83 

83 

80 

H  6 

9  8 

88 

90 

9  1 

92 

9  1 

92 

93 

9  1 

90 

84 

60 

85.2 

niN 

59 

60 

62 

62 

63 

68 

65 

6  3 

64 

64 

60 

62 

63 

62 

6  1 

6 1 

G  3 

60 

64 

64 

67 

63 

65 

65 

64 

6  9 

67 

64 

68 

67 

67 

63.7 

CLINTON  5  SE 

69 

80 

8 1 

78 

78 

85 

B2 

84 

78 

84 

84 

85 

86 

84 

76 

Bl 

78 

79 

84 

65 

85 

66 

87 

88 

86 

89 

B9 

66 

65 

82 

62-8 

MIN 

59 

59 

65 

61 

61 

69 

68 

62 

64 

6  4 

61 

65 

63 

67 

64 

6  2 

59 

5  7 

61 

63 

65 

63 

64 

65 

67 

66 

67 

62 

66 

65 

66 

63  .5 

COVINGTON   4  NNM 

79 

83 

83 

86 

84 

8  3 

64 

63 

83 

86 

85 

84 

80 

83 

8  3 

80 

86 

8  4 

H  ; 

88 

6  3 

90 

90 

90 

90 

9 1 

9  6 

83 

6 

87 

84.7 

HIN 

59 

58 

67 

63 

65 

68 

67 

64 

62 

67 

59 

67 

62 

6  5 

64 

6 1 

6  1 

56 

61 

61 

66 

62 

63 

6  4 

66 

67 

66 

63 

69 

66 

67 

63  .8 

F  RANKL [ N  TON  3  SW 

MAX 

83 

64 

62 

6  1 

87 

62 

84 

76 

84 

65 

85 

92 

89 

79 

87 

85 

82 

69 

86 

85 

90 

90 

89 

89 

92 

94 

9  3 

68 

88 

78 

86 

85.9 

MIN 

58 

59 

64 

61 

6S 

62 

66 

62 

61 

5B 

58 

66 

61 

65 

63 

6 1 

63 

57 

60 

61 

64 

61 

62 

60 

64 

66 

63 

61 

5  5 

63 

65 

62.1 

GREENSBURG 

MAX 

71 

80 

84 

83 

82 

86 

64 

82 

77 

76 

77 

7  8 

87 

66 

78 

83 

84 

84 

8  3 

86 

66 

69 

89 

9 1 

89 

91 

92 

9  1 

89 

79 

89 

84  .  1 

MIN 

60 

61 

62 

63 

61 

66 

68 

62 

63 

64 

63 

63 

60 

64 

65 

62 

63 

62 

65 

58 

64 

64 

6  3 

62 

63 

65 

66 

62 

63 

62 

65 

63  ■  1 

HAMMOND  3  NH 

MAX 

80 

79 

84 

8  3 

80 

66 

6  3 

66 

75 

85 

84 

86 

87 

85 

79 

83 

8  2 

80 

86 

6  7 

6  6 

88 

88 

8  9 

69 

9 1 

90 

92 

89 

83 

78 

84  .6 

MIN 

59 

53 

66 

63 

64 

72 

71 

63 

62 

6  3 

59 

67 

62 

66 

6  4 

6  2 

60 

50 

60 

61 

66 

62 

6  3 

64 

69 

65 

67 

63 

6  9 

65 

66 

63.4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

78 

78 

8 1 

83 

83 

85 

65 

66 

78 

66 

88 

88 

68 

86 

77 

81 

80 

84 

86 

66 

89 

90 

9  1 

90 

89 

89 

9  3 

92 

86 

84 

76 

85  •  0 

HIN 

54 

62 

63 

64 

68 

71 

72 

62 

65 

65 

62 

63 

65 

67 

65 

63 

59 

6 1 

65 

63 

62 

65 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

68 

64 

67 

64  .8 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

MAX 

80 

82 

80 

81 

85 

84 

66 

80 

66 

84 

6  7 

87 

87 

87 

87 

61 

82 

87 

66 

66 

90 

90 

90 

90 

90 

9 1 

9 1 

89 

6  ! 

82 

85 

86  .6 

MIN 

62 

64 

68 

63 

6B 

71 

73 

63 

67 

64 

64 

62 

61 

66 

66 

65 

63 

62 

65 

6  3 

66 

67 

68 

68 

71 

71 

70 

66 

71 

66 

67 

66.2 

SL  I  DELL  WSO  RFC 

MAX 

81 

79 

82 

8  6 

81 

85 

63 

65 

80 

64 

83 

85 

85 

84 

60 

62 

81 

61 

8  4 

85 

85 

86 

88 

68 

88 

68 

90 

69 

88 

82 

78 

84.0 

M  I  N 

59 

59 

64 

65 

65 

7  1 

70 

65 

63 

64 

6  1 

67 

62 

6  7 

68 

6? 

63 

60 

64 

6  3 

68 

62 

65 

66 

66 

69 

66 

64 

69 

69 

67 

65  •  1 

SOUTHWEST  07 

CROW LEY  EXP  STATION 

MAX 

74 

6 1 

83 

83 

63 

84 

64 

85 

82 

68 

83 

85 

86 

85 

80 

80 

>9 

8  1 

6  4 

85 

64 

88 

8 

87 

87 

89 

9  0 

90 

68 

85 

76 

84.0 

MIN 

56 

64 

66 

69 

71 

74 

63 

67 

66 

66 

66 

68 

65 

63 

6  1 

60 

55 

64 

6  8 

70 

67 

66 

69 

68 

69 

69 

66 

69 

66 

66 

66.4 

OE   QUINCY   4  N 

MAX 

7  1 

84 

84 

84 

65 

85 

87 

88 

65 

89 

85 

87 

87 

85 

82 

76 

72 

83 

87 

86 

6  6 

89 

8  9 

89 

88 

8  9 

9  1 

89 

82 

B4 

82 

84  .8 

MIN 

59 

61 

61 

61 

68 

71 

74 

63 

66 

65 

60 

65 

63 

6  3 

60 

6 1 

5  5 

57 

58 

63 

71 

67 

68 

68 

65 

67 

67 

63 

6  5 

55 

64 

64  .0 

OE  RIOOER 

MAX 

83 

82 

82 

84 

8  1 

84 

86 

87 

63 

89 

8  3 

79 

6  6 

66 

82 

(9 

7  0 

8  3 

66 

87 

84 

86 

88 

66 

67 

86 

90 

90 

82 

82 

8  1 

84  .  1 

MIN 

60 

64 

62 

63 

65 

66 

74 

64 

67 

64 

60 

66 

64 

65 

62 

50 

57 

59 

60 

66 

70 

69 

68 

70 

66 

68 

69 

6  3 

61 

65 

63 

64  .5 

EL  I ZA8ETH 

MAX 

80 

82 

84 

66 

88 

84 

85 

66 

86 

86 

8  3 

86 

6,J 

83 

65 

85 

86 

84 

85 

86 

85 

89 

88 

89 

86 

9 1 

9  2 

90 

6  3 

84 

77 

85 . 3 

MIN 

61 

61 

62 

62 

63 

65 

75 

64 

66 

64 

60 

64 

65 

65 

64 

64 

63 

68 

70 

64 

70 

64 

63 

66 

64 

64 

6  7 

64 

66 

65 

65 

64.8 

HACKBERRY  8  SSH 

MAX 

80 

8  1 

8  1 

82 

83 

60 

82 

8  3 

62 

85 

82 

8 1 

66 

83 

80 

77 

75 

82 

80 

6  3 

84 

65 

8  4 

85 

6  4 

86 

87 

8  7 

64 

85 

80 

82  .5 

MIN 

69 

68 

74 

70 

74 

76 

76 

66 

71 

69 

70 

70 

72 

66 

67 

65 

65 

69 

72 

73 

77 

75 

76 

75 

76 

76 

74 

74 

69 

68 

68 

71  .0 

JENNINGS 

MAX 

78 

83 

83 

84 

8  3 

83 

8  3 

81 

89 

65 

65 

87 

86 

84 

62 

80 

82 

as 

8  6 

86 

66 

8  7 

88 

88 

89 

90 

90 

86 

87 

85 

86 

85 . 1 

MIN 

61 

65 

66 

65 

67 

73 

72 

66 

73 

74 

65 

67 

68 

6  6 

6  4 

62 

6  3 

67 

66 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

74 

73 

69 

68 

66 

67 

68.3 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

8  1 

62 

61 

81 

82 

82 

83 

82 

60 

87 

6  3 

84 

86 

84 

80 

77 

86 

85 

8  3 

6  3 

85 

84 

85 

64 

86 

86 

89 

86 

85 

78 

83.4 

MIN 

65 

65 

69 

69 

72 

74 

76 

68 

70 

68 

68 

68 

6  8 

68 

63 

63 

62 

68 

64 

64 

73 

73 

73 

71 

74 

74 

73 

70 

72 

66 

68 

69.0 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

MAX 

63 

82 

62 

8  3 

82 

83 

83 

83 

87 

8 1 

8  3 

87 

85 

80 

7B 

77 

6  4 

64 

83 

6  4 

86 

86 

86 

86 

87 

68 

89 

86 

85 

79 

82 

83  .7 

MIN 

6<J 

68 

70 

67 

72 

76 

66 

65 

68 

67 

66 

67 

6  6 

67 

64 

63 

6 1 

65 

65 

71 

74 

68 

69 

72 

73 

71 

69 

68 

68 

68 

63 

67.6 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

MAX 

82 

83 

82 

83 

B2 

84 

85 

84 

83 

90 

84 

87 

86 

B6 

84 

82 

80 

84 

87 

96 

89 

8  9 

88 

9 1 

9  2 

93 

85 

84 

79 

85 . 4 

MIN 

62 

65 

70 

63 

68 

73 

74 

64 

68 

65 

63 

66 

65 

66 

62 

60 

59 

62 

63 

66 

72 

67 

67 

69 

68 

68 

70 

65 

68 

66 

66 

66.1 

ROCKEf ELLER  HL  REFUOE 

MAX 

83 

81 

B2 

83 

83 

83 

85 

84 

80 

6  1 

8  2 

87 

85 

85 

Bl 

80 

78 

63 

87 

8  9 

88 

86 

65 

79 

83.9 

MIN 

64 

67 

71 

70 

71 

74 

75 

66 

68 

69 

68 

68 

69 

71 

66 

63 

63 

65 

68 

70 

74 

7  0 

72 

74 

73 

72 

71 

70 

71 

66 

68 

69.3 

VERMILION  LOCK 

MAX 

80 

79 

80 

82 

82 

83 

84 

84 

86 

85 

85 

85 

8  6 

64 

60 

60 

80 

81 

84 

62 

85 

84 

85 

86 

98 

85 

87 

87 

87 

84 

76 

63.3 

MIN 

64 

65 

67 

66 

66 

75 

76 

65 

66 

65 

66 

69 

68 

70 

B  0 

60 

64 

65 

7  1 

69 

69 

65 

66 

67.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

MAX 

78 

62 

85 

83 

85 

85 

0  6 

83 

66 

65 

83 

87 

86 

83 

83 

82 

83 

66 

B7 

86 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

91 

87 

83 

83 

62 

85.3 

MIN 

61 

62 

67 

6  5 

68 

70 

7  2 

63 

65 

55 

64 

69 

6E 

68 

66 

7  2 

62 

62 

64 

66 

70 

66 

66 

68 

70 

68 

69 

66 

69 

65 

67 

66.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIHTION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
HAT 


o  1  H 1  1  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

FRANKLIN   3  NH 

80 « 

79 

85 

84 

85 

85 

8  5 

85 

83 

90 

84 

86 

58 

88 

79 

81 

82 

82 

87 

86 

85 

89 

89 

hin 

59 

64 

67 

65 

68 

76 

75 

57 

67 

65 

64 

66 

66 

67 

64 

62 

60 

63 

65 

68 

72 

66 

68 

68 

73 

71 

69 

68 

67 

64 

66 

66.5 

LAFATETTE  FOR  HP 

no  x 

8 1 

82 

85 

83 

65 

65 

85 

8  I 

66 

84 

66 

87 

87 

80 

80 

80 

8 1 

86 

H  1  N 

66 

65 

70 

68 

69 

76 

75 

67 

68 

67 

65 

10 

67 

67 

65 

62 

64 

66 

65 

67 

71 

68 

68 

71 

72 

71 

68 

68 

69 

68 

67 

66  . 1 

HORGRN  CITY 

83 

86 

83 

83 

84 

64 

65 

64 

79 

87 

84 

86 

87 

87 

79 

82 

81 

80 

86 

89 

87 

69 

86 

68 

86 

8B 

89 

91 

92 

82 

76 

84  .9 

HIN 

60 

64 

6  7 

60 

68 

60 

67 

58 

66 

66 

6  7 

6  9 

68 

69 

67 

64 

64 

65 

64 

69 

72 

66 

NEW  18ERIR  S  NH 

no  X 

83 

79 

80 

85 

84 

66 

8S 

85 

82 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
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STATION 
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UJ 
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ABBEV I LLE 
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07 
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08 

1  0 

8A 
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06 
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30 
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90 
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1  P 
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0  0  9  8 

05 
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1  l 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0  1  04 

05 

RAPIOES 

1  l 

3  1 

24 

92 

i  3 

I  20 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 
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8A 

8A 

H 
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02 
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32 

53 

93 

00 
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04 
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1  1 

32 

07 

93 

06 
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8A 

8A 

H 
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0537 

03 
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08 

I BERV  I  LLE 
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30 

08 
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H 
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38 

92 

1  l 
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9A 

1  P 

H 
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1  1 
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22 

92 

56 
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M  I  D 
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0  1 
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42 
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47 
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09 
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35 
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5P 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 
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09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 
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8A 
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07 
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4 

30 

52 
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48 
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8A 

6A 

H 
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03 
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g 

32 

37 
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34 

99 
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8A 

c 

H 
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05 
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7 

30 

30 

92 

25 
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7A 
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32 
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5P 

H 
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08 
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49 

91 
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H 
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06 
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10 

30 

49 

90 
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MID 
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H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
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3433 

0  9 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 

GLOSTER   1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

1  i 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET   E-  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

374  1 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  i 

3  1 

25 

92 

54 

360 

5P 

1  P 

H 
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GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  i 

3 1 

48 

93 

06 

1  50 

7A 

WALLACE  DESAOIER  JR. 

GRAND  ISLE  NO  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GR ANO  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

CLOSED  3/31/75 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8  A 

8  A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

5 

30 

32 

90 

29 

45 

9  A 

9  A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

0 1 

RED  RIVER 

[  i 

3  1 

54 

93 

2  1 

1  25 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HAYNESVIlLE  2  WSW 

4  131 

02 

CL A  I  BORNE 

g 

32 

57 

9  3 

1  0 

330 

7  A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I  DES 

4 

3  1 

1  j 

92 

45 

240 

7  A 

7A 

H 

1  RV I N  C •   MORR I  SON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3 1 

2  3 

9  3 

24 

362 

8  A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CL A  I  BORNE 

3  2 

4  5 

9  3 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N   LA  HILL   FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

43 

20 

8A 

H 

USDA  4  LSU 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

5P 

5P 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESV I LLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

r 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV  I  LLE 

4816 

01 

C  AODO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENT  WOOD 

4859 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

3  0 

56 

90 

31 

218 

SP 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

1  75 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

M  I  D 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

3G 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  i  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  y 

O  LJ  KJ  1  N   1  1 

O 
(X 

■z 

£T 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

QBSERVFR 

TEMP. 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C   R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

SP 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV ILLE 

5584 

07 

□  r  a i  id  r  p  nD n 

□tHUKtUHKU 

4 

30 

36 

93 

14 

1  1  4 

7A 

incEDu    D  Ci_inii 

JUbtrH   K  bHHW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

9  1 

1  0 

2  1 

8A 

8  A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

SP 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV ILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSV  I  LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEu  L-  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

1  6 

8A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

3A 

r 

H 

W .   G •  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

1  20 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAR  AP 

6303 

02 

OUACH  I  TA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

1  30 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6  65  9 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

UKLLHNb 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  ANO  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.   0.   SWG.   AND  WTR.   BD . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

25 

1  10 

8A 

J  D  SANFORD 

OAKNOL I  A 

691  1 

06 

t    r  LL 1 L 1 HNH 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  .  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

80 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L-  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

9  1 

1  3 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PL T 

QUARANT INE 

7572 

09 

Pi   Qfll  IP  M  1  MCQ 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF  . 

RESERVE 

7  76  / 

0  9 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF  i  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  .   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

3  1 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

CROWN  ZELLERBACK  CORP 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

1  4 

78 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

FUQMPFI  IMF 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

c 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

Ou 

WASHINGTON 

!0 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

84  4  0 

o : 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

10 

8A 

8A 

c 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSV I LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  HOLLIS 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

ALTON  D  MATLOCK 

SPR I NGV ILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  S  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

LHLLHoltU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

TH I BODAUX 

901  3 

09 

LAFOURCHE 

29 

*8 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   TH I BODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERM  I L I  ON 

5 

2  9 

47 

9? 

1  2 

1  4 

8A 

8A 

H 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


V  I  DAL  I A  NO  2 

WESTDALE  3  SW 

WINNFIELD  2  W 

WINNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

ZACHARY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BODCAU  FIRE  TOWER 
GORUM  FIRE  TOWER 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 


9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


0253 
0920 
3741 
3877 


CONCORD  I  A 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL  IN 

W  I  NN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


CLAIBORNE 
BOSSIER 
NATCHITOCHES 
CADDO 


31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 
30  38 


32  53 

32  42 

31  25 

32  25 


91  26 
93  30 

92  41 

91  4? 

92  39 
92  28 
91  08 


93  00 

93  31 
92  54 

94  00 


60 
140 
160 

80 
220 

90 

85 


350 
260 
360 
350 


5P 


9R 


VIOALIA  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  R00R1GUEZ 


CLOSED  3/31/75 

CLOSED  3/31/75 

CLOSED  3/31/75 

CLOoED  3/31/75 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c liraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain, 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "CI imat ologi ca 1  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R ' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE- VERMILION     3- BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENT4U     8-MISS I  SSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMAT0L0GICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publicationsjnay  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 

Lj««?C«?er?hiih^iJ?e?f^S1^uS;tiM8§Lthe  N"10nal  °CeanlC  Snd  Ad-i-istration,  ana  is  0o.piled  fro.  records  on  file  a,  the  Hationa! 

Director,  National  climatic  Center 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
JUNE  1975 
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SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
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SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 
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81-3 

80.6 
80-6 
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79.4 
60-6 
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80-1 
79. 8 
80.1 
80.0 
80  .  1M 

80.0 


81  -0 
79.7 
83.1 
80-9 
80. 0 

79  .4 
81  .2 
79  .3 
80.4 
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79.6 


6.89 
5.66 
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7.12 
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5.43 
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12.79 
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15  .96 

6  .75 

9.88 


2.22 
6.53 

1  1  .04 
7  .94 

10  .54 

12.28 
14.44 
8.53 


1  1  .65 
9.69 


1  .60 
.92 


2.14 
2  .62 


1  .20 
.39 


1  .64 
6.78 
2.93 
10-30 


7  .54 

8  .37 
3.21 


3.80 
4  .22 


1  .76 
1  .87 
I  .35 
2.12 


1  .05 
1  .22 
1  .25 
1  .81 
3-42 
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2  .42 
2.36 
2.07 
3-84 
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1  .31 
2.20 
1  .20 
1  .67 

2.20 
2.38 
3.20 


1  .90 

1  .56 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GLGSTER  1  U 
MANNA  3  5 
HQSSTON 

KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSU 
MINDEN 

PLAIN  OEALINQ 
R30ESSA 

SHREvEPQRT  WSO  AP 
SPRINGH ILL 
WE5T0ALE  3  SU 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 
FARME8VILLE 

HAYNESVILLE  2  USW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 

MONROE  CITY 
RU5TQN-LA  TECH  UNIV 
SPEARSvIL LE  FIRE  TQwER 
STEAL INQTON 
WINNF IELO  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GRGvE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
5LAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTQN  4  NNE 
JONESvlLLE  LOCKS 
MAMOU   4  S 

MARKSviLLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  E5E 

OLO  RIVER  LOCK 

DLL A  3  SSW 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPQRT 
VIDALIA  NO  2 
WOOOWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TwR 
rtnJTE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENS6URG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSu  BEn-huR  Exp  sta 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 
SHERIOAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGvlLLE  FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 


9  01 
B  4 

8.91 
7.46 


DAY   OF  MONTH 


4     5     6      7     8     9     10  1 


.AO  1. 1. 
.12  2. 
.02  2., 


2    13  14  15    16  17  1 


2.21 
2.  44 
2.62 


12  2.03 

.80  1.44  1.23 

.00  2.42 

.23  2.10 


.05  .22 

.94 

.86  .01 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.66     .20  .06 


.62     .82  .23 


.06     .09  .26 


.69  .61 
.29  .40 


.23  .31  .05 

.03  .30 
.55 

.16  .22 


.08     .28  .02 


.03  .08 

.□2  -10 
.06  .54 


.27     .87  .28 


.37     .96  .02 


.10     .14  .32 


.20     .12  .15 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


4     5  6 


7    8  9 


10  11  12 


3  14  15 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


3  1 


DC  QUINCr  4  M 
DC  ft  I  DDE  ft 
ELIZABETH 
HACK6ERRY  8  SSW 
JENNINGS 

KINDER  3  U 

LAKC  ARTHUR  10  SM 

LAKE  CHARLCS  3  N 

LAKE  CHARLES  USQ  AP 

LONGVILLE 

MERHENTAU 
MITTIE  J  SE 
OAK DALE 

3BECLJN   FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

5UGARTQWN 
SULPHUR 
VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

60QTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  HU 
DONALOSONVILLE  3  E 
GALLIANO 

mum 

NEW  ORLEANS  NF  MSG  CI 

NEW  ORLEANS  MOT  WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUO  USO  CI 

NEU  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  OUBL IN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOUROAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PAQAOIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THI6QDAUX 


2.03  .31 


3.65 
.65  2.42 
1 .65  2 . 36 
3.78 


8.53 

10.61 
11  .65 
0.69 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW.!  NG  STATION  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DP Y   OF  MONTH 

o 
cr 
on 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 

NORTHWEST 

01 

COT  TON  VALLEY 

MAX 

74 

83 

87 

88 

89 

91 

91 

87 

87 

83 

BO 

86 

66 

90 

67 

88 

88 

69 

9 1 

92 

92 

92 

9 1 

90 

90 

89 

90 

92 

9 1 

91 

88 

2 

MIN 

55 

57 

58 

62 

67 

73 

68 

68 

68 

69 

69 

62 

60 

60 

66 

66 

74 

74 

71 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

66 

7 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

MIN 

M INOEN 

MAX 

75 

83 

79 

88 

68 

90 

91 

88 

88 

82 

80 

B5 

86 

89 

86 

86 

8  9 

69 

92 

92 

90 

M 

91 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

87 

.6 

MIN 

56 

58 

6  0 

65 

67 

74 

66 

66 

68 

68 

68 

63 

61 

65 

65 

65 

74 

73 

71 

67 

70 

69 

69 

69 

70 

68 

69 

66 

69 

68 

67 

■  0 

PLAIN  DEAL [NG 

MAX 

73 

81 

es 

87 

B9 

90 

90 

66 

86 

60 

80 

86 

84 

68 

87 

86 

8  : 

67 

89 

89 

90 

90 

69 

8B 

88 

88 

88 

SO 

90 

90 

86 

M  [  N 

53 

54 

57 

60 

63 

74 

6  6 

67 

67 

67 

6  9 

60 

58 

58 

64 

65 

74 

73 

72 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

65 

.4 

SWREVEPORT  WSO  BP 

MAX 

82 

86 

87 

9  ■ 

90 

90 

8  9 

87 

84 

81 

86 

86 

90 

89 

87 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

87 

89 

69 

89 

90 

90 

86 

91 

91 

88 

■  5 

MIN 

56 

60 

61 

66 

73 

71 

66 

70 

56 

66 

69 

63 

62 

65 

6  6 

74 

75 

73 

70 

68 

67 

70 

67 

70 

69 

69 

67 

69 

69 

70 

67 

■  6 

HESTOALE   3  SW 

MAX 

77 

82 

86 

6  9 

9  1 

90 

91 

90 

68 

84 

80 

88 

87 

9 1 

90 

88 

90 

92 

94 

94 

93 

92 

93 

90 

90 

92 

9  1 

92 

90 

92 

89 

2 

■          ■  ■ 

MIN 

SS 

58 

5  8 

6  1 

65 

73 

71 

6  8 

6  8 

66 

68 

64 

64 

65 

65 

66 

73 

73 

73 

68 

68 

68 

68 

66 

69 

69 

67 

68 

69 

69 

66 

.8 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

BS 

89 

90 

92 

9  1 

9  0 

90 

86 

82 

81 

68 

67 

90 

87 

87 

88 

9 1 

92 

92 

92 

9  2 

9  1 

9 1 

9  0 

90 

94 

92 

9  i 

9 1 

91 

89 

•  6 

MIN 

56 

56 

59 

73 

70 

71 

66 

70 

70 

69 

69 

63 

60 

66 

65 

72 

74 

73 

68 

67 

69 

69 

67 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

67 

67 

.2 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

77 

8 1 

88 

90 

92 

88 

90 

B9 

66 

80 

78 

85 

86 

90 

89 

68 

89 

92 

93 

93 

92 

92 

9  1 

90 

9 1 

92 

92 

92 

90 

91 

88 

■  5 

MIN 

57 

58 

59 

63 

63 

75 

68 

6  7 

71 

71 

70 

65 

62 

65 

66 

66 

73 

74 

69 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

70 

72 

67 

.9 

CHATHAM 

MAX 

78 

83 

87 

90 

91 

90 

9  1 

90 

86 

Bl 

78 

86 

88 

90 

90 

88 

9  0 

92 

92 

92 

93 

92 

52 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

92 

88 

.9 

M  IN 

5S 

55 

56 

62 

65 

73 

65 

65 

70 

70 

59 

64 

62 

66 

64 

64 

73 

72 

66 

68 

69 

68 

67 

6  6 

68 

6  9 

68 

66 

68 

69 

65 

.9 

fARMERV [LLE 

MAX 

82 

86 

89 

9  1 

90 

91 

92 

85 

81 

63 

87 

96 

9  1 

69 

86 

90 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

92 

92 

96 

96 

93 

92 

93 

90 

.0 

MIN 

57 

58 

60 

67 

72 

72 

56 

67 

66 

66 

70 

65 

60 

62 

64 

72 

76 

74 

69 

70 

71 

69 

70 

68 

70 

72 

67 

67 

69 

72 

67 

.7 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

73 

8  1 

86 

89 

90 

90 

91 

86 

84 

85 

61 

8  1 

86 

89 

83 

67 

9  0 

90 

93 

94 

9 1 

9 1 

90 

88 

69 

9 1 

92 

92 

90 

91 

87 

.8 

MIN 

63 

56 

60 

60 

68 

73 

67 

66 

67 

66 

69 

61 

58 

65 

61 

65 

74 

71 

68 

66 

67 

68 

67 

66 

67 

66 

69 

68 

68 

69 

65 

.9 

MONROE  ERA  AP 

MAX 

80 

85 

87 

90 

87 

90 

87 

84 

81 

77 

84 

86 

89 

87 

65 

88 

69 

90 

90 

91 

91 

92 

90 

93 

93 

91 

92 

9  1 

91 

93 

86 

.1 

M  IN 

61 

6  3 

63 

68 

73 

70 

68 

70 

71 

70 

72 

66 

66 

71 

66 

73 

76 

73 

69 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

69 

.9 

M  ONROE  CITY 

82 

86 

90 

93 

92 

92 

92 

84 

83 

78 

87 

87 

90 

91 

68 

89 

91 

93 

92 

93 

92 

92 

90 

92 

93 

92 

92 

93 

91 

9 1 

69 

.  7 

MIN 

62 

61 

63 

69 

73 

74 

67 

67 

70 

70 

71 

67 

64 

68 

64 

73 

76 

76 

69 

71 

72 

70 

71 

70 

72 

72 

66 

69 

71 

71 

69 

.3 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 

7S 

8: 

86 

89 

91 

90 

91 

88 

64 

83 

79 

87 

68 

90 

58 

88 

89 

91 

91 

9i 

90 

90 

90 

66 

89 

90 

91 

90 

89 

90 

87 

.9 

MIN 

56 

SB 

S9 

65 

71 

73 

66 

68 

70 

69 

70 

64 

61 

66 

64 

65 

74 

73 

69 

68 

68 

70 

69 

70 

69 

6  9 

69 

66 

70 

70 

67 

.4 

WINNF IELO  2  W 

MAX 

92 

85 

8  9 

92 

8B 

90 

90 

68 

84 

78 

85 

87 

90 

91 

90 

90 

9  0 

93 

92 

9  1 

91 

90 

68 

69 

90 

91 

92 

90 

89 

90 

89 

.0 

•          ■  ■ 

MIN 

55 

56 

56 

63 

69 

72 

68 

7  0 

72 

70 

68 

66 

62 

7  0 

65 

70 

74 

72 

68 

66 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

66 

66 

68 

67 

.1 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

82 

86 

89 

92 

93 

92 

88 

8  3 

6  5 

74 

B7 

6B 

90 

9  1 

9 1 

90 

9  0 

93 

93 

93 

9  3 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

9  1 

93 

89 

.9 

MIN 

60 

59 

62 

66 

73 

7  1 

67 

6° 

69 

69 

72 

67 

62 

69 

64 

73 

74 

74 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

71 

69 

71 

72 

68 

.8 

EPPS  S  H 

MAX 

78 

82 

86 

89 

91 

90 

91 

66 

B6 

82 

76 

84 

86 

6  9 

87 

85 

68 

9 1 

93 

9  3 

9 1 

9 ; 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

90 

89 

88 

.1 

MIN 

63 

59 

60 

67 

73 

74 

68 

67 

70 

6B 

69 

69 

6S 

73 

64 

65 

74 

75 

6B 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

68 

.8 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

80 

81 

8  5 

90 

92 

87 

89 

6  5 

65 

83 

75 

82 

86 

89 

66 

85 

89 

AO 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

92 

93 

89 

91 

87 

.8 

MIN 

63 

63 

63 

66 

72 

72 

67 

68 

70 

69 

70 

69 

66 

73 

65 

70 

75 

75 

68 

70 

75 

7  1 

72 

73 

73 

70 

73 

70 

70 

73 

69 

.8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

82 

82 

85 

89 

91 

8  : 

9  1 

91 

85 

B2 

79 

81 

86 

90 

6  9 

83 

8B 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

88 

91 

91 

91 

92 

91 

89 

88 

.0 

MIN 

71 

62 

6  1 

64 

71 

74 

6  9 

69 

67 

67 

71 

70 

68 

72 

65 

65 

74 

76 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

73 

69 

.  7 

TALLULAH 

MAX 

62 

80 

65 

90 

92 

9  0 

90 

87 

85 

81 

75 

6  3 

86 

90 

91 

85 

69 

92 

92 

93 

90 

92 

90 

89 

91 

90 

94 

94 

90 

90 

66 

.3 

MIN 

61 

55 

58 

64 

6  5 

73 

64 

55 

70 

70 

68 

68 

64 

72 

65 

65 

74 

74 

67 

6  9 

72 

72 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

68 

71 

68 

.1 

H INNSBORO 

MAX 

60 

86 

89 

9 1 

92 

86 

6  3 

82 

76 

82 

86 

9  0 

89 

84 

88 

92 

92 

92 

91 

90 

87 

69 

92 

93 

90 

91 

90 

90 

87 

■  8 

MIN 

60 

58 

56 

65 

7  0 

6  s 

66 

70 

69 

68 

68 

66 

69 

64 

65 

74 

>5 

67 

6  9 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

68 

70 

67 

.8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

75 

83 

8  6 

6b 

9  0 

90 

92 

90 

85 

83 

8  1 

83 

89 

90 

89 

87 

90 

91 

92 

9  1 

91 

92 

90 

66 

88 

89 

90 

91 

69 

90 

88 

.2 

m  :  n 

51 

53 

56 

56 

65 

70 

67 

67 

69 

67 

66 

63 

59 

63 

65 

63 

72 

73 

68 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

67 

65 

■  0 

CONVERSE 

Phi 

82 

83 

87 

88 

90 

90 

92 

91 

91 

83 

8  0 

66 

87 

91 

90 

87 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

92 

90 

87 

90 

90 

91 

90 

91 

69 

.0 

m  :  n 

58 

53 

57 

59 

67 

73 

70 

6  9 

7  0 

67 

67 

6  3 

64 

64 

6  5 

65 

72 

73 

74 

67 

66 

67 

68 

68 

67 

69 

67 

68 

69 

66 

66 

.4 

LEESVILLE 

79 

83 

8  ' 

69 

92 

87 

93 

92 

9  1 

78 

81 

66 

89 

91 

92 

86 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

90 

89 

88 

69 

90 

90 

89 

86 

88 

.5 

m  ;  n 

5S 

58 

59 

65 

73 

7  1 

73 

75 

71 

70 

71 

6  8 

6  7 

70 

66 

66 

75 

75 

72 

69 

68 

70 

68 

71 

70 

66 

68 

69 

70 

69 

68 

.7 

MANY 

MAX 

Bl 

83 

B2 

90 

92 

89 

91 

90 

90 

80 

61 

80 

83 

91 

62 

91 

84 

92 

89 

90 

91 

89 

65 

88 

85 

87 

88 

86 

88 

88 

86 

9 

MIN 

57 

66 

58 

65 

68 

69 

72 

72 

70 

70 

6  9 

65 

67 

66 

6  7 

70 

75 

69 

67 

70 

7  1 

70 

68 

6  9 

67 

70 

70 

67 

70 

72 

67 

9 

NATCHITOCHES 

MAX 

94 

94 

9  3 

67 

80 

84 

89 

96 

95 

9  3 

92 

9  4 

95 

93 

93 

94 

91 

89 

8  7 

89 

90 

93 

93 

91 

90 

90 

9 

MIN 

58 

60 

52 

67 

7  1 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

6  6 

66 

66 

65 

72 

77 

7  5 

75 

69 

70 

72 

70 

7  1 

70 

69 

69 

7  1 

70 

70 

69 

2 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

80 

84 

87 

89 

9! 

88 

92 

91 

91 

79 

B2 

6  3 

88 

92 

91 

90 

89 

92 

92 

92 

9  3 

93 

9! 

90 

89 

90 

91 

93 

88 

92 

89 

1 

MIN 

60 

6? 

65 

69 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

73 

70 

70 

74 

71 

67 

77 

7  6 

73 

71 

72 

71 

71 

7  1 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

8 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

83 

B6 

93 

93 

91 

94 

95 

90 

61 

83 

86 

9  1 

97 

93 

89 

93 

96 

96 

95 

93 

9  3 

94 

87 

91 

94 

95 

92 

92 

91 

91 

91 

3 

MIN 

59 

61 

61 

66 

70 

7? 

72 

70 

6  9 

73 

71 

6  8 

68 

72 

66 

72 

78 

7  6 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

71 

69 

70 

73 

72 

72 

69 

9 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

83 

84 

68 

90 

92 

90 

93 

91 

96 

76 

78 

85 

B9 

93 

9  3 

86 

90 

9  2 

92 

94 

92 

92 

92 

88 

90 

91 

91 

93 

85 

90 

89 

1 

MIN 

57 

S9 

61 

66 

72 

72 

68 

69 

74 

70 

70 

6  8 

68 

73 

65 

66 

76 

7  6 

66 

69 

7  0 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

70 

68 

6 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TAT  ION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES  -;rfl 


DAY  OF  MONTH 

UJ 

o 

STATION 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

17 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

2  4 

25 

26 

2  7 

28 

29 

30 

31 

BUNK  IE 

MAX 

82 

82 

86 

90 

92 

88 

92 

93 

91 

83 

85 

84 

90 

92 

91 

85 

90 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

90 

90 

92 

92 

90 

90 

89 

.5 

M  [  N 

59 

62 

6  4 

69 

69 

77 

72 

74 

75 

73 

72 

72 

72 

74 

76 

67 

75 

77 

72 

JO 

71 

72 

72 

GRAND  COTEflU 

MAX 

83 

87 

86 

88 

86 

90 

89 

8  5 

85 

84 

90 

92 

89 

83 

88 

89 

91 

90 

91 

91 

91 

87 

86 

88 

90 

9  0 

69 

91 

90 

88 

4 

M  I  N 

59 

64 

64 

69 

72 

73 

7  2 

76 

76 

7  i 

7  2 

7  | 

72 

74 

66 

70 

75 

74 

70 

68 

' 

70 

H I NESTON   4  NNE 

MAX 

81 

83 

86 

88 

90 

67 

93 

91 

91 

78 

82 

84 

69 

9  2 

91 

87 

89 

91 

91 

9  0 

92 

92 

91 

69 

8B 

89 

89 

92 

89 

90 

88 

s 

M  I  N 

55 

57 

56 

60 

69 

72 

72 

72 

7  3 

69 

72 

66 

6  6 

66 

72 

66 

71 

75 

66 

69 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

83 

84 

86 

89 

91 

90 

91 

86 

86 

80 

83 

84 

67 

90 

91 

84 

88 

91 

90 

91 

92 

90 

91 

85 

87 

91 

90 

91 

89 

90 

88 

1 

M  I  N 

63 

65 

63 

64 

7  l 

7 1 

75 

66 

69 

68 

7  [ 

7  ] 

7  ] 

75 

76 

65 

75 

76 

73 

MAMOU  4  S 

MAX 

84 

87 

88 

89 

88 

91 

91 

90 

90 

84 

85 

90 

92 

92 

89 

90 

90 

9  2 

90 

91 

93 

93 

9  2 

89 

89 

90 

92 

92 

90 

86 

69 

.6 

M  I  N 

6 1 

67 

70 

73 

75 

75 

74 

76 

78 

7 1 

72 

69 

75 

76 

6  8 

70 

74 

74 

74 

HELVILLE 

MAX 

87 

87 

90 

91 

89 

93 

90 

89 

86 

89 

86 

89 

93 

91 

65 

91 

92 

91 

92 

9  2 

93 

93 

87 

88 

67 

91 

90 

91 

91 

88 

89 

.7 

M  I  N 

60 

57 

63 

68 

72 

72 

70 

74 

75 

72 

72 

7  i 

70 

73 

65 

69 

74 

71 

6  9 

69 

NEW  ROAOS  S  ESE 

MAX 

83 

84 

88 

89 

92 

91 

91 

91 

98 

88 

88 

82 

88 

89 

90 

84 

90 

91 

9  1 

89 

91 

90 

90 

84 

9H 

90 

90 

10 

88 

89 

88 

.6 

M  I  N 

59 

64 

66 

65 

73 

69 

69 

72 

7  3 

76 

7  J 

70 

7  0 

74 

74 

65 

75 

76 

66 

70 

6  9 

72 

7 1 

7  j 

7  ] 

70 

70 

7  0 

6  9 

69 

70 

■  0 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

83 

83 

87 

89 

90 

87 

90 

90 

88 

89 

88 

81 

89 

90 

90 

85 

90 

90 

90 

92 

92 

32 

92 

88 

89 

91 

90 

91 

89 

90 

88 

■  6 

MIN 

61 

62 

63 

63 

70 

70 

70 

71 

71 

73 

72 

72 

75 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

69 

.  4 

OLLB  3  SSH 

MAX 

80 

82 

86 

90 

92 

90 

90 

"6 

83 

76 

85 

67 

90 

90 

86 

e  ? 

92 

92 

92 

91 

92 

90 

86 

86 

90 

91 

90 

66 

6  9 

90 

88 

.2 

MIN 

57 

56 

57 

63 

69 

72 

67 

71 

71 

69 

63 

6  3 

68 

64 

65 

74 

74 

68 

72 

69 

69 

68 

59 

69 

69 

66 

71 

68 

69 

67 

67 

•  3 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

82 

83 

98 

89 

91 

91 

93 

92 

91 

60 

82 

64 

90 

91 

90 

87 

89 

9  3 

92 

93 

92 

87 

6  9 

90 

92 

90 

90 

88 

.9 

■          ■  ■ 

MIN 

58 

60 

60 

69 

74 

72 

74 

77 

72 

70 

72 

69 

69 

73 

66 

67 

IB 

79 

70 

75 

6  9 

71 

69 

69 

7  0 

7  0 

71 

70 

.0 

ERST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

85 

86 

69 

91 

92 

92 

93 

91 

6  5 

90 

91 

79 

69 

92 

90 

83 

92 

92 

94 

94 

93 

91 

86 

66 

98 

9  2 

91 

69 

90 

91 

89 

.6 

MIN 

6 1 

62 

62 

64 

7 1 

70 

67 

69 

73 

76 

70 

6  9 

68 

72 

65 

64 

74 

74 

59 

69 

69 

69 

7  0 

7  j 

70 

7  j 

6  3 

70 

70 

67 

66 

.  6 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

84 

88 

89 

91 

89 

92 

91 

87 

89 

89 

82 

89 

90 

69 

65 

91 

92 

92 

90 

91 

9  1 

91 

86 

98 

90 

69 

9  0 

88 

89 

86 

89 

.0 

M  IN 

6  1 

63 

66 

69 

72 

72 

69 

72 

75 

72 

72 

7 1 

7 1 

74 

66 

68 

74 

72 

70 

70 

7  0 

72 

7  j 

72 

7  i 

7  j 

70 

70 

7  0 

71 

70 

.  2 

BOGALUSA 

MAX 

82 

86 

88 

91 

93 

92 

91 

89 

88 

90 

91 

9  0 

89 

92 

88 

91 

92 

9  3 

93 

93 

92 

92 

90 

88 

86 

90 

90 

69 

66 

89 

89 

.6 

M  I N 

65 

64 

6  3 

67 

72 

70 

68 

68 

70 

76 

7  i 

70 

67 

71 

70 

66 

73 

74 

7  J 

68 

7S 

70 

70 

7  j 

7  i 

6  9 

7  j 

6  7 

68 

69 

CLINTON  5  SE 

MAX 

84 

85 

87 

89 

90 

89 

90 

89 

86 

86 

87 

6 : 

89 

94 

89 

67 

89 

91 

90 

9  0 

91 

90 

91 

63 

66 

89 

89 

89 

67 

89 

88 

.2 

6  1  N 

63 

66 

61 

63 

69 

70 

67 

67 

69 

74 

69 

70 

69 

75 

68 

70 

71 

73 

68 

67 

66 

7  | 

69 

7  1 

68 

7  0 

66 

68 

66 

67 

68 

.  5 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

87 

69 

89 

90 

90 

91 

88 

68 

66 

88 

64 

68 

90 

89 

B5 

69 

91 

91 

92 

92 

92 

90 

83 

86 

8  9 

99 

86 

63 

87 

88 

88 

.5 

M  I  N 

62 

64 

61 

64 

69 

67 

66 

69 

71 

76 

7  ] 

69 

68 

69 

66 

65 

72 

71 

7  0 

68 

67 

67 

7  0 

7 1 

69 

70 

69 

68 

6  6 

70 

68 

,  2 

FRANKL INTON  3  SH 

MAX 

88 

87 

91 

91 

93 

95 

90 

85 

90 

92 

81 

91 

94 

92 

85 

91 

92 

3  0 

92 

90 

31 

89 

66 

87 

9  3 

9  0 

"6 

68 

91 

86 

89 

.6 

M  1  N 

60 

60 

S9 

6 1 

67 

67 

64 

66 

7Q 

6  9 

67 

65 

65 

69 

63 

63 

70 

70 

67 

66 

65 

65 

6  4 

6  5 

66 

6 1 

65 

66 

65 

68 

65 

.2 

GREENSBURG 

MAX 

85 

86 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

89 

81 

69 

88 

89 

91 

90 

90 

92 

91 

9  0 

89 

89 

92 

88 

91 

91 

90 

91 

89 

89 

.5 

M  I  N 

60 

61 

61 

62 

62 

69 

66 

68 

6  7 

73 

70 

6  8 

68 

6  9 

70 

65 

6  9 

70 

g  ' 

6  9 

70 

70 

6  9 

6  6 

68 

6  6 

6  6 

7  0 

7  | 

69 

67 

HAMMOND    3  NH 

MAX 

85 

65 

88 

91 

91 

92 

92 

91 

68 

89 

89 

92 

89 

91 

92 

83 

90 

9  1 

90 

86 

91 

90 

88 

85 

85 

91 

90 

90 

88 

89 

66 

.7 

M  I  N 

60 

64 

6  ! 

63 

67 

66 

65 

67 

7  1 

74 

7 1 

70 

66 

6  9 

6  5 

64 

72 

72 

69 

68 

66 

68 

70 

77 

69 

70 

6  8 

68 

6  8 

70 

67 

.g 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

80 

83 

88 

68 

90 

90 

91 

90 

66 

68 

89 

82 

89 

9  - 

89 

83 

90 

91 

92 

89 

92 

91 

90 

6  3 

88 

88 

90 

92 

90 

89 

88 

4 

MIN 

69 

64 

63 

66 

70 

71 

70 

74 

73 

76 

72 

70 

70 

71 

75 

65 

74 

74 

69 

70 

6  6 

71 

70 

72 

70 

68 

7  0 

70 

69 

69 

70 

.  1 

ST  FRANC  I SV ILLE  6  SE 

MAX 

8S 

88 

90 

91 

89 

92 

90 

90 

87 

88 

81 

90 

92 

95 

90 

90 

93 

92 

91 

92 

91 

90 

88 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

.9 

MIN 

62 

65 

56 

68 

74 

12 

69 

72 

7  J 

71 

72 

75 

71 

75 

66 

74 

76 

75 

67 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

.7 

SLIDELL  HSO  RFC 

MAX 

82 

85 

89 

90 

90 

91 

90 

69 

9  5 

89 

90 

81 

85 

89 

87 

85 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

65 

81 

84 

6  6 

68 

87 

86 

85 

87 

.4 

■          ■  ■ 

M  [  N 

64 

64 

66 

69 

74 

74 

69 

77 

68 

78 

7! 

72 

70 

73 

72 

56 

72 

74 

69 

69 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

.3 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

63 

83 

8  b 

88 

6B 

88 

90 

90 

98 

86 

84 

93 

89 

9  0 

89 

82 

86 

89 

90 

90 

92 

9  1 

87 

86 

88 

67 

90 

88 

89 

87 

9 

M  I  N 

59 

64 

66 

7  i 

74 

7  3 

7  J 

75 

76 

76 

70 

70 

72 

73 

75 

65 

74 

74 

72 

73 

71 

72 

7  l 

70 

72 

69 

7  | 

70 

72 

71 

7  | 

1 

DE  QUINCr  4  N 

MAX 

80 

83 

88 

89 

85 

69 

92 

91 

92 

62 

84 

85 

90 

92 

89 

85 

99 

91 

91 

89 

"8 

93 

91 

89 

85 

68 

90 

91 

90 

90 

88 

,4 

M  I  N 

52 

59 

6  0 

66 

70 

6  7 

66 

70 

74 

69 

72 

67 

66 

69 

75 

66 

73 

74 

7  3 

72 

7  3 

66 

67 

69 

70 

67 

67 

68 

6  9 

67 

66 

3 

DE  RIDOER 

MAX 

80 

83 

8  1 

88 

90 

86 

92 

91 

90 

78 

82 

84 

90 

92 

9! 

85 

69 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

89 

88 

88 

88 

92 

90 

85 

88 

1 

M  I  N 

56 

59 

6  1 

67 

72 

7  | 

72 

73 

76 

68 

72 

6  9 

69 

72 

75 

66 

74 

73 

73 

69 

70 

70 

68 

7  i 

70 

69 

68 

68 

6  9 

69 

69 

3 

ELIZABETH 

MAX 

82 

84 

86 

90 

90 

89 

92 

92 

90 

79 

82 

66 

89 

9  2 

89 

89 

90 

92 

91 

91 

M  I  N 

55 

54 

60 

70 

72 

7  0 

70 

72 

76 

70 

69 

7  | 

70 

h  7 

68 

68 

66 

70 

6  8 

68 

HACKBERRT  8  SSW 

MAX 

60 

82 

64 

8: 

86 

87 

88 

88 

69 

86 

86 

63 

89 

89 

88 

84 

87 

88 

87 

88 

9  1 

90 

88 

86 

86 

85 

87 

89 

89 

87 

86 

7 

69 

7  a 

78 

79 

7  9 

76 

7  9 

6  0 

74 

7 1 

7  4 

76 

78 

80 

68 

60 

8  0 

80 

79 

78 

80 

7  a 

74 

77 

75 

75 

73 

7  [ 

74 

75 

8 

JENNINGS 

MAX 

83 

87 

88 

89 

87 

91 

90 

90 

88 

87 

64 

90 

92 

90 

87 

69 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

86 

90 

90 

90 

90 

B8 

89 

88 

9 

69 

72 

75 

7  e 

73 

73 

77 

7  4 

73 

7  J 

73 

74 

66 

72 

75 

75 

75 

75 

74 

78 

7  2 

7  0 

73 

7  J 

70 

74 

72 

70 

72 

2 

LAKl   ARTHUR   10  SH 

MAX 

83 

83 

8  7 

86 

86 

87 

87 

68 

89 

84 

65 

85 

91 

91 

87 

85 

66 

89 

88 

89 

93 

92 

90 

89 

68 

88 

89 

92 

88 

91 

87 

9 

7  9 

76 

79 

80 

74 

7 1 

74 

73 

76 

81 

65 

75 

7  9 

77 

74 

7  ] 

74 

7  3 

73 

72 

73 

7  2 

72 

73 

72 

73 

3 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

84 

86 

86 

87 

87 

89 

86 

B9 

8  7 

85 

82 

69 

90 

89 

6  2 

B8 

89 

89 

90 

92 

91 

86 

90 

64 

66 

87 

90 

89 

86 

86 

87 

3 

7  0 

73 

76 

68 

73 

78 

7  6 

74 

7  3 

72 

72 

72 

73 

73 

7  | 

7] 

7  | 

72 

71 

72 

2 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

MAX 

83 

64 

81 

89 

90 

89 

93 

91 

91 

81 

84 

85 

90 

92 

91 

85 

B9 

90 

91 

90 

91 

93 

92 

69 

88 

90 

91 

92 

89 

91 

69 

1 

MIN 

57 

61 

63 

62 

73 

72 

71 

75 

76 

72 

72 

70 

71 

71 

67 

67 

75 

75 

70 

68 

66 

71 

70 

71 

70 

70 

66 

70 

71 

70 

69 

6 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

82 

82 

86 

87 

87 

66 

89 

89 

90 

87 

87 

8  J 

39 

91 

90 

86 

88 

89 

89 

90 

9  1 

92 

90 

89 

87 

89 

68 

90 

B8 

69 

88 

1 

MIN 

61 

63 

69 

69 

78 

7  6 

75 

78 

77 

79 

71 

74 

74 

77 

;9 

67 

75 

76 

76 

76 

73 

73 

71 

7  ' 

73 

73 

72 

73 

6  6 

73 

73 

1 

VERMILION  LOCK 

MAX 

81 

83 

86 

87 

87 

86 

89 

88 

8  9 

87 

86 

86 

90 

88 

87 

85 

88 

62 

92 

68 

89 

91 

90 

8  8 

86 

86 

8  5 

90 

99 

88 

87 

2 

■          ■  • 

MIN 

62 

63 

65 

68 

75 

75 

75 

76 

77 

77 

70 

73 

73 

75 

'6 

75 

78 

79 

79 

75 

69 

72 

72 

72 

70 

72 

7  1 

69 

71 

72 

72 

6 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

85 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

89 

87 

86 

81 

89 

88 

66 

84 

90 

92 

9  2 

91 

93 

94 

91 

83 

89 

88 

91 

92 

88 

87 

89 

89 

0 

MIN 

61 

65 

66 

70 

72 

73 

73 

75 

75 

71 

71 

71 

70 

73 

65 

69 

74 

76 

72 

73 

7  0 

73 

71 

7  4 

72 

70 

7  2 

72 

72 

71 

71 

1 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  [NOEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JUNE 


STATION 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1 7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

25 

26 

2  7 

CO 

29 

30 

31 

> 

cr 

MAX 

63 

88 

89 

69 

89 

89 

68 

88 

87 

88 

83 

91 

89 

87 

85 

89 

90 

92 

89 

93 

92 

93 

67 

91 

90 

86 

90 

85 

64 

88 

88-4 

M  I  N 

61 

65 

66 

71 

74 

75 

71 

74 

72 

72 

68 

70 

70 

73 

65 

70 

78 

77 

72 

74 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

71  .2 

MAX 

63 

87 

87 

6  9 

90 

90 

91 

83 

86 

65 

83 

90 

92 

B9 

84 

86 

90 

92 

91 

92 

92 

91 

88 

88 

88 

88 

90 

87 

91 

86 

68  .6 

MIN 

56 

65 

67 

71 

72 

72 

72 

74 

77 

74 

73 

73 

73 

75 

68 

72 

77 

76 

73 

7  1 

70 

73 

72 

72 

71 

69 

72 

72 

73 

72 

71  .6 

MAX 

83 

«i 

38 

85 

89 

94 

69 

87 

86 

88 

89 

84 

86 

88 

86 

84 

69 

89 

90 

90 

91 

92 

90 

86 

90 
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4  131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7  A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO- 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7fl 

7R 

H 

IRVIN  C  MORRISON 

HODGES  GRRDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8fl 

HODGES  GAROENS 

HOMER  EXP  STRTION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8fi 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMR 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8R 

H 

USDA-SUGARC ANE  FLD  STA 

JERNERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8R 

H 

USDA  *  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

SP 

5P 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JHLKbUN 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

1  nilT^lQMQ    FDRFSTRY  [TIM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CRTRHOULR 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8R 

8fl 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CRDDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7H 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TRNG I PRHOR 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7R 

ALEX  COURVILLE 

KORRN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8fl 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LRFRYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

c 

CITY  OF  LRFRYETTE  UTIL 

LRFRYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8R 

8R 

H 

U  S  FISH  S,  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CRLCRSIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

ERST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8fl 

8R 

H 

C.   R-  EVANS 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8R 

8R 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT   4  E NE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

SP 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NRTURRL  GRS  CO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

L AT  I TUOE 

LONGI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

Q_ 

U 

Q£ 
Q_ 

a. 
cr 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

i  n  m  r  \/ 1 1  i  f 

LUINuV  1  LLC 

R  R  Q  A 

n  "7 
U  / 

BEAUREGARD 

4 

3  u 

^  F 
3  D 

Q  "3 
3  J 

1  A 

1  1  A 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

icm    R  F  M    Mill?    C  vp  ctq 
LOU    DCN    "Un    L Ar     O 1 H 

ccon 
OotLJ 

n  f 
u  o 

E  BATON  ROUG 

p 

0 

3  u 

9  9 

3  i 

i  n 
1  u 

9  1 
C  1 

O  M 

8  A 

8  A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

MP  MPtl  1    A  F 
1  1  n  1  l  U  U  o 

coco 

n  f 
u  o 

FVANGFI  INF 

~j 

o  u 

1  A 

3  H 

Q  9 

3  £ 

9  K 

F  F 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

llnlNOr  ICLU     3  WOW 

R  R  7  A 

n  i 

U  I 

DE  SOTO 

i  ? 

"3  9 
3  C 

n  i 

U  1 

4  4 

373 

7  A 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

n  a 

SABINE 

1  9 

3  1 

3  A 
3 

9  Q 

260 

8  A 

8  A 

u 

ROBERT   R.  GENTRY 

MAR [ON 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8  A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8  A 

TOWN  OF  MARKSV  I  LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

J3  JO 

n  1 

U  1 

RED  RIVER 

1  1 
1  1 

^  9 

n  f 

U  D 

3  -J 

1  A 

97H 

r 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

R  1  1  7 
Oil/ 

n  r 

U  D 

ST  LANDRY 

1 

I 

3  n 
o  u 

A  1 

3  J 

4  F 

3  0 

ftp 

8  A 

u 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

R  1  A  9 

n  7 

ACADIA 

~j 

J  u 

l  1 
1  1 

Q  9 
3  <; 

J  O 

1  6 

8  A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

MINDEN 

R  9  A  A 

n  i 

U  1 

WEBSTER 

\  1 
1  I 

32 

36 

9  3 

1  o 

250 

8  A 

8A 

Q 

u 

W.   G.  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

R  9  7  1 
D  c.  /  1 

07 

ALLEN 

4 

30 

4  2 

92 

5  3 

1  20 

8  A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE   FAA  AP 

630  3 

02 

OUACH I T A 

g 

32 

3  l 

92 

03 

78 

M  I  D 

M  I  D 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACH  I  T A 

g 

32 

3  3 

92 

07 

80 

5P 

5P 

Q 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

\ 

29 

A  1 

9  1 

1  j 

8  A 

8  A 

Q 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHI TOCHES 

6582 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

1  30 

5P 

5P 

C 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8  A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

M  I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

cccn 

O  O  O  U 

n  q 

U  3 

JEFFERSON 

Q 
O 

9  Q 

£.  3 

R  Q 
o  3 

on 

3  U 

1  c: 
1  0 

4 

M  I  D 

M  I  0 

Q 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

g 

29 

56 

90 

08 

g 

M  I  D 

M  I  D 

Q 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6  6h6) 

09 

ORLEANS 

Q 

O 

29 

5  6 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

g 

30 

0  3 

89 

5  9 

n 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

g 

29 

5  7 

90 

08 

22 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

g 

29 

56 

90 

06 

2 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

g 

29 

59 

90 

0  1 

1  0 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

M  I  0 

N .   0 .   SWG .   AND  WTR  .   BD  . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

PO I NTE  COUPE 

g 

30 

4  1 

9  1 

22 

4  5 

8  A 

8  A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OOKDALE 

68  36 

07 

ALLEN 

4 

30 

4  9 

92 

4  1 

1  0  3 

7  A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

0  3 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

25 

1  1  0 

8  A 

J  D  SANFORD 

OAKNOL  I  A 

6911 

06 

E  FEL  I  C  I  ANA 

g 

30 

4  4 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  .  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

4  7 

67 

9  A 

1  P 

)-| 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

g 

3  i 

00 

9  1 

4  0 

70 

89 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

I  \ 

3  1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8  A 

8  A 

Q 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

9  2 

06 

65 

7  A 

HAROLD  L.   B AGUE 

PAR AD  I S  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

4P 

4  P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL   RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

S  T  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7  304 

06 

ST  HELENA 

g 

30 

4  2 

90 

4  5 

1  90 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7  34  4 

0 1 

BOSS  I  ER 

1  \ 

32 

5  4 

9  3 

4  1 

29  1 

8  A 

8  A 

u 

LEON  SANDERS  .   JR . 

PORT  ALLEN 

74  4  8 

05 

W  BATON  ROUG 

q 

30 

27 

9  1 

1  3 

1  5 

8  A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

QUARANT INE 

7572 

09 

PLAQUEM  I  NES 

g 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8  A 

8A 

Ul 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF  . 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

g 

30 

0  4 

90 

34 

1  3 

8  A 

8  A 

u 

GODCHAUX-HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

79  32 

07 

CAMERON 

5 

29 

4  4 

92 

4  9 

4 

8  A 

8  A 

r 

LA  WLDLF  4  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

0 1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

9  4 

00 

200 

7  A 

MRS  .JOB.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

0  4 

VERNON 

4 

30 

57 

9  3 

1  7 

2  38 

8  A 

LSU  WEST   LA  EXP  STA 

RUSTON 

0065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8  A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  I  NCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8  A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

29 

52 

89 

50 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

8137 

06 

W  FEL I C I  ANA 

g 

30 

4  3 

9  1 

1  8 

60 

5P 

5P 

CROWN  ZELLERBACK  CORP 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

0  3 

TENSAS 

g 

3  1 

57 

9 1 

1  4 

78 

8  A 

R  0 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

0  5 

EVANGEL  I NE 

2 

30 

5  1 

92 

1  6 

50 

r 

L 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

3  0 

5  1 

89 

59 

3  30 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

84  4  0 

0  1 

CADDO 

\  J 

32 

28 

9  3 

49 

254 

M  I  D 

M  1  D 

r 

H  1 
n  j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

30 

59 

9  1 

4  9 

50 

8  A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

8  A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

PL  I  DELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8  A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

866  9 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

c 

JACK   N  .    HOLL I S 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8  A 

c 

ALTON  D  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

L I  V  I NGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL I NGTON 

8785 

02 

OUACH I T A 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

1  A   POWFR   4    1  I GHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALC AS  I  EU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MAD  I  SON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

80 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

TH IBODAUX 

901  3 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

9  0 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBOOAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

c 

V  I  DAL  I  A  FIRE  OEPT 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

08 

93 

30 

140 

7A 

7A 

H 

ABSOLUM  P.  DILL 

WINNF  I  ELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

1  1 

31 

56 

92 

4  1 

160 

6P 

7A 

c 

H 

ESTES  B  .  BOZEMAN 

WINNSBORO 

9806 

03 

FRANKL IN 

9 

32 

09 

91 

42 

80 

8A 

8A 

c 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  STATE  FOREST 
2ACHARY  2  ESE 


9809 
9865 
9930 


WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


32  02 
31  08 
30  38 


92  39 
92  28 
91  08 


220 
90 
8  5 


9M 


9H 


LOUISIANA   FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

'J 
ll 

Average 

Minimum 

Average 

H 

o  | 

S& 

tj  a 
a  § 

Q  tZ 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealest  Day 

Q 

ff,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

-  13 

a  c 

1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  | 

°J 

i  o 

Q 

*       *  * 

JULY  1974 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

'0.8 

68.3 

79.6 

96 

14 

63 

1  9  + 

0 

22 

0 

0 

0 

7.24 

3.41 

25 

.0 

0 

9 

3 

3 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

92.2 

71.3 

81.6 

95 

12  + 

68 

8  + 

0 

28 

0 

0 

0 

6.34 

1.72 

6 

.0 

0 

12 

4 

2 

AUGUST  197* 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

91.1 

71.5 

8  1.3 

21  + 

68 

8  + 

c 

2  4 

0 

0 

0 

5.71 

1 . 50 

30 

•  0 

0 

13 

4 

1 

SEPTEMBER  1974 

ST  FRANCISVILLE   6  SE 

85.8 

67.2 

76.5 

92 

21  + 

53 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

5.59 

1.92 

9 

.  0 

0 

1  U 

4 

1 

»       »  * 

UL  1  U  8  t  K  1^/1 

ST   FRANCISVILLE   6  SE 

81.0 

54.0 

67.5 

86 

12 

42 

17 

18 

0 

Q 

2.11 

1.98 

29 

.0 

i 

1 

1 

THIBODAUX 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

1.12 

-  1.91 

.0 

0 

*       *  * 

NOVEMBER  1974 

CLINTON  5  SE 

71.4 

6.87 

2.99 

2.59 

20 

•  0 

0 

9 

3 

i 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

48.2 

59.8 

89 

3 

31 

27 

208 

0 

0 

2 

0 

5.77 

1.27 

11 

.0 

0 

b 

4 

3 

THIBODAUX 

70,4 

-  .4 

2 

34 

2  7 

191 

0 

0 

0 

0 

8.49 

4.40 

2*35 

17 

•  0 

0 

9 

8 

3 

*       *  * 

DECEMBER  1974 

MAMOU  4  S 

63. 4M 

44.  OM 

53. 7M 

79 

30 

30 

2  + 

357 

0 

0 

6 

0 

6.47 

1.54 

15 

.0 

0 

6 

6 

2 

SAINT  BERNARD 

66.8 

47.5 

57.2 

83 

26 

31 

10  + 

2B1 

0 

0 

3 

0 

3.48 

1.16 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

MARCH  1975 

BASTROP 

68.9 

44.9 

56.9 

.2 

83 

7 

31 

14  + 

274 

0 

0 

I 

0 

8.55 

3.47 

4.26 

13 

T 

0 

a 

5 

2 

*       *  * 

APRIL  1975 

FARMERVILLE 

76.2 

52.9 

64.6 

91 

25 

32 

4 

110 

1 

0 

1 

0 

5.11 

-  .08 

1.46 

30 

.0 

0 

e 

5 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


JULY  197* 


AUGUST  1974 
ST   FRANCISVIUE  6  SF 


SEPTEMBER  1974 
ST   FRANC I S V  I LlE  6  SF 


OCTOftER  1974 


NOVEMBER  1974 

Cl I NTON  5  SE 

ST    FRANCISVILLE  6  SF 

TKIIQDAUX 


DECEMBER  1974 

ANTIOCH  FIRE  TQWEP 
MAMOU  *  S 
SAINT  BERNARD 


FEBRUARY  1975 
MANSFIELD  3  WSW 


MARCH  1975 


APRIL  1975 
FARMERY 1LLE 


Day  of  Month 


.03  .56 


.33      .82  1.92 


6.87 
5.77 
8.49 


3. 6^ 
6.47 
3.48 


.53  .28 


.74     ,52  .73 


1.01     ,03  T 


10      11      12      13     14     15      16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.17      .01  .02 


.63 
.46 
.07 


.40   1.12  ,01 


.12  .21 
,04  .76 

2.35  .54 


■01  .90 


2.59 
.38  1.19 
.70 


.36  1.00 


.10  .07 


3.41  .39  .06 
.61  .16 


.81     .03  .04 


.13     .34  1.50 


1.26 
1.05 
1  .35 


.61     .36  1,46 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

7! 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

.3, 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

Avei 

MAX 
MIN 

1 1 1  r  v  iota 

JULY                       Lf  ft 

MAX 

MIN 

l su  bEN~hijp  Exp  sta 

MAX 
MIN 

87 
63 

91 
66 

92 
66 

93 
64 

93 
68 

92 
69 

82 
64 

85 
64 

88 

65 

91 
69 

92 
68 

92 
70 

94 
71 

96 
69 

91 

70 

91 
67 

91 
68 

93 
66 

92 
63 

94 
70 

93 
69 

82 

70 

94 

72 

94 
69 

87 

68 

88 

73 

89 

71 

89 

70 

90 
74 

93 
74 

95 
68 

90«8 
68.3 

)  1     rnfl'H  ii V  l  LLC    D  }C 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
72 

95 
71 

93 
69 

92 
71 

90 
70 

90 
68 

88 
68 

92 
7C 

93 
73 

93 
71 

95 
73 

94 
69 

93 
73 

90 
73 

92 
71 

93 

70 

92 
69 

93 
71 

9i 

73 

93 
74 

94 
73 

93 
73 

94 

71 

88 

70 

88 
71 

93 
73 

92 
72 

93 
75 

94 

73 

90 
71 

92.2 
71.3 

MAX 
MIN 

AUGUST  1974 

MAX 
MIN 

ST   FR ANC I SV I LLE   6  SE 

MAX 
MIN 

92 
71 

89 
68 

9  1 
70 

91 
73 

90 
72 

86 
69 

89 

71 

90 
68 

91 
70 

92 
73 

94 
73 

94 
73 

91 
73 

91 
70 

93 

72 

94 
73 

94 
74 

92 
72 

92 
71 

93 
69 

94 

72 

93 
72 

92 
73 

92 
73 

86 

74 

87 

73 

88 

72 

88 

72 

90 
72 

90 
69 

91 
71 

91.1 
71.5 

II 

SEPTEMBER  1974 

MAX 
MIN 

ST  FRANCISVlLLE   *  SE 

MAX 
MIN 

92 
72 

91 
70 

8? 
68 

77 
57 

80 
57 

80 
66 

80 
68 

82 

69 

ee 

72 

88 

72 

90 
72 

69 
75 

89 
75 

85 
72 

84 

72 

91 
71 

91 
70 

89 
70 

89 
67 

90 
68 

92 
69 

86 
66 

80 
56 

86 
61 

85 
69 

77 
65 

84 
65 

90 
68 

85 
60 

81 
53 

85.6 
67.2 

*           *  * 

MAX 
MIN 

□CTDBER  1974 

MAX 
MIN 

ST   FRANCISVILL6   6  SE 

MAX 
MIN 

84 

52 

83 
58 

78 
52 

77 
49 

8? 
45 

85 
53 

84 

53 

80 
56 

80 
54 

84 
53 

85 

53 

86 
64 

84 
59 

85 
64 

80 
57 

70 
47 

76 
42 

85 
48 

85 

51 

78 
53 

76 
50 

76 
53 

79 
57 

79 
52 

77 
51 

82 
52 

81 
51 

78 
53 

64 
t>5 

84 

70 

84 
58 

81,0 
54.0 

TH I  BHD AUX 

MAX 
MIN 

78 
58 

76 
52 

78 
52 

75 
55 

79 
52 

80 
60 

74 
70 

75 
70 

85 
66 

*            *  * 

MAX 
MIN 

NOVEMBER  1974 

MAX 
MIN 

ClINTDN  5  SE 

MAX 
MIN 

ST   FRANCISVILLE   6  SE 

MAX 
MIN 

68 

85 
70 

89 
65 

82 
65 

71 
52 

69 
52 

65 

47 

57 

46 

70 
53 

76 
58 

72 
5B 

66 
44 

69 
36 

66 
4  1 

58 

32 

62 
33 

74 
52 

80 
58 

78 
63 

75 
60 

74 
40 

74 
41 

76 
40 

78 
47 

64 

41 

63 
35 

67 
31 

65 
36 

69 
43 

65 
36 

71.4 
48.2 

THI  BCIDAUX 

MAX 
MIN 

84 
69 

85 
65 

8~ 
59 

83 
61 

83 
57 

65 
5- 

58 
52 

62 
52 

6  0 

51 

71 
59 

71 
56 

67 
45 

64 
38 

67 
47 

67 
37 

57 

42 

70 
50 

76 
58 

79 
60 

84 

60 

70 
45 

72 
43 

74 
47 

78 
54 

78 
45 

58 
37 

63 
34 

60 
39 

00 
44 

63 

42 

70.4 
50.3 

MAX 
MIN 

DET  EMBER  1974 

MAX 
MIN 

MAMOU   4  S 

MAX 
MIN 

51 
30 

57 
30 

54 
31 

53 
31 

63 
3» 

63 
48 

63 
57 

62 
39 

53 
3? 

54 
36 

63 
48 

62 
43 

1  1 
38 

65 
46 

59 
38 

62 
3  2 

62 
40 

64 
47 

62 
5; 

65 
36 

73 
43 

70 
57 

76 
68 

72 
90 

54 
43 

66 
53 

64 

52 

76 
54 

79 
67 

63.4 
44.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

46 
33 

49 
36 

54 
32 

58 
3» 

6« 
31 

70 
51 

72 
52 

56 
46 

50 
36 

57 
31 

6  9 
49 

64 

49 

60 
44 

69 

68 
58 

63 
38 

60 
39 

65 
34 

75 
54 

65 
55 

66 
43 

70 
40 

72 
55 

81 
64 

73 
60 

68 
50 

77 
58 

83 
64 

81 
65 

82 
63 

82 
64 

66.8 
47.5 

*           *  + 

MAX 
MIN 

MARCH  1975 

MAX 
MIN 

BASTROP 

MAX 
MIN 

76 
47 

76 
37 

5  0 
38 

44 
33 

60 
31 

66 
50 

83 
54 

82 
37 

5  1 
37 

63 
43 

68 
41 

78 
52 

76 
37 

52 
31 

52 
37 

59 

42 

69 

41 

67 
54 

72 
48 

79 
45 

79 
56 

82 
68 

61 

52 

72 
53 

71 
44 

73 
46 

80 
56 

79 

70 

77 
38 

55 
35 

63 
36 

68,9 
44,9 

*           *  * 

MIN 

APRIL  1975 

MAX 

mdj 

FARMERVIUE 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

73 
50 

78 
50 

64 
33 

65 
32 

67 
42 

73 
39 

78 
45 

69 
54 

78 
62 

77 
55 

73 
54 

67 
40 

65 

43 

57 
47 

74 
41 

82 
48 

79 
60 

86 
71 

83 
54 

75 
46 

78 
45 

77 
60 

77 
62 

87 
55 

91 

70 

87 
69 

88 
68 

85 
64 

78 
62 

76 
56 

76,2 
52,9 

Soe  Reference  Noias  Following  Station  LncUx 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 


Station 

Day 

Ot  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

JULY  1974 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 
29 
94 
66 

.17 

35 
93 
70 

•  32 
43 
96 

71 

.27 
36 
99 
69 

.22 
3? 
9B 
69 

.47 
49 
96 
69 

.04 
26 
78 
68 

.13 
22 
85 
68 

.09 

22 
95 
68 

.36 

26 
99 
72 

.32 
28 

101 
74 

.27 
26 
98 

74 

.29 

33 
101 
74 

.19 
33 
99 
71 

.15 
21 
95 
73 

.18 
18 
93 
69 

.28 
18 
96 
71 

•  21 
15 
98 
69 

.24 

1  = 

99 
70 

.02 
22 
97 
74 

.50 
32 
95 
72 

.  16 
26 
88 
74 

.25 

19 
101 
74 

.59 
31 

100 
72 

26 
85 
70 

.04 
14 
86 
71 

.19 

39 
92 
73 

.12 
25 
91 

71 

.14 

33 
96 
75 

.28 
18 
97 

76 

•  24 

24 

7.36B 

840 
94.7 
71.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

MART  H  1975 
BASTROP 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 

LOUISIANA 

DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 

JANUARY  1974  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION         NORTHWEST  01  SHREVEPORT  WSO  AP  PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM 

&  DIVISIONAL  DATA  NORMAL,  6.02. 


A-6 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS ■  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °PJ  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  '     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

KATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.  Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.    28801 .        Attn:      Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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Climatological  Data 


LOUISIANA 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST   TEMPERATURE : 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 
CONVERSE 
MORGAN  CITY 
MOORINGSPORT    1  N 
MONROE  CITY 


98  DATE 
59  DATE 
.7  .54 
2  .32 

8.37  DATE 


27< 
13 


C8 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

RELATIVE  HUMIDITY 
RVERBGES- 

NUHBER  OF  OSTS  WITH 

I  SPEED  - 

rt.P.H. ) 

PERCENT 

PRECIPITATION 

STflNDRRO 
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r 
z 

Z 

z  o 
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o 

a 

o 

q  o 

a  5 

o 

O 
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HOUMA 

88.7 

72 

.  3 

80 

5 

-  1.1 

93 

19. 

69 

4 

0 

16 

0 

0 

c 

1  1 

09 

2  .96 

2  .74 

30 

.0 

0 

12 

7 

3 

NEW  ORLEANS  MO  I  WSO  AP  R 

86.0 

72 

.  4 

80 

2 

-    1  .7 

92 

29« 

68 

IS 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

35 

1  -63 

1  .95 

1  1 

•  0 

0 

1  4 

8 

2 

NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI  R 

89.6 

74 

.  4 

62 

0 

.4 

94 

29* 

71 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

89 

-  1.12 

I  .14 

2 

.0 

0 

1  2 

7 

2 

PARADIS  7  S 

89.4 

72 

■  4 

80 

9 

93 

28. 

68 

13. 

0 

14 

0 

0 

0 

1  1 

04 

3.54 

4  .20 

31 

.0 

0 

1  5 

7 

2 

QUARANTINE 

86-9 

75 

.5 

81 

2 

90 

28. 

68 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

13 

04 

3.64 

30 

•  0 

0 

:  i 

8 

4 

RESERVE 

89. 1M 

72 

.  i  M 

80 

6M 

-   1  .8 

94 

6 

69 

IS* 

0 

0 

0 

0 

8 

63 

1  .76 

1  -66 

12 

.0 

0 

:  i 

b 

4 

SAINT  BERNARO 

90-3 

72 

.6 

81 

5 

95 

7 

66 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

8 

64 

2.56 

31 

.0 

0 

10 

6 

3 

THIBOOAUX 

89.  S 

71 

■9 

60 

7 

-   1  .0 

94 

8. 

69 

30. 

0 

19 

0 

0 

0 

5 

41 

-  3.06 

2.00 

31 

.0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

81 

3 

-  -9 

8 

60 

1  .06 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


10  11 


1  2 


1  3 


1  4 


1  5 


16 


17  18 



20 


21 


2  2 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


3  1 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
OLDSTER  1  W 
HANNA  3  S 
HOSSTON 

KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSP0RT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINDEN 

MOOR INGSPQHT  1  N 
PLAIN  DEALING 
RODESSA 

SMREVEPORT  WSO  AP 
SPRINOHILL 

WESTOALE  3  SW 


NORTH  CENTRAL  02 

8 IENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
JONESBORQ  F IRE  TOMER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITT 

RUSTON-LA  TECH  UNlV 
SPEARSVILLE  F IRE  TQUER 
STERL INQTON 
WINNFIELD  3  U 
WINONA  F IRE  TOMER 


NORTHEAST  0' 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  5 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GAROENS 
LEESVRLE 


NATCHITOCHES 
RQSEPINE  EXP.  STA. 
SL AGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  5 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIDALIA  NO  2 
WQQDWGRTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


06 


A6ITA  SPRINGS  FIRE  TUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGAL  USA 
CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSU  BEN— HUR  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROvE  FIRE  TOWER 

ST  FRANC ISv IL LE  6  SE 
SHERIDAN  F IRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHART  2  ESE 


0.38 
4.27 
9.18 

9.13 


.08     .06  1.79 


2.15     .03  .01 


.23  1.77 

.28  1.22 
2.01 


-SB     .OS  .08 


1 .38 

.  19 
.08  .78 


1 . 42  2.05  .09 


.19     .14  .04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


1  2 

_L 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


3  1 


OC  QUINCY  4  M 
OE  RIDDED 
ELIZABETH 
MACK6ERR Y  0  SSW 
JENNINGS 

KINDER  3  U 

LAKE  ARTHUR  10  3U 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 
MITTIE  2  SE 
OAKDALE 

OBERLIN  T  I  BE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKL IN  3  NW 
JEANERETTE  ExP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 


SOUTHEAST  OS 

BDOTHVILL E  WSO 
DIAMOND  A  NH 
OONAL  DSONV ILLE  3  E 
GALLIANO 
HQUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOUROAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARAOIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


0.01 
6.90 
11  .24 


6.65 
6.27 
9.03 
6.86 


13.00 
6.3S 

a.  si 

0. 10 
16.06 

10.24 


10.62 
16.64 
10.40 
7.  10 
14.62 


.54   .is  i.ee 


05     .10  .63 


.24  2.01 

.43  4. 10  3.30 

.06  .67  2. 10 

.06  2.33 

.58  1.76 

.07  4.68  1 


.77 


.58   1.20  .06 


.00     .39  .34 


.60     .02  2. 12 


.94     .47  1.40 


.72     .66  1.76 


2.68  2.32  1.01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION   I NOE X 


TOTAL   SNGHFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -   1975  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

I0TOL 
PRECIPITATION 

•  mm 

NORTHWEST  01 

80DCAU  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.5 

T 

3.5 

COTTON  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

3 

.3 

.5 
1 

3.8 
4 

CURTIS   1  SSE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.0 

T 

T 

2  .0 

GLOSTER   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
1 

T 

T 

3.0 
1 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

HANNA  3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

T 

.5 

HOSSTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
1 

T 

T 

3-0 
1 

KEITHVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

T 

2.0 

2 

KORAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

1  .0 
1 

LOGANSPORT  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

MANSFIELD  3  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.3 

2 

T 

2.3 
2 

MINOEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

T 

2-5 

PLAIN  DEALING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

T 

T 

2.S 
1 

RODESSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SHREVEPORT  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.4 

1 

T 

T 

3  •  4 
1 

SPR 1 NGH I LL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

T 

WESTDALE   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 

1  .5 

MUM 

NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

BIENVILLE   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3-0 

T 

T 

3.0 

CALHOUN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2  .0 

CHATHAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.8 

T 

T 

■  8 

COLUMBIA  LOCKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FARMERV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974  -   1975  LOU  I S I RNR 


J  1  n  1  1  U  IN 

1  1  I  1  V 

JUL" 

Q  1  1  P 

HUU 

Dtr  1 

n  p  t 
UL  1 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

TOTRL 
PRECIPITATION 

HOMER  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

(1HRION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.0 

2.0 

5.0 

MONROE  FAA  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.9 

T 

T 

■  9 

MONROE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

4.3 

SPEAR5V I LLE  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

T 

5.0 

STERL INGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WINNFIELO  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .  1 
1 

T 

1  .  1 
1 

WINONA  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

m          m  m 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

T 

- 

EPPS  6  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

1  -5 

LAKE  PROVIOENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

OAK  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5-0 

T 

5.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

TALLULAH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

T 

.6 

WINNSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

MUM 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

T 

3-0 

CONVERSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

.5 

GORUM  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

GRAND  ECORE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

HODGES  GARDENS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LEESV I  LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MANY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -   1975  LOUISIANA 


STAT  I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIPITATION 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 

m          m  m 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOUER 
BUNK  I E 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 

HINESTON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU   4  S 

MARKSV I LLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PORT  ALLEN 

SIMMESPORT 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

H               ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 
ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.3 

2.0 
1 

T 

T 

.3 

2.0 
1 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOUFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -   1975  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

rOTBL 
PRECIPItntlON 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  S  SE 

COVINGTON  4  NNW 

FRANKL I NTON  3  SW 

GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NW 

KENTWOOO 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 

■         ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

ABBE  V  I LLE 

CROWLET  EXP  STATION 
DE  QUINCY   4  N 
DE  R I  DOER 
ELIZABETH 
HACKBERRY  8  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -   1975  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

or  t 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIPITATION 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  3  W 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

MITTIE  2  SE 

OAKOALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 

SOUTH  CENTRAL  08 
BATOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA  5  NW 

•          *  a 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -   1975  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTPL 

IOTOL 
PHECIPIt»t!ON 

DONALDSONV 1LLE   3  E 

GALL  t ANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
PARADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHRIEVER 
THIBOOAUX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  i 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

is 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

bj 
cr 

■ 

NORTHWEST  Ot 

COTTON  VOLLEY 

HO  X 

MIN 

91 
70 

91 
71 

91 
69 

90 
70 

93 
70 

94 

71 

93 
73 

94 

73 

89 

72 

95 
72 

88 

71 

99 
66 

66 

62 

99 
62 

89 
64 

90 
66 

91 
69 

92 
71 

92 
72 

93 
72 

93 
72 

94 

73 

96 
72 

92 
72 

69 
73 

92 
73 

94 

72 

95 
72 

90 
72 

90 
74 

86 
74 

91  .3 
70  ■  S 

LOGRNSPORT  4  ENE 

MRU 
MIN 

38 

67 

87 
70 

86 

70 

90 
69 

96 
69 

94 

71 

91 

72 

91 
74 

93 
69 

93 

72 

90 
71 

99 
63 

91 
60 

90 
54 

90 
67 

88 

65 

90 
68 

90 
72 

90 
71 

92 
71 

95 
71 

94 

70 

92 
67 

92 

70 

94 

70 

92 
70 

93 
70 

95 
68 

90 
68 

90 
71 

87 

71 

91  •  1 
69  •  1 

n INDEN 

MRX 
,-i  I  N 

91 
69 

91 
70 

91 
68 

92 
68 

91 

70 

94 

73 

93 
73 

93 
72 

68 
69 

95 
71 

90 
70 

89 

66 

87 

63 

90 

65 

89 
68 

69 

68 

90 
71 

92 
73 

90 
71 

93 

72 

93 
73 

96 
71 

96 
71 

93 
72 

69 

72 

92 
72 

95 
71 

95 
72 

90 

72 

90 
73 

86 

73 

91  -4 
70  . 4 

PLAIN  DEALING 

max 
M  1  N 

66 

70 

69 

68 

68 

73 

70 

70 

71 

70 

70 

55 

6^ 

62 

63 

65 

68 

7  1 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

89 

72 

89 
73 

66 

73 

90.3 
69.3 

SHREVEPORT  WSO  flP 

MAX 

M ;  n 

90 

90 

8  9 

92 

92 

92 

94 

89 

94 

89 

90 

67 

89 

91 

89 

90 

92 

9  2 

93 

93 

94 

96 

92 

89 

92 
72 

93 
70 

95 
7  J 

89 
7  j 

90 
70 

89 

73 

86 

72 

91  -0 

70.7 

WESTOALE  3  SW 
■ 

max 
r :  n 

93 
SB 

91 
68 

9? 
70 

92 

70 

93 
72 

94 

72 

92 
73 

93 
71 

9  7 
70 

94 

71 

86 
70 

9  9 
6  4 

86 
6  1 

91 
64 

91 
66 

90 
68 

90 
69 

92 
72 

94 

71 

94 

71 

94 

71 

96 
71 

95 
69 

93 
70 

88 

70 

94 

71 

94 

71 

96 
71 

88 

71 

68 
71 

90 
73 

91  .7 
69.7 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MRX 
MIN 

90 
68 

90 

70 

92 
68 

93 
68 

95 
72 

93 
72 

93 
73 

ee 

70 

94 

71 

89 

70 

86 

70 

87 
64 

90 
6? 

90 
62 

89 
66 

92 
67 

93 
71 

93 
74 

94 

71 

93 
71 

95 
72 

96 
72 

92 
71 

91 
73 

92 
73 

93 

71 

96 

70 

87 

72 

92 
74 

86 
74 

85 

73 

91.3 
70  -2 

CALHOUN  EXP  STATION 

max 
MIN 

91 

71 

90 

71 

92 
69 

91 

71 

94 

72 

96 
74 

94 

75 

9  4 

69 

87 

6  9 

94 

71 

87 

70 

87 
64 

87 
63 

89 
66 

88 

66 

90 
69 

90 
72 

9  3 
75 

93 

72 

94 

72 

93 
74 

94 

72 

95 
72 

93 
73 

94 
74 

92 

72 

94 

71 

94 

73 

85 
73 

92 

74 

85 
74 

91  .3 
71.1 

FRRMERV I LLE 

max 

MIN 

91 
71 

92 
72 

92 
6  9 

94 

72 

96 
75 

95 
75 

97 
74 

92 
66 

9  3 
74 

90 
71 

89 
69 

89 
65 

89 
63 

89 
64 

90 

37 

92 
69 

93 
70 

94 

74 

94 

71 

94 

72 

95 
75 

95 
76 

53 
73 

92 
75 

96 
73 

95 
71 

96 
72 

93 
72 

83 
74 

86 

72 

86 

73 

92-2 
71  .3 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
m;n 

92 
69 

9  ! 
69 

91 
68 

91 
66 

94 

72 

95 
73 

93 
72 

9  4 

65 

87 
68 

95 

70 

87 

7  0 

89 

65 

87 
63 

90 
64 

88 

65 

90 
67 

92 
69 

9  3 
72 

93 
71 

92 

70 

93 
72 

93 
71 

97 
71 

93 
73 

66 
71 

92 
72 

93 
72 

94 

72 

86 

73 

90 
72 

B5 
72 

91  .3 
69  .7 

MONROE  FAA  AP 

ma . 
MIN 

91 

70 

93 

72 

91 
70 

95 
74 

96 
75 

96 

73 

96 
71 

86 

70 

93 
73 

85 

71 

87 

71 

86 
68 

98 

66 

88 

69 

90 
70 

91 

73 

94 
74 

95 
74 

93 
73 

92 
73 

94 

7S 

93 

72 

93 

73 

92 
74 

92 
74 

90 
73 

91 
73 

94 

74 

91 
73 

84 

75 

83 

75 

90.7 
72  •  3 

MONROE  CITY 

MAX 

M  !  N 

71 

72 

70 

75 

74 

75 

75 

68 

73 

71 

6  9 

66 

66 

66 

67 

7? 

74 

IS 

73 

73 

76 

72 

71 

74 

7  1 

72 

72 

7  3 

72 

9 1 
74 

84 

73 

92.0 
71  .8 

RUSTON-LR  TECH  UNIV 

MRX 
M  |  N 

9? 

88 

89 

90 

93 

95 

95 

94 

87 

94 

89 

87 

86 

89 

86 

89 

89 

91 

93 

91 

93 

93 

95 

92 

91 

92 

93 

94 

87 

90 

84 

90.7 
70.7 

WINNFIELO  2  W 
■ 

mux 

MIN 

89 

67 

90 
68 

90 
69 

93 
69 

94 

71 

93 
71 

93 
72 

90 
69 

94 

70 

87 

70 

68 

70 

88 

62 

90 
60 

90 
63 

69 
67 

91 
68 

91 
69 

93 
71 

93 
70 

93 
71 

93 
72 

90 
69 

91 
69 

92 
70 

93 
70 

93 
71 

95 

70 

91 
70 

90 

71 

87 

72 

B7 

72 

91  .0 
69-1 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MRX 
MIN 

93 
71 

93 
73 

95 
70 

96 

75 

96 
74 

92 
70 

94 
74 

91 
69 

90 
67 

8  9 

65 

92 
66 

93 

70 

94 

72 

95 
75 

94 
74 

94 

73 

95 
75 

95 
73 

94 
74 

93 
74 

88 
74 

93 
73 

93 

73 

92 
72 

93 
73 

92 
73 

83 

73 

92.7 
72-0 

EPPS  6  W 

MRX 

MIN 

90 

71 

91 
73 

9! 
72 

94 

'8 

94 

72 

93 
72 

9  4 
74 

9  4 

70 

87 
70 

92 

71 

99 

69 

85 
67 

85 
66 

98 

66 

88 

67 

91 

70 

92 
73 

9  3 
74 

94 

76 

93 
72 

94 

73 

94 

72 

95 
73 

93 
74 

94 

74 

93 
74 

93 

72 

92 
70 

93 
71 

91 
73 

92 
74 

91  .7 
71  -7 

LRKE  PROVIDENCE 

MRX 
MIN 

90 

72 

92 
74 

92 

71 

9? 
73 

94 

75 

95 
73 

94 

74 

95 
70 

38 

71 

92 

70 

90 
70 

87 
66 

87 
65 

88 

69 

90 
70 

90 

72 

92 
71 

92 
75 

93 
72 

90 
72 

94 
73 

93 
73 

95 
73 

93 
74 

93 
73 

86 
73 

92 
73 

92 
73 

87 
74 

91 
75 

84 

74 

91  .1 
72 . 1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STR 

MUX 
M  ]  N 

70 

70 

71 

73 

92 
71 

75 

93 
76 

70 

8  4 

7! 

9  2 
71 

8  9 

70 

H  8 

67 

65 

be 

70 

71 

74 

75 

74 

72 

75 

73 

73 

73 

7  6 

73 

72 

72 

73 

75 

74 

90. 1 
72.0 

TRL  LULRH 

MAX 
MiN 

90 
6  9 

90 
7  \ 

94 

70 

92 
73 

93 
7  3 

95 

7  ^ 

94 
7  4 

94 

87 

70 

92 
6  9 

92 
68 

87 
65 

86 
65 

90 

89 

90 

92 

94 

93 

94 

93 

95 

93 

92 

93 

90 

96 

91 

88 

9C 

83 

91  .4 

70.9 

WINNS90R0 
. 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
70 

90 
70 

90 

71 

93 
73 

95 
73 

95 
74 

94 

69 

86 
69 

92 
70 

90 
69 

87 
65 

86 

62 

90 
62 

89 

67 

91 
67 

92 
71 

93 
73 

95 
72 

96 

72 

95 

72 

94 

71 

91 
74 

92 
73 

90 
69 

93 

70 

93 
71 

86 
71 

91 

73 

85 

73 

91  -2 
70.  1 

WEST  CENTRAL  04 

RSHLRNO  2  S 

MRx 

M  1  M 

89 

65 

ae 

65 

90 
67 

90 
67 

92 
69 

94 

70 

93 

70 

93 
70 

87 
67 

95 

70 

86 
69 

88 

60 

87 

60 

9  3 
66 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

91 
72 

92 
71 

93 
71 

93 
70 

93 
69 

92 
69 

91 
71 

90 
70 

92 
69 

93 
69 

95 
69 

90 
70 

90 
70 

67 

70 

90-8 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
67 

90 
70 

91 
68 

9  2 
69 

93 
69 

93 
73 

94 

7  3 

96 
70 

94 

70 

86 
71 

90 
61 

68 

59 

91 
61 

90 
64 

89 
65 

90 
65 

92 
70 

92 
72 

9  4 

70 

93 
71 

90 

70 

88 

68 

90 
68 

91 
70 

93 
70 

92 
70 

96 
69 

90 
69 

90 
69 

92 
71 

91  .0 

LEESV I LLE 

MRX 
MIN 

69 

72 

71 

69 

71 

7  1 

73 

75 

7  1 

70 

7? 

65 

67 

65 

67 

67 

70 

72 

7  3 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

90.6 
70.6 

MRNY 

MR« 
MIN 

90 
70 

88 

92 

94 

93 

9  3 

92 

93 

85 

93 

85 

98 

67 

90 

90 

69 

6B 

91 

90 

91 

93 

95 

6  3 

91 

92 

91 

93 

94 

90 

90 

88 

90.4 
69.9 

NATCHITOCHES 
■ 

MR» 
M  I  N 

89 
69 

90 
71 

92 
74 

98 

70 

97 
11 

96 

77 

96 
74 

94 

70 

96 
71 

95 
71 

99 

70 

91 
66 

93 
64 

93 
67 

93 
70 

91 

70 

92 
73 

96 
74 

96 
72 

95 
72 

97 
76 

89 

73 

92 
70 

94 

72 

95 
72 

96 
73 

96 
74 

93 
73 

91 
72 

90 
72 

90 
74 

93.4 
71  .6 

CENTRAL  OS 

RLEXANORIR 

MRx 
M  I  N 

91 
69 

89 

73 

88 

70 

90 
71 

92 
74 

95 
76 

93 

75 

93 

77 

a; 

73 

94 

69 

82 

71 

69 
68 

91 
69 

91 
69 

88 

71 

90 
71 

92 
74 

92 
74 

92 
73 

93 

73 

94 

73 

96 
72 

91 
71 

91 
72 

91 
74 

93 
74 

93 

72 

94 

73 

85 
74 

89 
74 

89 
74 

90.7 

ALEXANDRIA  WSO  RP 

MAX 
M  l  N 

90 
69 

90 
71 

9  3 
71 

93 
69 

96 
72 

96 
76 

96 
75 

32 
71 

95 
70 

63 
68 

90 
7  0 

92 
67 

93 
66 

90 
69 

90 
70 

91 
69 

97 
72 

96 
73 

95 
73 

97 
73 

96 
74 

92 
73 

9  3 
72 

96 
72 

94 

73 

98 

73 

95 
71 

86 
72 

89 
74 

87 
74 

87 
74 

92-2 
71  -5 

BELRH  FIRE  TOWER 

MRx 
MIN 

91 
67 

90 

70 

92 
68 

93 
69 

94 

71 

95 
74 

95 
73 

95 

70 

64 

70 

94 

69 

94 

69 

88 

65 

98 

63 

92 
66 

91 

69 

90 
6  9 

93 
71 

93 
73 

95 
72 

94 

72 

94 

73 

95 

70 

93 
70 

91 

71 

93 
72 

94 

72 

94 

71 

94 

71 

85 
73 

91 

73 

88 

72 

91  .7 
70.3 

BUNK  IE 

MHX 
M  1  N 

89 
69 

86 

72 

92 
70 

91 
71 

9  3 
73 

94 

76 

94 

75 

94 

76 

SEE 

86 

74 

RE  F 

94     87  87 

71     71  67 

ERENCE  NOTES 

91     89  88 
68     68  70 

FOLLOWING  £ 

87     89  93 
69     71  72 

TAT  I  ON  INDE) 

94 

75 

93 

72 

94 
74 

94 

72 

93 

73 

89 

73 

93 
74 

92 
73 

95 
74 

94 

73 

97 

7S 

90 
73 

88 
74 

91  .0 
72.2 

1  2 


DRILY  TEMPERATURES  L~fl 


DRY   OF  MONTH 

0 

STATION 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

1  4 

1  5 

16 

17 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

1 

GRAND  COTEAU 

HAX 

87 

69 

90 

91 

93 

91 

92 

B9 

91 

89 

84 

90 

90 

85 

66 

90 

91 

92 

90 

91 

93 

91 

85 

90 

90 

93 

94 

90 

89 

8^ 

85 

39 

6 

rtIN 

69 

70 

69 

70 

75 

71 

74 

76 

7  3 

71 

72 

69 

70 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

7' 

73 

73 

72 

72 

75 

.5 

12 

.0 

HINE5T0N  4  NNE 

rtAX 

89 

66 

87 

90 

92 

94 

93 

94 

83 

94 

86 

36 

91 

90 

86 

67 

90 

91 

94 

94 

93 

9  J 

91 

90 

91 

91 

93 

96 

65 

90 

88 

90 

4 

MIN 

67 

68 

66 

67 

70 

70 

73 

73 

72 

69 

69 

6  3 

64 

65 

65 

66 

67 

70 

72 

JONESVILLE  LOCKS 

HAX 

69 

69 

91 

90 

92 

93 

91 

93 

87 

92 

B3 

66 

69 

90 

88 

89 

90 

91 

93 

92 

93 

93 

93 

88 

92 

89 

88 

94 

86 

91 

87 

90 

■  1 

MIN 

71 

72 

70 

72 

7S 

78 

76 

74 

70 

67 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

71 

72 

MAMOU  *  S 

rtAX 

82 

89 

89 

92 

95 

95 

94 

92 

93 

89 

83 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

93 

95 

9  1 

85 

92 

92 

93 

95 

93 

90 

87 

93 

91 

1 

MIN 

71 

73 

71 

73 

76 

77 

70 

74 

70 

66 

70 

7  0 

7  ] 

72 

72 

71 

T4 

72 

7  4 

72 

MELVILLE 

rtAX 

69 

90 

90 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

68 

34 

86 

90 

66 

88 

90 

93 

95 

93 

92 

.,5 

92 

89 

92 

93 

91 

9  1 

90 

87 

86 

88 

90 

-5 

MIN 

68 

69 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

73 

68 

74 

68 

70 

71 

71 

70 

73 

73 

7 1 

^0 

7  2 

70 

69 

7  J 

73 

NEW  ROAOS  5  ESE 

MAX 

68 

87 

89 

90 

91 

92 

91 

93 

81 

91 

88 

87 

88 

69 

85 

87 

89 

89 

92 

91 

69 

92 

92 

67 

92 

92 

92 

92 

92 

69 

85 

39 

.  4 

MIN 

69 

70 

70 

70 

74 

75 

74 

75 

69 

70 

7  1 

67 

69 

70 

71 

70 

73 

73 

72 

7  4 

7  0 

7  [ 

7  1 

7  1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

88 

89 

89 

91 

91 

9  3 

92 

93 

86 

92 

87 

68 

90 

90 

87 

87 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

91 

8  9 

90 

95 

94 

94 

89 

91 

92 

90 

.7 

rtIN 

69 

69 

69 

70 

74 

75 

70 

74 

71 

70 

71 

71 

70 

^4 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

6  9 

72 

72 

73 

71 

71 

.5 

OLLA  3  SSW 

MAX 

89 

90 

90 

9? 

93 

93 

94 

85 

92 

86 

88 

87 

90 

69 

6  9 

90 

9  2 

93 

94 

95 

93 

93 

90 

9  2 

92 

93 

94 

86 

91 

65 

86 

90 

.5 

MIN 

69 

66 

69 

72 

72 

72 

69 

69 

70 

69 

62 

60 

64 

67 

6  8 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

69 

.8 

WOOOHORTH  STATE  FOREST 

MAX 

89 

87 

89 

92 

94 

94 

94 

87 

94 

35 

87 

90 

89 

87 

88 

91 

91 

93 

90 

93 

95 

89 

91 

92 

92 

92 

95 

es 

87 

66 

90 

.3 

■          ■  • 

MIN 

68 

70 

68 

70 

74 

74 

76 

73 

70 

70 

67 

66 

E  8 

69 

69 

69 

74 

74 

74 

74 

71 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

•  2 

EAST  CENTRAL  06 

Art  I  TE 

MAX 

87 

89 

90 

91 

91 

94 

94 

94 

89 

91 

89 

84 

90 

91 

66 

90 

92 

91 

94 

92 

92 

92 

9  3 

9  1 

93 

93 

93 

93 

90 

S3 

87 

96 

•  9 

MIN 

67 

71 

69 

69 

72 

74 

74 

73 

71 

70 

72 

67 

68 

71 

68 

69 

73 

74 

7  1 

70 

74 

7 1 

72 

7? 

73 

73 

72 

7  1 

72 

73 

74 

7  | 

.  3 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

93 

69 

92 

89 

83 

90 

91 

86 

88 

90 

69 

91 

90 

9  1 

9  4 

94 

67 

68 

90 

92 

9  3 

92 

90 

ee 

82 

90 

.0 

MIN 

70 

73 

70 

72 

75 

75 

76 

77 

71 

72 

72 

69 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

73 

7  ] 

74 

72 

7  3 

72 

74 

74 

7  3 

74 

75 

"■^ 

75 

72 

.7 

BOGflLUSA 

MAX 

90 

88 

94 

93 

87 

92 

90 

63 

89 

90 

64 

89 

92 

9  2 

92 

90 

92 

90 

91 

90 

92 

94 

93 

91 

92 

91 

68 

90 

.  3 

rtIN 

68 

70 

67 

74 

72 

71 

70 

67 

67 

69 

67 

70 

71 

72 

7 1 

70 

73 

6  9 

70 

72 

73 

70 

70 

7  1 

72 

7  3 

7  3 

70 

.  4 

CLINTON  5  SE 

rtAX 

86 

B7 

88 

90 

91 

92 

91 

91 

90 

90 

86 

82 

68 

68 

84 

87 

90 

89 

92 

90 

90 

92 

3  1 

89 

91 

94 

90 

92 

91 

91 

87 

89 

.4 

n  i  n 

67 

70 

69 

69 

70 

72 

73 

72 

69 

68 

70 

66 

66 

68 

68 

68 

71 

71 

70 

66 

7  3 

69 

70 

69 

72 

7  1 

70 

72 

70 

7 1 

7  4 

69 

g 

COVINGTON  4  NNW 

rtAX 

87 

87 

90 

89 

93 

9  3 

94 

91 

B6 

90 

85 

68 

89 

64 

86 

91 

69 

90 

89 

92 

91 

90 

89 

89 

91 

91 

90 

92 

93 

87 

B9 

69 

■  6 

MIN 

69 

70 

70 

67 

69 

73 

73 

7  3 

71 

70 

71 

67 

66 

70 

66 

69 

68 

72 

70 

69 

7 1 

69 

7  1 

70 

7  1 

70 

7  1 

7] 

7  1 

73 

74 

70 

.2 

FRANKL INTON  3  SW 

MAX 

69 

90 

9? 

87 

93 

94 

97 

89 

93 

92 

B4 

90 

92 

6  3 

69 

91 

8  9 

8  9 

86 

92 

93 

94 

91 

92 

94 

94 

93 

90 

90 

87 

82 

90 

.  4 

MIN 

66 

69 

68 

68 

70 

72 

73 

69 

68 

68 

69 

66 

66 

69 

65 

68 

66 

71 

69 

67 

7  1 

6  9 

69 

69 

69 

68 

68 

69 

70 

7  0 

71 

68 

.  8 

GREENSBURG 

MAX 

89 

90 

89 

89 

90 

69 

90 

91 

87 

91 

92 

81 

90 

90 

90 

93 

91 

95 

94 

9  4 

92 

92 

94 

90 

90 

90 

89 

90 

93 

93 

84 

90 

.  4 

MIN 

70 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

7  1 

67 

66 

66 

66 

70 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

72 

73 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

72 

69 

.  6 

HAMMOND  3  NW 

rtAX 

87 

69 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

91 

90 

89 

83 

89 

90 

8  6 

86 

91 

67 

91 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

93 

91 

93 

89 

90 

.  4 

n :  n 

68 

71 

69 

66 

69 

73 

72 

74 

70 

69 

70 

66 

66 

69 

66 

69 

72 

71 

69 

69 

72 

69 

7  | 

70 

7 1 

7 1 

7  0 

72 

7  1 

72 

7  3 

70 

.  J 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

67 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

89 

89 

•38 

82 

90 

91 

85 

88 

89 

66 

93 

9  1 

90 

93 

9  1 

69 

91 

91 

68 

92 

90 

89 

87 

.6 

niN 

69 

72 

69 

70 

74 

76 

74 

75 

70 

69 

72 

69 

70 

70 

68 

70 

72 

71 

72 

69 

73 

70 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

72 

7  1 

.  4 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

MAX 

88 

90 

92 

92 

94 

92 

94 

92 

92 

90 

as 

90 

90 

90 

89 

91 

90 

94 

91 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

90 

88 

88 

91 

.2 

MIN 

69 

70 

7? 

70 

74 

76 

75 

77 

71 

71 

71 

68 

70 

72 

72 

73 

74 

74 

70 

72 

75 

72 

72 

73 

75 

74 

72 

74 

73 

74 

75 

72 

.6 

SL  [DELL   WSO  RFC 

MAX 

87 

85 

89 

89 

90 

92 

90 

91 

89 

85 

38 

79 

88 

90 

62 

38 

69 

90 

89 

85 

69 

92 

69 

89 

87 

92 

90 

91 

90 

90 

87 

68 

.  4 

■           ■  ■ 

rtIN 

70 

71 

70 

68 

70 

75 

77 

78 

73 

72 

72 

69 

69 

71 

67 

69 

72 

72 

71 

70 

73 

71 

70 

7  3 

73 

74 

71 

72 

73 

74 

76 

71 

.8 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

88 

85 

88 

69 

90 

93 

90 

92 

91 

92 

89 

82 

89 

69 

83 

67 

90 

90 

91 

90 

91 

95 

91 

89 

91 

89 

90 

9 ; 

90 

9  1 

89 

8  9 

5 

8  I  N 

70 

72 

72 

74 

7  3 

73 

72 

73 

71 

66 

72 

74 

70 

70 

70 

72 

72 

75 

72 

72 

70 

70 

71 

73 

7  1 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

.7 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

89 

85 

88 

68 

92 

93 

93 

93 

93 

94 

92 

38 

92 

91 

91 

90 

91 

9  2 

93 

92 

93 

94 

90 

91 

90 

91 

91 

93 

93 

91 

90 

91 

■  1 

M  i  N 

66 

69 

6  7 

66 

70 

73 

73 

73 

68 

66 

71 

66 

66 

66 

58 

66 

66 

71 

71 

68 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

72 

69 

70 

71 

69 

.  1 

DE  R10DER 

rtAX 

90 

86 

83 

89 

92 

93 

92 

93 

8  1 

94 

89 

83 

91 

89 

67 

84 

89 

91 

92 

92 

9  1 

94 

89 

88 

90 

91 

92 

94 

69 

89 

86 

90 

0 

M  i  N 

67 

7  J 

68 

70 

72 

7  4 

73 

75 

72 

66 

7  1 

7  1 

72 

67 

66 

68 

71 

73 

73 

70 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

.0 

ELIZABETH 

MAX 

90 

86 

91 

90 

93 

95 

89 

89 

90 

93 

93 

95 

89 

90 

67 

M  I  N 

68 

70 

6  7 

66 

7 1 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

7  1 

73 

73 

73 

HACKBERRT  B  SSW 

MAX 

87 

84 

87 

64 

89 

91 

91 

90 

92 

92 

86 

89 

68 

83 

82 

67 

66 

69 

89 

91 

9  2 

86 

90 

90 

90 

91 

94 

92 

90 

89 

88 

.8 

rt  I  N 

7  1 

73 

75 

73 

77 

77 

7  6 

79 

76 

74 

7  3 

75 

71 

71 

70 

77 

80 

61 

79 

77 

74 

75 

77 

77 

U 

77 

78 

75 

7  0 

77 

75 

3 

JENNINGS 

MAX 

84 

64 

87 

92 

91 

91 

92 

92 

92 

B8 

87 

88 

90 

65 

85 

89 

89 

90 

86 

92 

93 

93 

66 

90 

64 

87 

93 

92 

93 

87 

B6 

89 

0 

7 1 

7  i 

7  ] 

7  i 

72 

7  [ 

74 

75 

76 

73 

72 

7  3 

7  J 

69 

71 

71 

74 

72 

73 

73 

7  1 

7  1 

71 

69 

72 

69 

69 

71 

73 

7  1 

70 

7  I 

6 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

MAX 

90 

85 

88 

93 

92 

92 

92 

91 

86 

92 

69 

82 

86 

89 

89 

89 

90 

9U 

94 

90 

89 

90 

90 

90 

94 

92 

9  1 

88 

89 

8 

7  j 

74 

7  i 

72 

78 

7  3 

73 

72 

73 

75 

74 

72 

72 

76 

77 

76 

76 

71 

72 

72 

75 

75 

75 

77 

73 

74 

74 

73 

8 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

85 

86 

88 

91 

92 

90 

91 

91 

91 

91 

87 

90 

89 

81 

64 

89 

90 

90 

90 

90 

93 

88 

90 

89 

89 

9  1 

93 

92 

90 

90 

86 

89 

3 

7  5 

76 

76 

72 

72 

7  3 

7  1 

7  1 

73 

72 

71 

74 

76 

76 

74 

7  1 

72 

74 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

4 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

Mm 

89 

68 

89 

89 

92 

95 

93 

96 

90 

95 

90 

88 

91 

90 

88 

38 

91 

92 

93 

90 

94 

96 

92 

90 

9  1 

92 

93 

96 

93 

9  I 

69 

9  1 

4 

MIN 

68 

71 

69 

69 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

68 

69 

70 

64 

69 

72 

73 

74 

73 

72 

62 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

68 

73 

73 

70 

8 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

89 

B5 

9C 

88 

91 

9  i 

9  1 

91 

9  2 

89 

89 

8  3 

90 

69 

81 

88 

89 

90 

90 

90 

9 1 

93 

89 

68 

90 

69 

92 

9  3 

92 

90 

88 

89 

MIN 

70 

73 

74 

68 

76 

77 

78 

78 

80 

75 

71 

71 

76 

75 

68 

74 

76 

77 

79 

n6 

75 

75 

70 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

73 

73 

74 

7 

VERMILION  LOCK 

IPX 

88 

83 

87 

89 

91 

92 

90 

91 

90 

91 

89 

84 

69 

90 

83 

86 

88 

91 

91 

90 

90 

92 

90 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

85 

89 

1 

■          a  ■ 

n  i  n 

70 

71 

70 

72 

72 

76 

75 

74 

73 

73 

72 

7  1 

74 

73 

^2 

72 

75 

74 

76 

76 

75 

72 

72 

7  3 

72 

73 

7  3 

74 

7  3 

73 

7  3 

7  3 

0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

89 

88 

90 

92 

94 

93 

94 

92 

90 

87 

86 

91 

90 

88 

88 

90 

90 

94 

91 

92 

9  5 

92 

89 

90 

94 

94 

9  4 

94 

91 

88 

80 

90 

6 

n  1  n 

71 

73 

71 

71 

75 

77 

75 

75 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

7  1 

72 

75 

72 

73 

72 

75 

72 

71 

73 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

7 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 

86 

89 

92 

91 

93 

90 

90 

90 

86 

85 

82 

91 

91 

85 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

93 

90 

91 

91 

91 

90 

92 

93 

90 

86 

80 

89 

4 

MIN 

75 

66 

70 

71 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

71 

71 

77 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

72 

6 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JULT  1975 


0  1  H  1  1  UIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

a 

LAFAYETTE  FAB  AP 

MAX 

B2 

91 

91 

91 

93 

91 

92 

91 

91 

90 

84 

B9 

88 

83 

86 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

90 

88 

92 

89 

92 

93 

91 

68 

BB 

83 

89.5 

hin 

72 

71 

71 

71 

77 

77 

74 

75 

75 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

75 

75 

73 

73 

75 

73 

72 

76 

74 

75 

73 

74 

76 

75 

75 

73  .6 

MORGAN  CITY 

BBX 

89 

88 

89 

89 

90 

92 

90 

90 

9  1 

82 

94 

80 

90 

91 

9 1 

89 

90 

6  7 

91 

89 

9  1 

92 

91 

87 

9 ! 

93 

92 

91 

9  3 

9 1 

90 

89  ■  5 

n ;  n 

72 

73 

70 

70 

71 

72 

75 

75 

76 

70 

69 

64 

66 

71 

70 

72 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

77 

76 

74 

75 

72 

72.3 

NEW  IBERIA  5  NW 

ns> 

87 

82 

87 

90 

91 

92 

90 

91 

89 

89 

90 

90 

84 

82 

89 

90 

93 

90 

93 

93 

92 

89 

90 

92 

87 

93 

92 

91 

66 

89.5 

■          ■  ■ 

H  |  n 

71 

73 

72 

71 

75 

74 

74 

70 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

73 

73 

72 

72 

73 

75 

60 

72 

73 

76 

74 

74 

73-1 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV ILLE  WSO 

nfix 

88 

89 

86 

89 

92 

8  7 

89 

90 

65 

89 

8  3 

86 

87 

84 

87 

85 

87 

68 

89 

90 

87 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

88 

B9 

82 

90 

87.  S 

n  l  n 

74 

72 

76 

76 

^8 

79 

78 

79 

72 

75 

74 

74 

72 

71 

74 

76 

77 

76 

75 

76 

75 

74 

75 

74 

77 

76 

78 

80 

75 

73 

72 

75.3 

DIAMOND  4  NW 

MAX 

88 

88 

99 

92 

94 

93 

9  4 

94 

90 

68 

82 

90 

89 

83 

87 

8  7 

66 

90 

91 

92 

66 

86 

66 

91 

93 

92 

91 

91 

93 

84 

62 

89.3 

M  1  N 

72 

72 

71 

73 

74 

76 

7  2 

72 

72 

73 

70 

69 

71 

71 

73 

74 

73 

71 

71 

73 

74 

70 

71 

73 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

72 

72.4 

DONALOSONV I LLE  3  E 

MAX 

90 

91 

91 

9G 

91 

89 

90 

91 

9C 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

93 

92 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

90.5 

M  [  n 

79 

79 

79 

78 

60 

78 

79 

79 

79 

78 

79 

77 

79 

70 

59 

70 

80 

80 

79 

80 

79 

^9 

BO 

80 

79 

77 

78 

79 

80 

BO 

79 

78-1 

GALLIANO 

nox 

87 

86 

as 

95 

87 

86 

32 

9  3 

91 

87 

84 

91 

90 

89 

90 

91 

98 

89 

90 

92 

89 

87 

86 

89 

90 

91 

81 

95 

93 

91 

81 

88.7 

M  1  N 

14 

74 

74 

76 

78 

79 

72 

74 

67 

71 

80 

79 

77 

74 

71 

72 

75 

74 

76 

77 

79 

76 

76 

BO 

81 

72 

71 

73 

70 

75 

74 

74  .9 

HOUHA 

MAX 

87 

88 

88 

88 

93 

90 

90 

91 

65 

85 

85 

79 

86 

90 

85 

87 

88 

66 

93 

92 

91 

91 

92 

67 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

82 

88.7 

M  I  N 

73 

73 

70 

69 

71 

7  2 

74 

74 

76 

7  1 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

75 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

72-3 

NEW  ORLEANS  flO I  WSO 

AP 

MAX 

86 

86 

89 

90 

92 

6  9 

91 

90 

86 

86 

79 

98 

89 

83 

88 

88 

86 

90 

89 

90 

90 

Bd 

89 

B5 

92 

90 

91 

91 

92 

87 

79 

88.0 

M  [  N 

70 

72 

71 

70 

75 

75 

74 

75 

73 

74 

71 

69 

70 

71 

68 

71 

74 

74 

73 

71 

73 

72 

70 

72 

71 

74 

73 

75 

75 

75 

74 

72.4 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO 

CI 

MAX 

87 

88 

91 

92 

93 

90 

93 

92 

87 

90 

80 

90 

9C 

86 

90 

90 

89 

68 

89 

92 

92 

89 

91 

89 

94 

90 

93 

92 

94 

87 

80 

89.6 

M  I  N 

74 

73 

73 

71 

73 

74 

76 

75 

75 

75 

72 

73 

72 

74 

73 

74 

76 

76 

75 

73 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

78 

77 

76 

74 

74  .4 

PARAD1S  7  S 

MAX 

88 

69 

90 

90 

92 

92 

93 

9  2 

90 

88 

83 

89 

89 

88 

87 

88 

89 

90 

89 

91 

90 

89 

67 

86 

92 

93 

93 

93 

89 

B6 

85 

69.4 

M  I  N 

71 

72 

79 

68 

73 

76 

75 

75 

7  4 

73 

70 

71 

66 

70 

69 

70 

73 

73 

73 

70 

75 

71 

70 

72 

71 

73 

74 

74 

75 

74 

72 

72.4 

QUARANTINE 

MAX 

86 

88 

88 

88 

89 

e  i 

85 

87 

88 

85 

66 

84 

86 

87 

83 

86 

88 

87 

88 

88 

88 

87 

87 

88 

69 

90 

89 

90 

B9 

87 

82 

86.9 

77 

74 

72 

77 

78 

77 

78 

69 

6  6 

73 

75 

75 

75 

77 

69 

78 

73 

74 

77 

78 

79 

77 

72 

75 

79 

81 

78 

7B 

79 

74 

74 

75.5 

RESERVE 

MAX 

87 

86 

es 

90 

91 

94 

93 

92 

90 

85 

86 

89 

84 

87 

B7 

88 

90 

91 

91 

93 

87 

89 

86 

93 

91 

92 

91 

91 

B5 

89. 1 

M1N 

70 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

76 

72 

73 

70 

69 

69 

71 

74 

74 

73 

75 

70 

71 

71 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

72.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

8? 

89 

92 

91 

94 

93 

95 

93 

91 

89 

82 

90 

90 

84 

90 

89 

91 

90 

89 

91 

92 

69 

90 

90 

93 

92 

91 

93 

92 

93 

66 

90.3 

HIN 

70 

74 

72 

71 

75 

77 

76 

77 

73 

73 

70 

71 

73 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

71 

76 

70 

78 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

75 

74 

72.6 

THI800AUX 

MAX 

85 

69 

88 

89 

9! 

94 

91 

94 

91 

es 

85 

80 

90 

90 

B4 

89 

91 

90 

91 

91 

9  2 

93 

90 

88 

85 

90 

92 

92 

93 

91 

89 

89.5 

MIN 

70 

69 

70 

69 

74 

76 

75 

74 

70 

7  2 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

77 

69 

73 

71  .9 

DAY  OF  MONTH 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INOEX 
1  4 


MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1974  -   1976  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

MAR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
II II  Y  -  M  INF 

JUL  r  JU^L 

a             m  a 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

0 

0 

32 

81 

369 

606 

513 

494 

366 

160 

2 

0 

2623 

LOGRNSPORT   4  ENE 

0 

0 

21 

54 

3  1  2 

48  1 

4  1  1 

356 

293 

84 

0 

M  I  NDE  N 

0 

0 

29 

46 

323 

585 

491 

476 

344 

1  40 

0 

0 

2434 

2345 

PLRIN  DERLING 

0 

0 

40 

89 

373 

632 

547 

519 

410 

164 

4 

2 

2780 

2530 

0 

0 

1  4 

32 

312 

541 

473 

457 

305 

1  24 

0 

0 

2258 

2167 

0 

0 

28 

74 

338 

564 

480 

457 

338 

148 

1 

0 

2428 

a           a  ■ 

iiun  i  n    Ll.Ii  i  r\ML 

0  2 

BIENVILLE  3  NE 

0 

0 

2  1 

55 

34  1 

5  1  3 

458 

4  1  2 

322 

I  1  9 

0 

0 

2241 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

25 

93 

31  1 

560 

488 

443 

360 

163 

1 

0 

2444 

2258 

CHATHAM 

0 

0 

30 

95 

337 

574 

504 

461 

355 

166 

4 

0 

2526 

FARMERV I LLE 

0 

0 

13 

49 

338 

489 

443 

376 

288 

1  10 

0 

0 

2106 

HOMER  EXP  STATION 

0 

0 

33 

81 

335 

589 

507 

481 

370 

1  50 

3 

0 

2549 

MONROE  FAA  AP 

0 

0 

21 

81 

341 

520 

473 

416 

324 

131 

0 

0 

2307 

231  I 

MHNRfiF    f I T  Y 

1  1  U  11 1\  U  C     Ll  1  1 

0 

0 

12 

52 

284 

473 

419 

334 

267 

102 

0 

0 

1943 

0 

0 

20 

77 

322 

574 

493 

466 

362 

1  42 

2 

0 

2458 

241  0 

u  r  MNF  [FID    9  U 

0 

0 

19 

88 

324 

503 

415 

373 

279 

122 

0 

0 

2123 

2076 

m           m  m 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

0 

0 

12 

75 

278 

488 

4  1  1 

354 

274 

93 

0 

0 

1985 

2198 

EPPS  6  W 

0 

0 

89 

310 

552 

472 

422 

351 

149 

0 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

12 

62 

295 

520 

478 

434 

360 

135 

0 

0 

2296 

2327 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

0 

0 

1  4 

94 

271 

495 

430 

390 

305 

138 

1 

0 

2138 

2122 

TALLULAH 

0 

0 

28 

129 

322 

546 

470 

417 

357 

174 

1 

0 

2444 

2309 

WINNSBORO 

0 

0 

22 

92 

300 

517 

464 

434 

340 

162 

1 

0 

2332 

2192 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

0 

0 

33 

93 

364 

592 

512 

478 

365 

144 

3 

2 

2586 

CONVERSE 

0 

0 

25 

78 

335 

564 

460 

424 

321 

1  32 

0 

0 

2339 

GORUM  FIRE  TOWER 

0 

1  1 

42 

285 

428 

363 

313 

LEESVILLE 

0 

0 

10 

52 

271 

483 

379 

364 

271 

1  15 

2 

0 

1947 

1889 

MANY 

0 

0 

27 

88 

322 

547 

405 

421 

302 

1  40 

0 

0 

2252 

NATCHITOCHES 

0 

0 

3 

26 

246 

451 

342 

314 

205 

70 

0 

0 

1657 

1872 

■           a  a 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

0 

0 

1 

37 

242 

440 

376 

338 

232 

1  0 1 

0 

0 

1  767 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0 

0 

1 

54 

299 

443 

387 

340 

242 

99 

0 

0 

1  865 

2200 

BELAH  FIRE  TOWER 

0 

0 

10 

48 

263 

468 

389 

345 

261 

1  08 

0 

0 

1  892 

BUNK  I E 

0 

0 

5 

52 

240 

431 

343 

3  1  9 

237 

1  1  8 

0 

0 

1745 

1  883 

GRAND  COTEAU 

o 

o 

0 

24 

1  96 

342 

283 

247 

196 

78 

0 

0 

1366 

HINESTON  4  NNE 

0 

0 

12 

82 

296 

505 

4  1  0 

38  1 

280 

1  43 

2 

0 

2111 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

6 

65 

280 

470 

394 

356 

253 

1  28 

0 

0 

1  952 

MAMOU  4  S 

0 

0 

1 

1  4 

180 

357 

272 

199 

147 

39 

0 

0 

1209 

MELVILLE 

0 

0 

2 

37 

200 

370 

316 

235 

181 

81 

0 

0 

1422 

1596 

NEW  ROADS  5  ESE 

0 

0 

1 

43 

221 

392 

329 

278 

226 

100 

0 

0 

1590 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

3 

44 

225 

426 

320 

300 

238 

1  1  1 

0 

0 

1667 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

21 

99 

309 

520 

453 

390 

3 1  8 

149 

0 

0 

2259 

2026 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

3 

40 

261 

453 

357 

320 

213 

94 

0 

0 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

0 

0 

0 

37 

231 

393 

321 

255 

206 

97 

0 

0 

1540 

1809 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

0 

0 

0 

27 

236 

361 

308 

250 

202 

74 

0 

0 

1458 

1670 

BOGALUSA 

0 

0 

0 

/  1 

CO  1 

4  29 

333 

234 

2  1  8 

1  07 

o 

o 

1  679 

1616 

CL INTON 

0 

0 

1 

66 

271 

406 

406 

1  12 

1795 

CLINTON  5  SE 

1 

0 

COVINGTON  4  NNW 

0 

0 

0 

50 

237 

378 

307 

208 

191 

72 

0 

0 

1443 

1600 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  5 


MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1974   -    1975  LOUISIANA 


STRT  I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MAR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FRANKLINTON  3  SW 

o 

o 

4 

120 

3 1 6 

456 

402 

278 

257 

98 

o 

o 

1931 

GREENSBURG 

0 

0 

0 

88 

279 

428 

347 

313 

230 

107 

0 

0 

1792 

HAMMOND  3  NW 

0 

0 

0 

62 

240 

410 

310 

230 

191 

97 

0 

0 

1540 

1591 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

0 

0 

0 

60 

271 

404 

333 

264 

230 

99 

0 

0 

1661 

ST  FRANC  1 SV 1 LLE  6  SE 

0 

0 

0 

18 

208 

264 

198 

158 

78 

0 

0 

SL I  DELL  WSO  RFC 

0 

0 

0 

53 

247 

404 

319 

239 

221 

104 

0 

0 

1587 

KMX 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

26 

207 

383 

312 

293 

21  1 

95 

0 

0 

1527 

DE  QUINCT  4  N 

0 

0 

3 

36 

244 

410 

346 

339 

247 

105 

1 

0 

1731 

OE  RIDDER 

0 

0 

6 

50 

224 

372 

359 

234 

1 

0 

EL  I ZA8E  TH 

o 

o 

3 

45 

270 

455 

o 

o 

1  838 

HACKBERRY  8  SSW 

0 

0 

0 

19 

188 

367 

277 

230 

153 

73 

0 

0 

1  307 

1565 

IF  NN  I  NPrS 

o 

o 

o 

5 

1  75 

334 

264 

204 

1  33 

47 

o 

o 

1183 

1449 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

0 

0 

0 

22 

178 

358 

280 

262 

174 

77 

0 

0 

1  351 

1564 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

0 

0 

0 

16 

206 

348 

282 

242 

179 

66 

0 

0 

1339 

1498 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

0 

0 

2 

30 

209 

393 

292 

254 

169 

77 

0 

0 

1426 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

15 

179 

345 

278 

228 

154 

71 

0 

0 

1270 

VERMILION  LOCK 

0 

0 

0 

53 

233 

382 

302 

301 

183 

77 

0 

0 

1531 

m           m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

0 

0 

0 

18 

188 

329 

258 

196 

165 

60 

0 

0 

1214 

1508 

FRANKLIN  3  NW 

0 

0 

0 

18 

163 

297 

269 

209 

186 

50 

0 

0 

1  192 

I  408 

LAFAYETTE  FAA  AP 

0 

0 

0 

15 

198 

307 

251 

222 

161 

57 

0 

0 

1211 

1551 

MORGAN  CITY 

0 

0 

6 

160 

323 

191 

153 

54 

0 

0 

1305 

NEW   IBERIA  5  NW 

0 

0 

0 

22 

210 

362 

265 

242 

158 

75 

0 

0 

1334 

m           m  m 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

0 

0 

0 

3 

97 

249 

221 

163 

1  13 

48 

0 

0 

894 

DIAMONO  4  NW 

0 

0 

0 

7 

1  46 

289 

254 

191 

154 

90 

0 

0 

1131 

DONALDSONV I LLE   3  E 

0 

0 

15 

171 

322 

210 

180 

0 

0 

1369 

GALL  I ANO 

o 

o 

o 

1  7 

1  60 

239 

227 

1  68 

1  4  1 

52 

o 

Q 

1  004 

HOUMA 

0 

0 

0 

17 

175 

238 

183 

138 

58 

0 

0 

1215 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 

C 

0 

0 

24 

194 

34  1 

270 

210 

183 

73 

0 

0 

1295 

1465 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 

0 

0 

0 

8 

174 

287 

238 

166 

140 

43 

0 

0 

1056 

1254 

PARADIS   7  S 

0 

0 

0 

24 

166 

282 

216 

145 

132 

60 

0 

0 

1025 

QUARANT INE 

0 

0 

0 

2 

87 

267 

244 

192 

166 

64 

0 

0 

1022 

RESERVE 

0 

0 

0 

24 

199 

343 

295 

226 

166 

93 

0 

0 

1346 

1586 

SAINT  BERNARO 

0 

0 

1  3 

162 

281 

230 

1  15 

0 

0 

SCHR I  EVER 

0 

0 

0 

1330 

TH I 800AUX 

191 

302 

259 

1  80 

152 

67 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  6 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

L0UI510NR 

JUL  1  1975 


OUT  OF  MONTH 

STATION 

a. 
a 
1  INI 

E 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

l  l 

;  i 

1  4 

15 

16 

l  i 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

Ju 

31 

tr 

K 

<Z 

SAINT  JOSEPH  EXP  STR 

2 

MAX 

9? 
78 

105 
78 

107 
80 

98 
80 

101 
79 

97 
79 

103 
79 

105 
78 

91 
78 

97 

77 

91 
76 

96 
74 

90 
7? 

103 

73 

107 
72 

105 
80 

1  09 
80 

108 
82 

107 

B2 

107 
79 

100 
79 

102 

7  9 

no 

79 

107 

81 

108 
85 

91 
78 

98 

78 

i  00 

78 

96 
79 

9S 
80 

69 

80 

100-5 
78-5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
17 


EVAPORATION  AND  WIND 


STRT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

i 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH   CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVHP 

.1: 
■ 

.78 

n 

.21 

-22 

1  5 

.26 

20 

.26 

2  2 

.32 

30 

43 

.16 
24 

.20 

22 

28 

.23 

30 

23 
20 

.27 
24 

-25 
20 

-22 
11 

24 

1  2 

.26 
15 

•  26 

21 

.27 
22 

.25 
23 

■  25 
29 

.23 
1  7 

.26 
14 

.19 
IS 

.19 
21 

•  26 

25 

.27 
32 

■  15 
12 

■  22 
31 

■  12 
37 

7.158 
690 

CENTRAL  05 

WOOOHORTH  STATE  FOREST 

EVAP 
WINO 
MAX 
M  [  N 

16 
89 

70 

.  12 
1  3 
68 
71 

.21 
l  7 
93 
69 

.41 

2B 
98 

71 

.15 
!  6 

100 
77 

.  i't 
22 
98 
75 

■  24 

23 
1  00 
69 

.07 
14 
62 
74 

.20 
1  9 
96 

72 

.08 
13 
81 

70 

.13 
14 
92 
71 

.14 

1  3 
95 
71 

.  30 
17 
81 
71 

.  1  4 

15 
91 

72 

.  1  5 

15 

90 
71 

.17 
16 

97 
73 

■  22 
22 
96 
76 

.20 
19 
99 
76 

.08 
18 
90 
74 

.25 
16 
98 
74 

.19 
23 
96 
74 

■  14 

20 
90 
72 

.12 

1  4 

92 
74 

■  14 
12 
95 
74 

.12 
1  1 
95 
75 

.18 

14 

97 
74 

.24 
20 
98 
74 

.  1  0 
1  2 
87 
75 

.07 
13 
86 
74 

.14 
12 
89 
74 

5  -09 
496 

93.0 
72.9 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  S T A 

EVAP 

MAX 

MIN 

.15 
90 
T 

.  1  7 
95 
71 

92 
71 

.2a 

97 
71 

.28 
97 
73 

.27 
98 

75 

.24 

97 
73 

.31 
96 
79 

■  23 
91 
70 

.  36 
83 
68 

90 

70 

84 

70 

.26 
95 

72 

-  1  4 

98 

71 

.03 
88 
71 

-4| 

93 
71 

.14 

95 

73 

.28 
91 
73 

■  42 
100 
74 

93 
70 

■  12 
97 
71 

21 
99 
73 

.44 

96 
72 

■  25 
98 
73 

.23 
97 
73 

.34 

96 
75 

.28 
99 
72 

.19 
99 
77 

■  IB 
94 
74 

-24 
96 
74 

86 

73 

7.62B 
94. S 

72  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING 
18 


STAT  ION 


INOEX 


STATION  INDEX 


C  T  Q  T  t  n  M 
O  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

L  U  U  IN  1  1 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 
ce 

1 

I 

■ 

u 

D 

X 

_J 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP . 

PRECIP. 

<x 

IU 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

'18 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITfl  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

RLEXRNOR  I R 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8fl 

3R 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

RLEXRNOR I fl  WSO  RP 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

M10 

MID 

c 

H 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

RMITE 

020S 

06 

TRNG I PRHOR 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8R 

8fl 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

□  QUI  own    9  ^ 

n  j  n  L  n  IN  U     £  J 

0349 

04 

NO  T  P  H  I  Tnri-tFc; 

1  1 
1  I 

"39 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

9fll  flMDM    P.  MQRT1W 

BASTROP 

0537 

0  3 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

5  4 

1  4  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LR  SRLLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9R 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

I  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GRS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8fl 

8fl 

H 

CROWN  ZELLERBRCH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BUNK  IE 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8R 

8fi 

H 

GILBERT  GOUX 

pqi  HniiM  f yp  ^TOTinw 

LnLnUUIN    L  Ar     O  1  n  1  I  U  IN 

1411 

02 

fll  1  DP  H  T  T  Q 
UUnL  n l  In 

Q 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing   to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures   from  65*F,      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  daylight   saving   time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the   "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  r»easurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,    occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES      Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures   for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in   the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"   table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed      This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  3 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,    except  where  Indicated 
by  reference   ' R 1 .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3 -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSI SS I PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may   be  found   in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  mav  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


^«?Cen?:r^hevliL?"i^S1C^"iStiM8Sj.t',<!  Na"0nal  "-  Ad.iai.tr.tion,  and  is  co.pUed  fro,  records  on  file  at  the  National 

Director,   National  Climatic  Center 
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RUSTON-LA   TECH  UN  1 V 

90 

.  3 

70 

.9 

80 

6 

.7 

95 

29* 

67 

3  1  + 

o 

20 

0 

0 

0 

2 

49 

.57 

.  77 

2 

.0 

o 

6 

1 

o 

WINNFIELD  2  W 

9 1 

.  3 

69 

.  3 

80 

3 

-  2.0 

95 

20  + 

64 

3 1 

o 

2S 

0 

0 

0 

2 

98 

.  42 

.94 

3 

.0 

0 

6 

3 

o 

0  I  V  I S I  ON 

81 

0 

-  .6 

3 

31 

.21 

.0 

. 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

9 1 

.6 

7  l 

.6 

8  1 

.  g 

97 

2 1 

65 

7 

n 

24 

0 

0 

0 

2 

69 

.56 

1  . 89 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

EPPS  6  w 

90 

.3 

71 

.8 

81 

1 

96 

29 

66 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

62 

2.21 

4 

•  0 

0 

7 

4 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

89 

.8 

71 

.6 

80 

7 

-   I  .7 

95 

16 

65 

8* 

0 

1  8 

0 

0 

0 

4 

IS 

.72 

1  .34 

4 

.0 

o 

6 

3 

1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

89 

■  3 

72 

.1 

80 

7 

-  .6 

94 

22* 

68 

31 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5 

72 

2.63 

2.52 

1 

.0 

o 

0 

3 

1 

TALLULAH 

89 

.  3 

70 

.5 

79 

9 

.  3 

95 

1  7  + 

66 

1 2 

o 

1  8 

0 

0 

0 

7 

3  ] 

3  -98 

I  .  70 

2 

.  0 

0 

9 

; 

2 

WINNS80R0 

90 

.  5 

70 

.  2 

80 

4 

-  1.6 

96 

1 5 

66 

3 1  + 

o 

19 

0 

0 

0 

4 

1  7 

.56 

1.07 

26* 

•  0 

0 

1 

4 

2 

OIVISION 

80 

7 

-  1-1 

4 

94 

1  .60 

•  0 

WEST   CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

92 

.0 

68 

.0 

80 

0 

9S 

31  • 

64 

8  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2 

05 

.62 

31 

.0 

o 

6 

1 

0 

CONVERSE 

91 

.6 

69 

.0 

80 

3 

96 

21 

65 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

3 

13 

1  .30 

26 

.0 

o 

4 

3 

1 

LEESVILLE 

90 

.9 

70 

.5 

80 

7 

.  7 

96 

2 1  + 

67 

3 1  + 

o 

20 

0 

0 

0 

5 

29 

1  .64 

1  .93 

2 

.0 

o 

H 

2 

MANY 

90 

.  7 

69 

.  q 

80 

3 

95 

3  1  + 

6G 

29  + 

o 

20 

0 

n 

0 

3 

03 

.68 

3 

•  0 

o 

H 

i 

0 

NA  TCH I TOCHES 

94 

.  J 

7  l 

.  h 

82 

9 

.  l 

99 

20  + 

68 

3 1 

o 

30 

0 

0 

0 

1 

g  i 

-  1.27 

■  48 

3 

.0 

0 

4 

(j 

0 

D I  V  I SION 

80 

8 

-   I  .0 

2 

96 

-  .43 

.0 

CENTRAL  OS 

ALEXANOR IA 

91 

.  1 

72 

.5 

8  1 

8 

97 

29 

68 

31  + 

o 

22 

0 

0 

0 

5 

;  j 

1  .63 

5 

.  0 

0 

H 

4 

2 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

92 

.8 

71 

.4 

62 

1 

1  .4 

98 

19* 

66 

31 

0 

2  E 

0 

0 

0 

4 

27 

.85 

1  .38 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

BELAH  FIRE  TOWER 

91 

.7 

71 

.3 

8  1 

S 

97 

29+ 

67 

31  ♦ 

0 

24 

0 

0 

0 

3 

62 

.96 

1 

•  0 

0 

1  1 

i 

0 

BUNK  IE 

9  I 

1 

71 

.7 

8  1 

4 

.  3 

95 

20* 

68 

31  ♦ 

o 

22 

0 

0 

0 

7 

96 

3  .53 

1.67 

4 

.  0 

0 

1  3 

5 

2 

GRAND  COTEAU 

90 

.  2 

7  1 

.6 

80 

g 

96 

19 

67 

8 

o 

18 

0 

0 

0 

5 

54 

I  .40 

1  . 76 

I 

•  0 

0 

1  0 

2 

2 

HINESTON  4  NNE 

91 

.  1 

69 

.3 

80 

2 

97 

21 

65 

31  * 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

41 

1  .47 

3 

•  0 

0 

10 

6 

3 

JONESVILLE  LOCKS 

89 

.7 

70 

.4 

80 

1 

94 

22* 

67 

15* 

0 

1  9 

0 

0 

0 

10 

30 

3-90 

4 

.0 

0 

9 

5 

5 

MAMOU  4  S 

92 

.0 

71 

.9 

82 

0 

98 

21 

68 

9  + 

o 

25 

0 

0 

0 

6 

16 

2  .70 

1 

.0 

0 

1  i 

4 

1 

MELVILLE 

90 

5 

70 

.6 

80 

6 

-  .8 

94 

28* 

67 

31  ♦ 

0 

22 

0 

0 

0 

8 

I  I 

4  .90 

2.65 

2 

.0 

0 

10 

5 

3 

NEW  ROADS  5  ESE 

89 

.1 

71 

.3 

80 

2 

94 

29 

66 

8 

0 

2  0 

0 

0 

0 

9 

04 

2  .37 

2 

•  0 

o 

1  4 

6 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

90 

.2 

7  l 

1 

80 

7 

96 

30 

67 

Q 

o 

2  1 

0 

0 

0 

6 

6  0 

1.31 

2 

.0 

o 

1  2 

6 

2 

OLLA  3  SSW 

90 

8 

69 

-5 

80 

2 

95 

1 5 

63 

26 

o 

22 

0 

0 

0 

3 

66 

.69 

25* 

.0 

c 

7 

4 

Q 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

90 

.  6M 

7  1 

.  7M 

8 1 

2M 

95 

1  5 

67 

8 

o 

0 

0 

0 

6 

66 

2.64 

1  .90 

2 

.0 

0 

9 

5 

2 

D I  V  I S I  ON 

81 

0 

-  .7 

6 

53 

2.55 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AM  I  TE 

90 

2 

72 

.0 

8  1 

1 

.2 

95 

29  + 

67 

8 

o 

19 

0 

0 

0 

6 

2  ] 

1  .29 

1  0 

■  0 

0 

|  | 

4 

3 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

89 

.4 

72 

.6 

81 

0 

-  .6 

94 

28  + 

68 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

1  1 

69 

7  .02 

2.57 

1 

•  0 

0 

!  1 

6 

5 

BOGALUSA 

90 

.0 

70 

.7 

80 

4 

-   1  .5 

96 

29 

66 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

30 

2  .98 

2.73 

2 

•  0 

0 

1  2 

1 

4 

CLINTON  S  S£ 

88 

.5 

70 

.3 

79 

4 

-  1.4 

94 

29 

65 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

9 

92 

S.24 

3.19 

S 

.0 

0 

1  2 

6 

3 

COVINGTON  4  NNW 

89 

•  1 

70 

.4 

79 

K 

-  1.3 

94 

28  + 

65 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

7 

13 

1  -58 

2  .77 

1 

.0 

0 

10 

6 

2 

FRANKL INTON   3  SW 

89 

6 

68 

.2 

78 

9 

95 

27 

64 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

9 

42 

2.00 

28 

.0 

0 

1  i 

1 

4 

GREENSBURG 

90 

6 

71 

.2 

80 

9 

95 

29  + 

68 

9* 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

12 

1  .74 

S 

.0 

0 

H 

6 

4 

HAMMOND  3  NW 

89 

! 

70 

.  1 

79 

6 

-  1.9 

95 

20 

65 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

6 

13 

1-13 

1  .24 

22 

.0 

0 

1  2 

5 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

90 

8 

70 

•  5 

80 

7 

94 

30  + 

67 

7* 

0 

2  2 

0 

0 

0 

9 

6  0 

2.20 

4 

.0 

0 

8 

7 

4 

ST   FRANC  I SV I LLE   S  SE 

90 

3 

72 

.5 

81 

7 

95 

31  • 

66 

7 

0 

23 

0 

c 

0 

8 

97 

2.03 

1 

.0 

0 

1  ) 

6 

4 

SL 1  DELL  WSO  RFC 

87 

.8 

71 

.0 

79 

4 

93 

29  + 

66 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

10 

4  1 

3.45 

10 

.0 

0 

1  2 

5 

5 

DIVISION 

80 

3 

-  .9 

8 

72 

3-58 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

AUGUST  1975 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOU. 

SLEET 

MO. 

OF 

DAYS 

STATION 

£ 

MAX  . 

Ml  N  . 

x 

» 

g 

O  § 

^  X 

a 

5  z 

a 

UJ 

.... 

°  1 

ft 

o 

DC  — 

a  - 

tr  j 

r 

UJ 

- 

... 

a 

I 

o 

5  1 

5  £ 

5 

S  J 

i 

1 

3 

s 

■ 

-  s 

s 

S  J 

S 

s 

1  g 

- 

cnniuuccT  n"j 
3UU 1 MHt  o '                           U  / 

CROWLEY  EXP  STBTION 

89  .7 

70  .0 

79 

9 

95 

21 

67 

31  * 

0 

18 

0 

0 

0 

8 . 

6  7 

3  .68 

2  .06 

2 

.0 

0 

;  a 

6 

4 

DE  OUINCY  4  H 

90  .5 

68  .3 

79 

4 

95 

22* 

65 

9 

0 

1 

0 

0 

I) 

10 

R6 

7.23 

2.30 

5 

.0 

0 

1  4 

6 

4 

DE  R 1  DOER 

90  . 3 

70  .6 

80 

5 

95 

21  ♦ 

68 

31  ♦ 

0 

19 

0 

0 

0 

5 

1  5 

1-67 

5 

.  0 

0 

9 

3 

2 

ELIZABETH 

91  .3 

69.7 

80 

5 

•    1  .6 

9  7 

18* 

65 

31  • 

0 

8 

1  7 

4  .08 

3.12 

5 

.0 

0 

3 

4 

1 

LiOrHDCDDy    a  ecu 

87  .8 

75  .4 

81 

6 

•  2 

92 

1 

7  1 

10* 

0 

1  i 

0 

0 

0 

1  4 

80 

8  . 78 

3  .99 

2 

■  0 

0 

i  4 

8 

S 

JENN I NG5 

89.0 

72  .9 

81 

0 

-  1.4 

95 

20 

70 

1  1  • 

0 

1  7 

0 

0 

Q 

9 

64 

4.31 

2  .55 

1 

.0 

0 

'  4 

7 

2 

LAKE  BRTHUR   10  SW 

89.  1M 

73. 9M 

81 

5" 

-  .8 

94 

22* 

70 

10* 

0 

1? 

^; 

4 

33 

-    1  -SO 

1  .79 

2 

.0 

; 

z 

1 

LAKE  CHARLES  WSO  HP 

89  . 1 

72.6 

80 

9 

-  1.3 

95 

21 

69 

6 

0 

~i 

■ 

5 

1  5 

•  40 

1  .01 

4 

.0 

0 

: 

6 

1 

08ERL I N  F I  RE  TOWER 

91  .5 

71.6 

6  1 

6 

97 

2 1 

67 

3  1  * 

0 

- 

5 

8  4 

1-10 

0 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

88  .7M 

74  .OM 

81 

93 

22* 

71 

9* 

0 

10 

71 

2.10 

2 

.0 

0 

1  4 

7 

5 

VERMILION  LOCK 

88  .4 

71  .4 

79 

9 

94 

22 

67 

8 

0 

!  1 

LI 

0 

0 

1  1 

1/ 

2.10 

1  1 

.0 

0 

1  5 

ft 

3 

0  I  V 1 S I  ON 

80 

7 

-  1.4 

8 

60 

3  .69 

.0 

• 

SOUTH  CENTRAL  08 

rooi/  IMF    0    ^ LI 

89.9 

72  .9 

81 

4 

.4 

95 

20* 

68 

8 

0 

' 

9 

6  9 

4.64 

1  .45 

3 

.0 

0 

!  6 

7 

4 

FRBNKLIN  3  NW 

88  .9 

71.9 

80 

4 

-  1.3 

93 

28* 

67 

7 

0 

;  Q 

; 

9 

0  7 

1.75 

2  .27 

1 

-  0 

0 

LAFAYETTE  FAR  AP 

89  .8 

73  .0 

81 

4 

.4 

94 

28* 

69 

8* 

0 

2  □ 

.J 

n 

8 

70 

3  .72 

1  .40 

26 

.0 

0 

1  0 

7 

3 

MORGAN  CITY 

88  .4 

72  .9 

80 

7 

-  1.7 

96 

31 

69 

8* 

0 

!  1 

0 

0 

16 

1  4 

9  .04 

2.90 

29 

.0 

0 

1  9 

1  ! 

4 

NEW   IBERIA  5  NW 

90  •  1M 

72  .9M 

81 

5h 

95 

29* 

66 

7 

0 

1  5 

0 

0 

0 

7 

94 

1  -37 

5 

.0 

0 

I  3 

6 

2 

OIVISION 

81 

1 

.7 

10 

31 

4  .30 

.0 

• 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  WSO 

87.6 

75  .6 

81 

6 

91 

28* 

71 

9* 

0 

n 

Q 

Q 

9 

8  0 

2.45 

30 

.0 

1  1 

7 

4 

DONALDSONV ILLE   3  E 

90.8 

M 

95 

18* 

0 

.'4 

0 

0 

0 

8 

12 

2.01 

5 

.0 

0 

16 

6 

3 

GALL IAN0 

88  -2 

73.4 

80 

B 

93 

25* 

70 

8 

0 

12 

0 

0 

0 

59 

1.92 

0 

HOUMA 

68  .7 

72  .5 

80 

6 

-    1  .0 

93 

22* 

68 

9* 

0 

15 

0 

0 

0 

8 

7  5 

1  .65 

2.97 

2 

.0 

14 

6 

2 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

88.6 

72.4 

80 

5 

-  1.4 

93 

28* 

69 

1  1  ♦ 

0 

1  7 

0 

0 

0 

10 

1  1 

4  .84 

4  .82 

1 

.0 

0 

l  2 

6 

3 

NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI  R 

89.7 

75.0 

82 

4 

-      .  1 

94 

IS 

71 

8* 

0 

1  9 

0 

0 

0 

8 

08 

1  .67 

2  .60 

1 

.0 

0 

l  2 

S 

2 

PARAOIS  7  S 

89.0 

72  .2 

80 

6 

94 

18 

68 

8* 

0 

)  B 

0 

0 

0 

I  1 

21 

4  .86 

3.36 

5 

.0 

0 

16 

6 

3 

PLAQUEMINES  PARISH  STH 

1 1 

QUARAN  TINE 

87. OM 

75- 3M 

81 

2M 

69 

6 

0 

0 

0 

0 

1  4 

27 

3  -65 

1 

•  0 

0 

8 

8 

RESERVE 

88  -9M 

72. 6M 

80 

8M 

-   1  .5 

94 

18 

69 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

9 

77 

4  .45 

2.52 

5 

.0 

0 

1 1 

8 

4 

SAINT  BERNARD 

89  .7 

72  .  1 

80 

9 

94 

28* 

68 

8* 

0 

0 

0 

0 

10 

19 

2  .30 

4 

.0 

0 

7 

4 

THIBODHUX 

88  .4 

72  .  1 

80 

3 

-   1  .4 

94 

16 

69 

8* 

0 

16 

0 

0 

0 

!  1 

',8 

5.43 

2-32 

6 

.0 

0 

:  ft 

ft 

3 

OIVISION 

81 

.0 

-   1  .2 

9 

95 

3  .65 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION    I NOE X 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
CL'BTIS    1  SSE 
GLOSTEB   1  w 
HANNA  3  S 
HQSSTON 

KE ITHVILLE 
KQRAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINOEN 


UESTDRLE    3  SW 


NGBTH  CENTBAL 


CRLHQL'N  EXP  STATION 
CGL  UMB  I A  LOCKS 
F  AfifORV  ILL  E 
HArNESvILl  E  2  USW 

HOMER  EXP  STATION 
JQNES60BQ  FIBE  TOWER 
MABION 

MONBOE    FRA  AP 
MONBOE  CITY 

RUST0N 

RUSTQN-LA   TECH  UNIv 
SPEARSVlLLE   riBE  TQUEB 
STEBL  INGTON 
WINNFIELD   2  W 

WINONA  FIRE  TOWEB 


BASTBOP 

EPPS  6  U 

LAkE  PBQviDENCE 

OAK  GBOVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


UEST  CENTRAL 

RSHLRNO    2  S 
CONVERSE 
GfiAND  ECDBE 
HODGES  GRBOENS 
LEESvILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
AL  E  XANDfi I A  USD  RP 
BEAvER  FIBE  TOwER 
BEL  AH  FIBE  TQUEB 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 

HINESTON    4  NNE 
J0NE5V ILLE  LOCKS 
MAMOU   4  S 

MARK5VILLE 

MELVILLE 

NEW  BOADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

0PEL0USA5 
PORT  ALLEN 
SIMMESPQBT 
VIDALIA  NO  2 
WO0DW0RTH  STATE  FOREST 


ERST  CENTRAL  06 

A6ITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

CL  IMTON  6  SE 

C3V  INGTON   4  NNW 
FBANKL  INTQN    3  SW 
GBEENSBUBG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTUOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL  IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  T0UER 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL I DEL  L    WSO  RFC 
5PRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHRRY  2  ESE 


DRY   OF  MONTH 


.59  1.04 
.36  2.16 

.06  2. 3D 


1  0 


1   12    13  14  15    16  17  1 


.05     .04  .66 


.39      .82  .05 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.15     .04  -CM 


.15     .64  .03 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CRQWLEr  EXP  STAT JON 
DE  QL'INCir  *  M 
OE  RIDDER 
EL  IZABETH 

HACKBERRr  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  H 

LAKE  ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  H 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 
L3NGVILLE 

MERMENTRU 
MITT  IE   2  SE 
OAK DALE 

OBERL IN  FIRE  TOWER 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

enrau  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKL IN    3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BOQTHWLLE  WSQ 
DQNAL DSONV ILLE    3  E 
GALL  IAMB 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF   wSO  CI 


NEW  OR 

NEW  OR 

NEW  OR 

NEW  OR 

NEW  OR 


EANS  MOI    WSO  AP 

EANS  AL'D  WSO  CI 

EANS  ALGIERS 

EANS  CITRUS 

.EANS  DUBLIN 

LEANS  JEFFERSON 
LEANS  JOUROAN 
LEANS  LONDON 
LEANS  METAIRIE 


PLAQUEMINES  PARISH 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4     5  6 


.52      .05  2.32 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


1.61  2. 10 


.38  1-40  -15 
.06  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  fiT I  ON  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  • 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
M  ;  N 

83 

72 

85 
72 

88 

72 

87 

70 

85 
70 

87 
67 

91 
6  J 

92 
67 

89 
68 

B8 
68 

56 
69 

91 
69 

94 

72 

94 

72 

92 
72 

0  6 
74 

93 
74 

91 
74 

85 
71 

93 
71 

90 
71 

94 
71 

93 
72 

92 
72 

9  1 
71 

91 
70 

9  1 

69 

91 
69 

93 

72 

93 
72 

91 
71 

90.4 

70.7 

LOGANSPORT  4  ENE 

MA « 
M1N 

93 
69 

90 
69 

90 
;o 

88 
70 

90 
i-  6 

92 
63 

95 
64 

91 
64 

89 
66 

88 
68 

92 
67 

94 
68 

0  6 
68 

96 
69 

98 
72 

95 
75 

97 
70 

96 
70 

96 
69 

96 
69 

96 
68 

95 
70 

94 

69 

92 
7! 

90 
71 

93 
69 

92 
69 

93 
66 

91 
69 

95 
67 

97 
65 

93.2 
68.5 

M ( NDEN 

MM  I 

M  [  N 

87 

72 

90 

72 

67 

70 

87 

72 

83 

70 

90 

6  5 

91 
66 

92 
69 

90 
69 

86 
69 

69 

70 

94 

70 

95 

72 

96 
74 

95 
74 

96 
75 

05 
75 

9S 
73 

92 

72 

96 

73 

93 
70 

56 
71 

96 
72 

94 

72 

90 
70 

95 
67 

93 

70 

93 
70 

93 
72 

95 

73 

91 

70 

92  .2 
71  .0 

PLAIN  DEALING 

MM  * 
MIN 

82 
71 

87 
71 

98 

70 

87 
70 

84 

70 

BE 
67 

89 
67 

90 
66 

66 
68 

86 
60 

87 
6  6 

90 
68 

91 

7  0 

92 
71 

92 
71 

94 
73 

93 
72 

90 
71 

85 
71 

92 
72 

88 

70 

91 

70 

91 
71 

89 

72 

88 
71 

88 
68 

89 
69 

91 
69 

92 
71 

92 
71 

91 

69 

89.1 
69  .9 

SHRE  VEPOR  T  WSO  BP 

MAX 
MIN 

92 
71 

91 
69 

87 

71 

85 
7  0 

B  9 
B8 

91 
67 

93 
66 

92 
66 

67 
67 

88 
67 

92 
65 

9  3 
71 

93 
71 

90 
71 

95 
72 

93 
73 

94 

72 

93 
71 

95 
71 

94 

72 

95 
68 

94 

72 

92 

70 

93 
71 

93 
69 

91 
68 

93 
67 

94 

6B 

95 
70 

89 
70 

94 

68 

92  .0 
69  .4 

HESTOALE   3  SW 

MAX 
h  ;  N 

90 
70 

92 
7  1 

91 
71 

90 
71 

90 
69 

90 
66 

91 
65 

93 
67 

00 
66 

92 
67 

90 
68 

93 
68 

95 

7  0 

95 
70 

95 
72 

96 
73 

94 

72 

95 
71 

95 
71 

96 
7  1 

95 
69 

97 
69 

95 
71 

95 
71 

94 

69 

92 
70 

95 
70 

95 
70 

96 
70 

95 
70 

96 
68 

93  .5 
69.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

93 
74 

SB 
71 

B  3 

70 

84 

73 

89 
68 

92 
68 

93 
67 

90 
67 

80 
KM 

60 

60 

93 
70 

94 

72 

92 
72 

94 

72 

95 
73 

91 

75 

93 
72 

92 
72 

95 
77 

92 
72 

94 

71 

92 
73 

92 
72 

89 

72 

90 
67 

94 

72 

95 
68 

95 
70 

9  3 
72 

90 

72 

92 
68 

91  .7 
70  .9 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

- :  N 

B5 
74 

88 
73 

88 

70 

B9 

73 

77 
71 

88 
68 

90 
6  0 

8  ? 

68 

90 
7  0 

90 
68 

9  0 
71 

92 
72 

0  3 
75 

94 

75 

94 
74 

97 

,'6 

90 
74 

92 
72 

96 
71 

95 
73 

92 
71 

94 

72 

93 

72 

93 
73 

92 
69 

94 

71 

92 
70 

94 

71 

95 
72 

9  4 

72 

89 
66 

91  .2 
71  .5 

FARNERVILIE 

MAX 

MIN 

85 
72 

87 
74 

89 
70 

90 
67 

88 

70 

90 
B9 

90 
69 

00 
70 

92 

7  0 

94 

72 

06 
75 

90 
74 

9  5 
7  0 

95 
74 

95 
74 

93 
75 

93 
7  3 

65 

72 

94 

7  0 

0  0 
72 

94 
74 

93 

73 

92 
72 

91 
72 

90 
68 

92 
68 

92 
69 

94 

69 

95 
69 

91 
74 

94 

74 

91  .6 
71  -5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
■'in 

86 
72 

87 

72 

74 

70 

89 

72 

87 
69 

6  0 
65 

93 
67 

93 
67 

9  0 
6  6 

66 
68 

9C 
68 

92 
7  1 

95 

72 

94 

72 

05 
72 

95 
73 

9  3 

72 

92 
71 

90 
69 

95 

72 

89 
70 

95 

70 

95 
69 

93 

72 

92 
68 

92 
69 

92 
67 

93 
B9 

95 
71 

94 

72 

90 

69 

91.2 
69-8 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

M  !  N 

88 
74 

84 

72 

65 

71 

82 
74 

86 
71 

B9 

6  i 

84 

71 

87 
6  8 

86 
71 

69 
68 

B9 
70 

9  0 
73 

91 
75 

9  0 
74 

94 

75 

89 

75 

87 
72 

87 

72 

92 
70 

92 
74 

92 
72 

89 

7? 

91 
73 

68 

73 

9  1 
7  I 

91 
71 

92 
71 

93 
71 

92 
71 

88 
71 

90 
68 

89.  1 
71  .7 

MONROE   C 1 TY 

MAX 
MIN 

89 
74 

88 
72 

88 

71 

87 
72 

88 
71 

90 
68 

90 
71 

69 

HO 

71 

60 
5  9 

91 
71 

93 
74 

94 

71 

94 

76 

96 
76 

94 
76 

91 
73 

85 
74 

93 
72 

93 
73 

94 

72 

92 

72 

91 
74 

91 
74 

92 
71 

91 
76 

92 
72 

94 

72 

95 
72 

93 
71 

94 

69 

91  .3 
72  -2 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

MAX 
i :  'i 

83 
73 

93 

7  0 

66 

7  0 

88 
71 

6' 
69 

87 
67 

90 
70 

B9 
67 

B8 

■•6 

88 
68 

88 

7  0 

91 

72 

93 
74 

9  3 
72 

93 
73 

95 
74 

90 

7? 

92 

72 

69 
71 

94 

73 

93 
73 

93 
72 

94 

73 

90 
73 

90 
69 

91 
69 

90 
70 

92 
71 

95 
72 

93 
72 

89 
67 

90.3 
70.9 

WINNFIELO   2  H 

MAX 

M  1  N 

66 
72 

89 

7  0 

0  0 
7  0 

65 
72 

60 
69 

90 
67 

91 

6  7 

90 

6  6 

B  3 
68 

88 
69 

o : 

68 

0  3 
70 

i 

71 

94 

71 

95 
71 

93 
72 

93 
70 

92 
72 

94 

70 

0  6 
71 

94 

68 

9 1 
69 

90 
70 

90 
71 

00 
67 

91 
69 

92 
66 

94 

68 

93 
68 

90 
69 

92 
64 

91  .3 
69.3 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
M ;  -i 

88 

73 

88 

73 

90 

70 

89 
72 

66 

71 

90 
66 

90 
65 

B8 
E  J 

88 
71 

90 
69 

9  1 
72 

93 
74 

95 
76 

94 

71 

96 
76 

95 
77 

90 

72 

65 
71 

93 
70 

93 
72 

97 
7! 

95 
72 

92 
73 

9  1 
73 

93 
70 

91 
70 

93 
71 

94 

72 

93 

7? 

93 
73 

93 
70 

91  .6 
71  .6 

EPPS  6  w 

MAX 
MIN 

94 
74 

87 
74 

6  7 

7: 

66 
71 

6.' 

73 

8  6 
.  8 

86 
71 

8  1 

66 

66 
7  0 

88 
69 

9  0 
71 

90 
73 

93 

7  5 

94 

75 

94 

76 

95 
71 

93 
71 

86 

73 

67 
72 

93 
74 

92 

72 

92 
72 

93 

73 

9  1 

72 

90 

70 

92 
70 

92 
72 

9  3 
70 

96 
70 

9  3 
73 

93 
74 

90.3 
71  .8 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

63 
65 

84 

73 

87 
71 

85 
70 

as 

72 

88 
68 

90 
70 

82 
6  5 

6  7 

7  0 

86 

7  0 

HH 

7  2 

90 

93 
75 

93 
74 

94 
76 

95 
75 

93 
71 

89 
74 

86 

72 

91 
73 

93 
75 

94 
73 

93 
73 

92 
70 

69 

72 

92 
70 

91 
74 

93 
74 

94 

72 

92 
71 

91 
68 

89  .8 
71  .6 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

M  1  N 

86 

72 

84 

72 

as 
72 

88 
74 

8  ) 

71 

87 
7  0 

88 

71 

64 

89 
69 

83 
6  9 

60 
70 

91 

73 

93 
75 

91 
74 

94 

76 

93 
76 

9  3 

72 

92 
75 

91 
74 

91 
75 

85 
72 

0  4 

72 

92 
72 

89 
71 

91 

72 

0  1 
69 

90 
71 

92 
75 

93 
72 

91 
71 

89 
66 

89.3 
72 . 1 

TALLULAH 

MAX 
M  1  N 

B4 
74 

84 

72 

6, 

70 

86 
71 

82 
71 

84 

6  0 

H  ? 

70 

84 
68 

87 

0  8 

86 

6  7 

88 
7  I 

89 
66 

92 
72 

94 

7  0 

94 
74 

95 
74 

95 
70 

88 
72 

90 
72 

92 
72 

91 
71 

93 
70 

90 
70 

90 
69 

91 
70 

92 
69 

91 

72 

92 
71 

93 
71 

90 
70 

91 
67 

B9.3 
70.5 

H I NNSBORO 

MA  . 
MIN 

B7 
74 

68 
71 

6  1 
70 

84 

70 

82 
71 

85 

-,6 

87 
68 

67 
66 

6  1 
68 

86 
66 

60 
69 

9  1 

72 

0  6 
73 

95 
75 

96 
75 

9  5 
76 

94 

72 

93 
72 

8  9 
70 

94 

73 

91 
68 

94 
B9 

93 
70 

9  1 

70 

90 
70 

92 
68 

91 
68 

93 
69 

95 
70 

92 
70 

92 
66 

90.5 
70-2 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 
MIN 

90 

70 

90 
70 

89 
69 

9  1 
68 

90 
66 

88 
64 

90 
64 

92 
64 

89 
66 

89 
68 

90 
67 

'6 
1  8 

93 
68 

94 

7  0 

95 
68 

95 
70 

93 
69 

95 
70 

93 
69 

95 
70 

95 
66 

94 

70 

92 
70 

90 
71 

91 
67 

89 
69 

91 
68 

93 
67 

95 
68 

94 

69 

95 
65 

92.0 
66.0 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

87 
70 

90 
6  9 

! 

7  0 

90 

72 

87 
69 

90 
66 

90 
65 

92 
66 

90 
67 

Of' 
69 

89 
67 

91 
68 

93 
69 

92 
69 

93 
71 

95 
71 

91 
71 

93 
70 

93 
70 

95 
70 

96 
69 

95 
69 

93 
70 

91 
70 

92 
69 

91 
69 

92 
68 

93 
68 

92 
70 

92 
68 

91 
69 

91  .6 
69-0 

LEESV ILLE 

MA  x 
MIN 

90 
73 

86 
70 

6  ) 
71 

90 
74 

68 
6  0 

89 
71 

90 
68 

91 
67 

84 
66 

69 
70 

6  8 

70 

9  0 
71 

92 
71 

93 
72 

94 

73 

94 

73 

93 
7  0 

93 
71 

94 

72 

96 
72 

96 
70 

94 

7  0 

91 
71 

68 

73 

89 
70 

89 
71 

92 
68 

92 
69 

91 

69 

93 
70 

88 

67 

90.9 
70  .5 

MANY 

HAX 
MIN 

87 

72 

89 
70 

go 
72 

87 
75 

81 
68 

91 

73 

88 

72 

89 
66 

HH 

67 

B9 
66 

88 
68 

91 
70 

93 
69 

93 
70 

94 

71 

94 

73 

91 

70 

93 
70 

93 
70 

95 
71 

95 
68 

93 
70 

90 
71 

86 

73 

89 
70 

91 
68 

91 
68 

92 
69 

90 
66 

95 
69 

95 
70 

90.7 
69.9 

NATCH  I TOCHES 

nox 

MIN 

90 
73 

9  1 

70 

93 

71 

88 
73 

9 1 
69 

9  1 
6  0 

92 
71 

90 
69 

0  0 
70 

90 
71 

94 

70 

97 
74 

98 

73 

99 

73 

99 

75 

98 

75 

97 
72 

96 
73 

90 

73 

99 
75 

97 
71 

95 
71 

94 

73 

93 
73 

92 
69 

93 
69 

93 
71 

95 
72 

95 
72 

93 
72 

95 
68 

94.1 
71  .6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MIN 

89 

75 

84 

7  0 

6  1 

7  0 

85 
7  4 

84 

63 

92 
7  i 

94 

1 1  o 

90 

7  0 

87 
70 

8B 
73 

94 
74 

93 
75 

94 

75 

95 
76 

95 
76 

95 
75 

95 
74 

95 

96 

93 

95 

91 

90 

90 

72 

89 

91 

92 

97 
72 

92 

90 
68 

91.1 
72  .5 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MhX 

MIN 

81 

72 

89 
71 

90 
71 

85 
71 

63 
71 

91 

72 

93 
69 

9  i 
67 

88 
69 

92 
69 

93 

72 

98 

72 

74 

98 
74 

98 

75 

97 
74 

96 
73 

96 

73 

98 

72 

92 

72 

93 
71 

93 
73 

93 
74 

94 

72 

91 
71 

92 
70 

94 

70 

95 
71 

97 
71 

93 
70 

94 

66 

92.8 
71  .4 

BELAH  F IRE  TOWER 

MHX 

m  I  N 

66 
74 

86 
71 

87 
7 

66 
73 

84 

72 

8  0 
69 

91 
69 

0  0 
67 

90 
69 

85 
69 

91 
71 

93 
73 

93 
74 

95 
74 

95 
74 

9  7 
79 

94 

72 

95 
73 

95 
73 

97 
74 

9S 
70 

90 
70 

92 
72 

91 

72 

92 
71 

95 
69 

93 
69 

94 

70 

97 
69 

94 

69 

93 
67 

91.7 
71  .3 

BUNK  IE 

Mfi< 

M  1  N 

90 
74 

66 
71 

6  1 

89 

71 

65 
70 

60 

n 

89 
69 

o ; 
68 

SEE 

90 
69 

REF 

66     85  91 

69     72  73 

ERENCE  NOTES 

92     94  95 
76     74  76 

FOLLOWING  5 

95     9S  95 
77      74  74 

TAT  ION  IN0E> 

94 
74 

95 
75 

94 

71 

94 

71 

92 
73 

88 
71 

92 
72 

92 
69 

91 
70 

92 
69 

94 
68 

94 

68 

91 
68 

91  .  1 

71  .7 

6 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

onr  OF  MONTH 

o 
n 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  C  0  T  E  AU 

80 

87 

87 

88 

73 

83 

89 

91 

8B 

BS 

82 

89 

94 

94 

94 

93 

93 

94 

93 

96 

98 

94 

91 

68 

6  8 

89 

90 

91 

94 

92 

91 

90 

90 

•  0 

MIN 

7  I 

7  1 

73 

70 

72 

69 

67 

89 

70 

71 

73 

73 

74 

75 

81 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

70 

71 

71 

69 

70 

72 

70 

71 

6  8 

7  1 

•  6 

HlNESTON  4  NNE 

90 

83 

89 

87 

83 

87 

90 

92 

80 

88 

67 

92 

94 

96 

90 

96 

94 

9  3 

94 

00 

0  ' 

94 

91 

6  8 

6  0 

60 

93 

91 

94 

9  0 

90 

0  1 

.  1 

M  1  N 

71 

69 

7  0 

72 

69 

69 

67 

66 

6  0 

67 

70 

72 

71 

70 

72 

73 

70 

71 

71 

71 

60 

69 

7  0 

72 

69 

68 

6  ; 

6  6 

68 

6  6 

6  5 

60 

.  3 

iiimf  :  u  [i  i  c    i  nriic 
JUHIt  j«  ILLC  LULnO 

86 

81 

86 

63 

80 

84 

87 

89 

88 

89 

90 

88 

89 

93 

9  4 

93 

94 

92 

94 

93 

93 

94 

92 

91 

91 

91 

90 

92 

91 

00 

91 

HO 

.7 

min 

74 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

68 

67 

68 

67 

6B 

67 

69 

67 

68 

70 

71 

73 

72 

73 

7  0 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

68 

7  0 

'* 

mahou  4  s 

93 

88 

88 

75 

89 

90 

91 

91 

90 

89 

84 

90 

94 

94 

96 

0  0 

95 

95 

94 

96 

9  7 

0  6 

93 

94 

9  1 

85 

90 

90 

96 

93 

91 

93 

30 

.0 

MIN 

70 

70 

73 

71 

69 

68 

74 

68 

74 

71 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

7  0 

72 

71 

71 

73 

7  3 

70 

73 

71 

71 

72 

70 

1  1 

70 

7  I 

■  9 

M  E  L  V  [  L  L  E 

67 

85 

B9 

88 

70 

85 

68 

90 

89 

87 

81 

90 

0  0 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

94 

94 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

8/ 

94 

91 

91 

92 

00 

•  5 

MIN 

73 

67 

70 

68 

71 

70 

67 

69 

69 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

7  0 

70 

7  0 

72 

71 

71 

68 

60 

70 

69 

70 

67 

70 

.6 

NEW  ROAOS  5  ESE 

MAX 

66 

76 

84 

87 

88 

72 

85 

89 

91 

67 

62 

BO 

60 

90 

92 

92 

0  0 

93 

92 

92 

93 

0  3 

92 

90 

SO 

90 

91 

0  1 

92 

94 

08 

9  1 

60 

.  1 

M|N 

73 

71 

71 

71 

69 

68 

66 

60 

70 

00 

71 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

73 

73 

7  3 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

8, 

71 

.3 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

89 

78 

85 

86 

85 

85 

88 

00 

8  0 

83 

83 

00 

92 

03 

94 

95 

93 

90 

95 

94 

93 

94 

91 

0  0 

90 

00 

0  0 

94 

94 

96 

90 

00 

.0 

M  I  N 

73 

70 

70 

72 

71 

71 

69 

67 

66 

69 

6B 

70 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

73 

73 

73 

7  0 

72 

71 

70 

70 

72 

69 

70 

68 

1  1 

.  1 

fl  1  1  □     3  CQU 
ULLM     j  33n 

87 

87 

86 

73 

82 

84 

9  3 

94 

93 

00 

92 

93 

0  0 

94 

94 

93 

92 

9  1 

91 

92 

91 

93 

94 

92 

90 

94 

9  0 

8 

MIN 

70 

70 

72 

66 

67 

66 

68 

87 

69 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

7  3 

00 

60 

70 

72 

69 

69 

6  3 

67 

69 

E  9 

66 

6  8 

6  9 

•  5 

HOODHORTH  STATE  FOREST 

61 

89 

91 

68 

91 

91 

94 

00 

94 

93 

0  0 

94 

94 

04 

94 

92 

6  8 

92 

91 

9  3 

92 

94 

9  0 

91 

90 

.6 

MIN 

73 

71 

73 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

74 

74 

7S 

75 

73 

73 

74 

74 

71 

72 

72 

73 

7  1 

60 

69 

71 

71 

72 

73 

7' 

ERST  CENTRAL  06 

"MITE 

79 

80 

87 

88 

86 

84 

89 

90 

89 

86 

85 

88 

89 

93 

93 

95 

90 

94 

94 

95 

08 

93 

90 

91 

93 

93 

93 

95 

95 

92 

92 

90 

.2 

MIN 

72 

72 

69 

72 

71 

73 

69 

67 

71 

69 

71 

73 

73 

70 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

70 

71 

7  0 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

-0 

BATON  ROUGE  WSO  OP 

MAX 

79 

87 

86 

86 

83 

89 

90 

88 

63 

81 

8  J 

91 

92 

93 

91 

91 

91 

93 

94 

93 

92 

90 

69 

0  1 

92 

92 

92 

94 

9  ! 

0  1 

91 

89 

.4 

MIN 

73 

72 

70 

73 

72 

73 

70 

68 

71 

71 

70 

73 

76 

77 

77 

7S 

73 

74 

75 

75 

74 

72 

7  3 

72 

71 

70 

7  3 

73 

71 

72 

71 

.6 

80GAL  USA 

MAX 

82 

79 

83 

89 

90 

85 

88 

90 

0  0 

78 

87 

92 

91 

93 

91 

95 

94 

95 

94 

93 

93 

92 

68 

B6 

90 

93 

93 

95 

96 

91 

0  0 

00 

0 

MIN 

67 

71 

69 

70 

72 

72 

69 

66 

68 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

72 

70 

71 

CLINTON  5  SE 

MAX 

82 

77 

84 

83 

86 

84 

88 

89 

B7 

80 

HO 

87 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

0  0 

6  ' 

89 

90 

92 

93 

94 

91 

93 

88 

■  5 

MIN 

72 

70 

72 

69 

70 

70 

66 

00 

06 

69 

70 

70 

72 

74 

72 

71 

69 

72 

72 

'0 

73 

70 

71 

69 

70 

60 

70 

70 

69 

69 

73 

70 

COV [NGTON    4  NNW 

MAX 

79 

86 

86 

88 

84 

B7 

89 

87 

80 

87 

86 

90 

93 

90 

94 

91 

91 

93 

93 

94 

91 

86 

65 

91 

93 

90 

9  3 

94 

80 

90 

91 

8  0 

.  1 

M  I  N 

72 

71 

67 

70 

71 

7  0 

67 

BS 

70 

69 

69 

7  0 

70 

73 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

71 

70 

72 

09 

70 

70 

71 

71 

71 

69 

G9 

F  RANKL I N  TON    3  SW 

MAX 

81 

83 

85 

83 

86 

00 

92 

92 

77 

85 

91 

87 

92 

e  / 

94 

92 

94 

94 

94 

94 

91 

88 

6  0 

94 

92 

93 

95 

92 

9  1 

91 

89 

89 

.6 

MIN 

70 

70 

66 

67 

70 

70 

67 

64 

OH 

66 

66 

70 

69 

71 

70 

68 

67 

69 

70 

7  1 

6  0 

68 

66 

70 

66 

67 

08 

69 

6  1 

66 

68 

GREEN50URG 

MAX 

82 

69 

87 

89 

85 

BE 

90 

88 

88 

89 

89 

88 

90 

93 

93 

92 

89 

05 

94 

95 

0! 

93 

92 

91 

92 

92 

9  j 

95 

95 

0  1 

90 

90 

.6 

M  1  N 

72 

68 

68 

74 

70 

71 

72 

70 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

'  1 

70 

7  3 

71 

72 

73 

7  0 

70 

73 

76 

73 

72 

70 

72 

70 

72 

73 

71 

.2 

HAMHONO   3  NW 

MAX 

80 

81 

87 

87 

88 

81 

88 

89 

HH 

79 

85 

8  8 

91 

94 

93 

94 

0  0 

93 

94 

95 

93 

00 

8 

67 

90 

90 

92 

92 

92 

60 

90 

89 

.  1 

M  1  N 

71 

70 

68 

69 

70 

71 

67 

8  0 

68 

69 

68 

71 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

7  1 

69 

69 

7  0 

71 

71 

7  0 

70 

68 

70 

.1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STfl 

MAX 

81 

82 

81 

87 

89 

90 

90 

89 

HH 

90 

HH 

89 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

0  4 

9  3 

90 

6 

M  I  N 

72 

73 

74 

69 

68 

67 

67 

68 

OH 

70 

72 

00 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

7 1 

70 

6B 

69 

68 

68 

6  6 

69 

70 

.5 

ST  FRANCISVILLE  6  5E 

MAX 

81 

86 

B9 

90 

86 

8  0 

92 

91 ; 

90 

.9 

M  :  N 

72 

72 

1 I 

72 

72 

7  0 

66 

.,8 

' : 

71 

70 

73 

74 

76 

76 

76 

73 

74 

75 

72 

4 

73 

.'4 

75 

73 

1  1 

73 

72 

72 

72 

73 

SLIDELL  WSO  RFC 

MAX 

HO 

65 

B  S 

h  E 

78 

36 

89 

88 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

93 

91 

90 

87 

66 

90 

90 

91 

92 

93 

90 

88 

87 

6 

•          •  ■ 

n  i  n 

72 

70 

l:H 

70 

71 

n 

70 

00 

68 

68 

00 

7  1 

71 

74 

72 

73 

71 

74 

74 

75 

72 

70 

71 

7  0 

71 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

7  ] 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

84 

86 

36 

88 

87 

8  3 

89 

90 

80 

85 

84 

00 

93 

93 

0  4 

91 

93 

9  0 

91 

94 

05 

92 

89 

B7 

88 

91 

9  1 

91 

93 

90 

90 

89 

7 

M  !  N 

69 

67 

72 

72 

69 

6S 

69 

67 

68 

70 

70 

7  0 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

7  0 

69 

69 

69 

70 

69 

71 

67 

70 

n 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

85 

89 

B  B 

89 

89 

80 

90 

00 

00 

88 

87 

91 

91 

93 

90 

91 

93 

01 

92 

0  3 

0  5 

95 

93 

90 

89 

87 

91 

92 

0  4 

92 

90 

90 

S 

M  1  N 

72 

68 

;n 

70 

67 

68 

66 

66 

65 

68 

0  8 

7  0 

68 

0  8 

70 

70 

68 

6  8 

69 

8  8 

6  0 

69 

70 

7  0 

70 

66 

66 

66 

66 

69 

66 

68 

3 

OE  R I  DOER  ' 

MAX 

88 

86 

8  8 

87 

83 

HH 

90 

90 

H  5 

89 

HH 

o; 

91 

9  3 

94 

95 

93 

30 

92 

94 

95 

93 

92 

HO 

88 

88 

91 

91 

9  4 

9  0 

90 

90 

3 

M  I  N 

72 

70 

74 

73 

69 

70 

68 

1  H 

58 

70 

71 

12 

71 

73 

7  3 

73 

70 

7  1 

72 

72 

70 

70 

71 

'0 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

6  8 

70 

6 

EL  I ZABE  TH 

MM  . 

89 

87 

87 

88 

79 

MO 

89 

9  1 

89 

87 

MM 

9  3 

0  0 

0  0 

96 

97 

0  0 

0  1 

95 

95 

00 

93 

00 

92 

87 

00 

91 

91 

95 

93 

89 

91 

3 

M  I  N 

73 

68 

71 

71 

69 

00 

66 

B5 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

70 

71 

7  0 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

69 

66 

70 

69 

70 

65 

69 

7 

HACKBERRr  6  SSW 

Mm 

84 

90 

HO 

88 

65 

84 

87 

88 

87 

83 

84 

8  7 

90 

00 

00 

91 

91 

00 

90 

0  1 

00 

91 

91 

65 

86 

85 

B5 

87 

91 

86 

8  6 

87 

8 

M  [  N 

74 

71 

'  1 

74 

73 

M 

75 

71 

75 

71 

74 

77 

79 

16 

78 

78 

78 

60 

80 

78 

M 

76 

72 

7  3 

73 

76 

7  4 

75 

76 

7  6 

77 

75 

4 

JENNINGS 

MAX 

86 

86 

8b 

85 

83 

80 

90 

00 

64 

84 

87 

90 

92 

93 

0  1 

92 

93 

0  1 

94 

05 

94 

92 

83 

8  6 

86 

88 

00 

90 

90 

8B 

90 

B9 

0 

m  [  rj 

71 

71 

74 

73 

70 

71 

72 

70 

7  1 

71 

70 

7  6 

75 

76 

77 

76 

74 

7  3 

74 

75 

74 

72 

73 

7  0 

71 

72 

72 

73 

72 

76 

72 

72 

g 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

85 

85 

86 

87 

85 

h  3 

90 

91 

90 

85 

60 

90 

91 

92 

89 

91 

00 

92 

0  i 

94 

94 

88 

HO 

88 

66 

69 

91 

93 

91 

80 

89 

1 

MIN 

76 

71 

75 

78 

72 

71 

71 

70 

70 

75 

75 

76 

76 

77 

77 

75 

76 

76 

76 

74 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

72 

71 

72 

'  1 

73 

9 

LAKE  CHARLES  WSO  HP 

MAX 

88 

67 

KM 

65 

84 

89 

90 

89 

84 

85 

HH 

90 

91 

92 

9 ; 

90 

91 

0  1 

92 

94 

95 

90 

87 

H4 

87 

6  0 

0  1 

92 

00 

88 

0  0 

89 

1 

MIN 

70 

72 

11 

73 

71 

'0 

70 

69 

7  1 

72 

73 

7  4 

74 

75 

76 

76 

74 

74 

7S 

74 

7  3 

72 

74 

7  1 

73 

72 

7  1 

71 

71 

73 

71 

72 

6 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

MAX 

89 

91 

99 

91 

81 

8  3 

89 

93 

01 

87 

88 

94 

96 

94 

96 

96 

95 

0  4 

94 

94 

9  7 

0  5. 

90 

6  6 

89 

80 

92 

93 

95 

94 

92 

91 

5 

MIN 

74 

69 

74 

74 

69 

I  1 

69 

67 

0  8 

70 

72 

73 

71 

73 

7  4 

74 

72 

7  0 

73 

73 

7  1 

72 

72 

7  0 

70 

65 

69 

69 

70 

71 

6  7 

71 

6 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

63 

89 

86 

90 

B  7 

84 

H  8 

on 

90 

9  1 

9  3 

90 

90 

9 1 

1 2 

93 

0  3 

93 

6  7 

8  4 

87 

88 

60 

89 

90 

69 

8  7 

86 

7 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

1  ! 

73 

n 

76 

75 

77 

7  8 

77 

75 

7  0 

78 

76 

7  5 

72 

75 

7  3 

74 

75 

7  3 

73 

74 

74 

'0 

74 

0 

VERM  I L 1  ON  LOCK 

MAX 

Mi 

88 

90 

80 

81 

82 

69 

90 

91 

0  3 

88 

68 

0  1 

90 

69 

93 

94 

89 

M  3 

86 

89 

68 

90 

91 

89 

69 

88 

4 

M  I  N 

73 

72 

73 

73 

69 

00 

66 

67 

68 

71 

72 

73 

74 

10 

72 

72 

71 

7  0 

69 

69 

00 

72 

75 

i4 

76 

74 

72 

71 

70 

72 

69 

7' 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARV I LL E  2  SW 

MAX 

80 

87 

8  ) 

65 

83 

88 

91 

68 

8  1 

82 

87 

92 

94 

95 

0  4 

93 

93 

90 

95 

95 

93 

88 

88 

00 

92 

92 

9  3 

93 

91 

90 

90 

89. 

9 

MIN 

73 

70 

7 1 

73 

72 

7  0 

70 

6B 

72 

71 

71 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

7  4 

75 

75 

7  3 

73 

7  5 

73 

73 

70 

72 

74 

72 

72 

70 

72. 

9 

FRANKL IN   3  NW 

MAX 

79 

88 

HO 

87 

81 

0  0 

91 

90 

79 

81 

88 

3  0 

93 

93 

32 

90 

91 

0  3 

93 

91 

9  3 

90 

B3 

69 

89 

90 

9  I 

93 

90 

90 

90 

88  • 

9 

MIN 

71 

71 

73 

73 

70 

7  0 

67 

69 

72 

71 

71 

70 

74 

75 

,'4 

75 

74 

72 

74 

73 

7  1 

72 

74 

71 

73 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

71  . 

9 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  5 

TAT  ION  INOEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


L  OU I S I RNR 

RUGUST  1975 


STATION 

IRFR'ETTE  FRA  RP 
MORGAN  CITY 
NEW  1BERIR  5  NW 

SOUTHEAST  09 
BOOTHVILLE  HSO 
OONALDSONV I LLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMfl 

NEW  ORLEANS  noi  WSO  HP 
NEW  ORLERNS  RUD  WSO  CI 
PRRROIS  7  S 

PLAQUEMINES  PARISH  SIR 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNHRO 

TH I BODAUX 


MAX 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MP  ' 

nlN 


MAX 
i  i  N 


MA  - 
M  ;  N 


MA  i 
M  I  N 


MAX 
i :  N 


MA . 
"i !  N 


MAX 
MIN 


MAX 

M  I  N 


MAX 
MIN 


onr  OF  MONTH 


80  87  89 
72      74  75 


81  84  88 
71      74  73 


87     88  89 


86  87  86 
71      73  71 


79  87  87 
72      71  70 


73      74  73 


89  83  85 
71     70  75 


80     92  92 


87  83 
73  72 


89  87  80 
74     72  72 


89     89  84 


86  80  79 
74     73  71 


89  HH 
71  73 


73     73  72 


90     82  83 


73     71  73 


65  85  82 
79     70  69 


90     82  81 


66  87 

72  72 


90  88 

69  69 


90  69 
69  70 


89  91 
66  69 


86  82  79 

72  74  71 

90  91  90 

81  81  82 

71  70  71 


69  84  80 
69     69  72 


67  87  84 
69     68  71 


/9  84  82 
70     70  75 


89  89 

69  72 


90  87  78 
bfl      6  8  'V 


10    11  12 


78  82  67 
71     41  72 


88  90  91 
74     76  78 


83  84 
72  74 


86  86  90 
72     69  72 


87  90  92 
72     70  72 


70     79  78 


86  90  93 
72     70  73 


72     70  72 


13    14  15 


92  94  94 
74      76  70 


90  90  90 
78     81  79 


92     93  92 


92  93  92 
7  1     76  79 


92  91  92 
75     76  75 


92  93  93 
75     76  75 


89  90  90 
80     79  79 


90  90 
7S  75 


93     91  94 


85  93  93 
73     75  74 


93     92  93 


90  90 
76  77 

93  90 


90  92  93 
72     72  74 


91     91  93 


93  93 
75  77 


91     92  94 

73     75  73 


90  90  90 
78     76  78 


94  94  93 
74     73  73 


94     91  93 


94  94 

76  75 


93  92 
75  74 


93  95 
75  73 


90  91  89 
79     77  76 


94     92  90 


91  89  89 
72     74  75 


93  93 
76  75 


92  90  90 
75      74  73 


93     90  91 


91  90  87 
78     60  77 


93  93  91 
74     75  7] 


94  92  92 
75     74  73 


93     93  92 


93  86 
73  74 


93  89 
72  74 


88     89  90 

77     75  75 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

muFNSTONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

it    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
!*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERMILION     3 -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35<?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801, 


Director,   National  Climatic  Center 
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0 

0 

0 

2 

34 

.75 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

86 

8 

64 

4 

75 

6 

97 

3 

49 

29- 

3 

1  1 

0 

0 

0 

3 

17 

I  .38 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

SLIDELL  HSO  RFC 

83 

5 

63 

i 

73 

5 

93 

3- 

47 

28* 

19 

7 

0 

0 

0 

4 

87 

1  .29 

1  1 

.0 

0 

9 

3 

2 

OIVISION 

74 

0 

-3.1 

3 

86 

-  .83 

•  0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

SEPTEMBER  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

ORIS 

SNOH  . 

SLEET 

NO  - 

OF 

OflYS 

STATION 

ui  i 

MBX  . 

hin. 

u,  i 

° 

1 

i 

5 

<L  S 

o 

o 

s  s 

=>  a 

^  1 

o 

Jr 

o  o 

■  5 

» 

a  i 

i  ° 

UJ 

fs 

a  c 

Si  x 

e 

> 
a 

>  — 

a  x: 

> 
a 

o  u. 

1 

° 

-1 

° 

i  S 

a  u. 

° 

° 

o 

— — 

SOUTHWEST  07 

8  4 

-  b 

62.8 

73 

94 

3 

46 

26 

1  4 

8 

0 

0 

0 

2 

16 

-   1  . 70 

■  95 

1  1 

.  0 

0 

nr    niii  ur  v    a  u 
Ut    UU I NL '    *  M 

8  b 

■  9H 

59  ■  3H 

72 

6H 

95 

3 

28  * 

1 6 

1  2 

o 

Q 

Q 

5 

00 

.  1  6 

3  •  36 

0 

U t    n  lUUtt 

85 

■  2 

62.8 

74 

0 

95 

3 

47 

27 

7 

e 

0 

0 

0 

1 

51 

.62 

1  7 

.0 

0 

5 

1 

0 

L  L  1  c  HOC  1 H 

85 

.s 

61  .8 

73 

7 

-  3.6 

94 

13- 

45 

29- 

13 

1  0 

0 

0 

0 

3 

4  4 

-  .75 

2  .51 

1  1 

.0 

0 

? 

2 

1 

HACKBERRY  8  SSH 

83 

.  4f1 

69. 1M 

76 

3" 

-    1  .9 

92 

3 

57 

23 

0 

4 

0 

0 

0 

4 

71 

.04 

3.60 

S 

.0 

0 

s 

1 

I 

JENNINCS 

84 

-6 

65.6 

75 

1 

-  3.4 

95 

1 

51 

24 

0 

o 

0 

Q 

5 

84 

.99 

3  .40 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

85 

-  ?H 

65  -  9H 

75 

6H 

-  2.9 

94 

3 

52 

24 

1 

6 

0 

0 

0 

I 

96 

-  2.71 

0 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

8S 

.2 

65.0 

75 

1 

-  3.3 

94 

2 

51 

27. 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

37 

1  .24 

3-94 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

fiQCDi  i  u  c  idc  TnurB 

UDtKL 1 N    r IKt     1 UHtn 

86 

.  5 

63  -5 

74 

96 

3 

48 

28- 

6 

I  1 

0 

0 

0 

5 

5  b 

4  .30 

17 

.0 

4 

1 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

85 

.0" 

66. 6M 

75 

88 

94 

3 

54 

25- 

2 

5 

0 

0 

0 

3 

59 

1  .12 

6 

.0 

b 

4 

1 

VERHIL ION  LOCK 

84 

■  5 

64.4 

^4 

s 

94 

3 

5 1 

29* 

3 

7 

o 

o 

[j 

2 

62 

•  68 

1  2  * 

.0 

U 1 V 1 3  I  UN 

-  3.2 

3 

6  b 

96 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SH 

85 

.3 

65.9 

75 

6 

-  2.4 

95 

3 

52 

27. 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

7  6 

-  2-47 

.85 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

r  £'  u  M  H      IM      ■<  MU 

rnnnnL  in  -j  hh 

84 

.2 

64  .0 

74 

1 

-  4.2 

94 

3 

49 

28- 

8 

5 

0 

u 

0 

5 

67 

-  .61 

1  .38 

9 

•  0 

9 

4 

2 

LBFBYETTE   FBB  BP 

84 

.  7 

65.4 

75 

1 

-  2.6 

93 

3- 

SO 

24 

2 

8 

0 

0 

0 

2 

58 

-  2-09 

1  .00 

5 

.0 

Q 

6 

2 

I 

MORGBN  CITY 

8  4 

66.9 

75 

8 

-  3.3 

96 

' 

52 

25  * 

5 

7 

0 

0 

0 

Ai 

2-59 

! 

o 

2 

NEH    I8ERIB  5  NH 

84 

'  7M 

65  .  7M 

7S 

^  n 

93 

50 

28  + 

1  0 

o 

o 

o 

' 

M 

n 

o 

I 

75 

2 

-  2.9 

46 

SOUTHEAST  09 

OUUlnVlLLt  HDU 

81 

■  7 

70  .5 

76 

1 

9  1 

2 

58 

26  * 

0 

2 

0 

0 

0 

J  ij 

0 

.  . 

g 

nnucii  ncnuuii  if    t  c 
UUNHLUjUNV ILLt    J  t 

96 

0 

4 

1  00 

■  0 

0 

|  7 

3 

1 

CALL  I ANO 

84 

•  6 

70  .4 

77 

5 

95 

3 

52 

26 

2 

8 

0 

0 

o 

3 

51 

1  .07 

5 

•  0 

6 

2 

1 

HOUM  A 

84 

.2 

66  .0 

75 

1 

-  3.2 

93 

3- 

50 

28 

e 

7 

0 

0 

0 

.0 

0 

NEH  ORLEBNS  HOI   HSO  BP  R 

8  3 

•  5 

66  •  6 

75 

1 

-  3.1 

9  3 

2* 

50 

26 

6 

5 

0 

0 

0 

3 

9 

1  .61 

0 

2 

NEW  ORLEBNS  BUO  HSO  C I  R 

85 

.0 

69  -6 

77 

3 

-   1  .8 

94 

2» 

55 

26 

0 

1 1 

0 

0 

0 

2 

65 

-  3.79 

.80 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

PARBOIS  7  S 

84 

.7 

65.1 

74 

9 

93 

2» 

48 

27 

10 

8 

0 

0 

0 

3 

31 

-   3  .50 

1  .25 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLBOUEMINES  PARISH  STB 

83 

.8 

68.0 

75 

9 

93 

3» 

52 

28 

2 

6 

0 

0 

0 

4 

71 

1  .39 

S 

.0 

0 

8 

3 

2 

OUBRBNT INE 

81 

■  SH 

70.  SH 

76 

on 

55 

23 

0 

0 

0 

0 

12 

95 

3.69 

22 

•  0 

0 

9 

6 

4 

RESERVE 

83 

,8H 

65. 8M 

74 

HM 

-  3.5 

93 

3 

51 

24 

7 

5 

0 

0 

0 

3 

3  5 

-  2  .67 

2.11 

17 

.0 

0 

i 

2 

1 

SAINT  BERNARO 

85 

.  4 

66.7 

76 

1 

94 

3« 

52 

23 

2 

8 

0 

0 

0 

8 

61 

2.75 

b 

.0 

0 

S 

6 

3 

THIBOOAUX 

84 

-9 

67. 9M 

76 

4M 

-   1  .7 

94 

4  • 

52 

29> 

0 

7 

0 

0 

0 

7 

09 

-  .54 

2.00 

5 

.0 

0 

1  0 

5 

2 

DIVISION 

75 

9 

-  3-0 

6 

04 

-  .96 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  1 NC  STATION  INDEX 
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STAT  I  ON 


NORTHWEST 

COTTON  vflLL 
CURTIS    1  SS 
GL  OS TED    1  U 
HftHHCt    3  S 
HQSST0N 


>E  I  T 


« IL  L  £ 


KORAN 
L  0GAN5PORT  t  ENE 
MANSF IELD  3  USU 
MJflOEN 

MO0RINGSP0RT  1  N 
PLAIN  DEAL  IMG 
RODESSA 

SMREVEPORT  WSO  AP 
SPR INGH ILL 

WESTDALE   3  SW 


NORTH  CENTRAL 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCUS 
FARMERvILLE 
HATNESv IL  LE  2  USU 

HOMER  EXP  STATION 
J0NES60R0  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUSTON 

RUSTOH-LA  TECH  UN  I v 
SPEARSVJLLE  FIRE  TOU 
STERL INGT0N 
UlNNF IEL 0  2  u 

UIMONA  FIRE  TOuCQ 


NORTHE«[,T 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROvE 

SAINT  JOSEPH  EXP 

TALL  UL AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND    2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVJLLE 


DRIA  WSO  AP 
F IRE  TOWER 
r IRE  TOWER 


EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HIHESTON  4  NNE 
JONESvlLLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 


MBRHSVIILE 


OL 


w  ROADS  5  ESE 
0  RIVER  LOCK 
3  SSW 


OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
V  I  DAL  IA  NO  2 
WOOOWORTH  STATE 


EAST  CENTRAL 


BATON  ROUGE  USO  AP 
BOGAL  USA 
CLINTON  5  SE 

COvln&TON  4  NNW 
FBANKL INTBM  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWEL L  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOO 

LSU  BEH-HL'R  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NQ  1 
PINE  GROvE  FIRE  TOWER 

ST  FRANC  IS v IL IE  &  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL I DELL  USO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACMARY  2  ESE 


DRILY  PRECIPITATION 


DRY   OF  MONTH 


.28     .99  .02 


1.20  .24 


10  11 


1.09  .03 


3  14  15 


6  17  1 


19  20  21    22  23  24    25  26  27 


.02  .09 
.12  .20 
.60  .04 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


SOUTHWEST  { 

H6Bf.v|LLt 

CBQULCY  EXP  STATION 
OE   OUINCT  4  N 
OE  BIDDER 
El  izabetm 


DAY   OF  HONTH 


1     2     3      4    5    6     7    8    9     101112    131415  16171 


8  SSU 


HACK6EBRV 
JENNINGS 

k:ndeb  3  W 

L««C  ABTHUB  10  SW 
LAKE   CHABLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LOnGvIllE 

fCBMENTAU 

MI TT IE  2  SE 

OA*.  DALE 

06ERL  IN  F  IRE  TOWER 

ROCKEFELLER  WL  BEFuGE 

SUGAR TO WM 

SULPHUR 

vERrtlL ION  LOCK 


SQL'T 


CENTRAL 


BAYOU  SORREL  LOCK 
CABvjllE  2  SM 
FRAHKL IH  3  NW 
JEANEBE TTE  EXP  STA 
LAFATETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  USO 
DONALDSONVILLE  3  E 
GALL IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  C I 

NEW  ORLEANS  MO!    WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIEBS 
NEW  OBLEANS  CITBUS 
NEW  OBLEANS   DUBL IN 

NEW  OBLEANS  JEFFEBSON 
NEW  OBLEANS  JOURDAN 
NEW  OBLEANS  LONDON 
NEW  OBLEANS  rETAIRIE 
PARAOIS  7  S 

PLAQUEMINES  PAB1SH  STA 

QUABANTINE 

BE SERVE 

SAINT  BERNARD 

TH IBODAUX 


2.62 
2.78 
5.67 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

<z 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  5 

1  5 

1  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

. 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
M  I  N 

93 

94 

96 

97 

99 

89 

83 

85 

87 

92 

91 

91 

82 

76 

77 

82 

14 

81 

87 
62 

86 

62 

82 
53 

74 

53 

74 
47 

76 

4  7 

78 
48 

74 
42 

77 
42 

80 
44 

81 
46 

82 
51 

83.9 
59  .0 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

98 

!  OC 

100 

98 

91 

8  7 

87 

e ) 

90 

90 

90 

88 

79 

80 

52 

85 
52 

85 
6  3 

85 

65 

90 
60 

90 
66 

78 
6 1 

76 
5 1 

72 
53 

77 
4  4 

80 
4  3 

80 
46 

76 
4  I 

79 
4  1 

79 
44 

85 
45 

88 
49 

85.7 
57  .5 

M  i  NOE N 

MIN 

94 

70 

96 
70 

97 
72 

98 

71 

93 
71 

91 
68 

84 

62 

85 

62 

89 
69 

93 
72 

92 
71 

91 
74 

87 
58 

76 
SS 

79 
55 

83 
59 

72 
63 

83 
63 

88 
64 

90 
63 

83 
56 

76 
56 

74 
49 

76 
50 

80 
49 

79 
46 

79 
46 

80 
49 

82 
50 

85 
52 

85  .2 
60  -5 

PLAIN  OEALING 

MAX 

92 
69 

95 
70 

95 
70 

91 
70 

90 
69 

90 
68 

82 
60 

84 

60 

85 
62 

92 
70 

92 
70 

90 
72 

90 
56 

73 
SS 

77 
55 

B2 

57 

74 

6S 

79 
6  2 

87 
63 

90 
61 

62 
56 

74 

55 

73 
49 

75 
49 

80 
49 

74 
43 

76 
43 

78 
47 

79 
48 

83 

52 

83-5 
59.2 

SHRE  VEPORT  HSO  BP 

MAX 
MIN 

96 
68 

97 
6  9 

98 

70 

93 
68 

90 
68 

86 
68 

86 
64 

89 
65 

94 

70 

94 

70 

94 

73 

91 

65 

78 
61 

82 
57 

86 

59 

76 
67 

84 

67 

69 
63 

92 
69 

85 
61 

76 
58 

76 
57 

78 
SI 

82 
50 

78 
51 

78 
46 

80 
47 

82 
50 

86 
52 

87 
55 

86.  1 
61  .3 

WESTOALE  3  SW 

MA  X 
MIN 

95 

96 

97 

99 

94 

89 

90 

87 

86 
69 

94 

69 

93 

70 

90 
70 

90 
60 

78 

52 

82 
5  4 

86 
5  7 

76 
67 

83 

62 

88 
6  3 

91 
66 

81 
52 

76 
56 

75 
48 

76 
4B 

81 

4  6 

76 
42 

78 
4  1 

80 
4  3 

81 
45 

85 
48 

85.8 
S8-9 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

97 
7  J 

96 
6  9 

97 
7  | 

93 
69 

86 

70 

85 
68 

85 
64 

89 
69 

93 
72 

91 
7  j 

87 
70 

88 

63 

77 
58 

79 
S3 

83 

55 

7  4 

6  7 

62 
66 

87 
62 

90 
67 

80 
59 

78 
54 

71 
5  3 

74 
48 

78 

52 

74 
47 

77 
44 

78 
45 

80 
46 

84 
48 

87 

S3 

84  .  1 

60. 1 

CALHOUN  EXP  STRT ION 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 

95 

72 

95 
7 1 

9  2 
72 

88 
7 1 

BS 
64 

85 

65 

90 
69 

93 
70 

95 
7 1 

91 

7  4 

BS 
58 

77 
52 

78 
56 

85 
56 

73 
68 

80 
6 1 

88 

6  1 

91 
64 

60 

55 

80 
58 

69 
51 

73 
52 

78 
49 

75 
45 

76 
44 

79 

4  4 

79 
47 

83 
49 

84.1 
60-4 

FARMERV ILLE 

MAX 
MIN 

9b 
70 

96 
7  \ 

97 

72 

97 
69 

93 

72 

69 

85 
66 

92 
68 

92 
70 

9  1 
7  j 

85 
6  3 

77 
56 

75 
62 

83 

88 

82 
66 

71 
65 

60 
6 1 

68 

65 

90 
62 

81 

55 

78 
56 

71 
SO 

78 
50 

77 
4  8 

78 
43 

46 

78 
46 

78 
4  8 

B3 
49 

84.1 

60.3 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
6  9 

96 
7 1 

95 
68 

93 
70 

9C 
67 

83 
60 

84 

6 1 

87 
66 

93 
69 

93 
7 1 

9  1 
74 

83 
56 

76 
53 

76 
S3 

79 
56 

72 
65 

82 
6 1 

88 

63 

89 

62 

61 
54 

76 
55 

73 
46 

74 
49 

78 
46 

74 
43 

78 
44 

78 
46 

80 

SO 

84 

52 

83.7 
59 . 1 

MONROE  FAA  AP 

MIN 

95 
70 

95 
7t 

94 
74 

92 
71 

87 
71 

es 

71 

84 
64 

88 

67 

90 
71 

69 

70 

88 
71 

84 

65 

75 
54 

78 
53 

83 
58 

74 
68 

91 
64 

84 

61 

86 

65 

78 
58 

80 

56 

70 
54 

72 
SO 

77 
53 

73 
46 

74 
42 

79 
44 

78 

44 

82 
45 

66 

52 

82.7 
60. 1 

MONROE  CITY 

MAX 
M  I  N 

95 
70 

96 

73 

95 
74 

94 

72 

90 
71 

85 
70 

85 
64 

88 
66 

91 
72 

91 
71 

92 
72 

92 
67 

76 
58 

78 
6  4 

83 
58 

82 
68 

BO 
65 

87 
63 

90 
69 

89 
64 

60 
56 

76 

27 

76 
51 

77 
54 

74 
49 

75 
47 

78 
47 

77 
48 

82 
49 

84 

SS 

84  .6 

61  .9 

RUSTON-LA   TECH  UN  1 V 

MAX 
M  1  N 

93 
69 

95 
70 

95 
73 

95 
71 

91 

'0 

86 
68 

84 

63 

BS 

67 

87 
72 

91 

70 

91 

7  0 

88 

73 

85 
56 

76 
52 

76 
56 

82 
64 

73 
67 

60 
62 

81 

66 

88 
63 

80 
56 

79 
56 

70 
49 

72 
52 

/3 
49 

74 
44 

7S 
4S 

77 
48 

78 
4  7 

82 

SS 

83.0 
60.8 

W I NNF IELO  2  H 
. 

MAX 
MIN 

94 

68 

95 
6  B 

93 
69 

89 
6  7 

85 
68 

66 
68 

86 
63 

8  6 
6  6 

91 
67 

92 
67 

92 
6  8 

91 
67 

76 
60 

79 

50 

BS 
54 

82 
67 

80 
66 

87 
58 

90 
63 

88 

63 

79 
50 

73 
57 

74 
48 

79 
48 

75 
4  5 

76 
4  ] 

78 
4  1 

79 

4  1 

83 
43 

84 
48 

84  .2 
58.3 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

93 
7D 

95 
7 1 

96 
74 

95 
7 1 

91 
73 

86 
7  i 

85 
63 

89 
66 

93 
73 

93 
70 

92 
72 

91 
66 

76 
57 

79 
6  3 

84 

57 

8  3 
67 

81 
64 

87 
63 

90 
68 

89 
63 

81 

55 

75 
57 

73 
50 

77 
56 

73 

4  / 

75 
45 

78 
45 

77 
49 

83 
49 

86 

55 

84  .8 

61  .3 

EPPS  6  W 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 

68 

95 
74 

96 
69 

9  4 

72 

90 
7  i 

85 
64 

86 
66 

89 
72 

92 
70 

91 

7  1 

90 
74 

83 
57 

76 
56 

78 
57 

84 

6  4 

75 
66 

80 
6 1 

86 
66 

38 
64 

78 
56 

80 
59 

70 
SO 

74 

52 

75 
45 

72 
42 

75 
49 

77 
8  4 

77 
43 

82 

S2 

83. S 
61  •  1 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
70 

94 

75 

95 
72 

9  4 

72 

90 

72 

86 
6  7 

85 
69 

88 

73 

93 
71 

90 
71 

68 

73 

8  0 

58 

75 
56 

77 
62 

64 

65 

79 
67 

83 
62 

85 
67 

88 
64 

7B 
59 

60 
61 

71 

52 

74 

53 

74 
4  8 

73 
45 

75 
50 

7  7 
50 

77 
48 

80 

52 

83.3 
62.4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
M  I  N 

90 
71 

95 
71 

94 
74 

94 

72 

92 
71 

86 
71 

84 

71 

83 
71 

68 

72 

91 
69 

90 
71 

90 

73 

86 

62 

76 
56 

79 
59 

85 
66 

79 
68 

80 
63 

85 
66 

88 

71 

76 
60 

80 
61 

66 
52 

74 

51 

16 

4  6 

72 
46 

75 
44 

76 
45 

76 
46 

80 

SO 

82.9 
62.3 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 
70 

9  3 
7  4 

9  4 

71 

92 
72 

SB 

71 

85 
67 

64 

68 

90 
70 

91 
6  8 

9! 
70 

91 

72 

85 
59 

75 
53 

77 
54 

8  2 
62 

79 
67 

60 
63 

86 
6  4 

90 
66 

76 
55 

80 
68 

68 

50 

74 

51 

7S 

44 

72 
43 

75 
44 

75 

44 

75 
45 

80 
48 

82.9 
60.5 

HINNSBORO 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 

69 

95 

70 

95 
70 

92 
70 

90 

70 

80 
65 

85 
67 

89 
69 

93 
68 

91 
69 

90 
71 

84 

59 

76 
51 

79 
55 

85 
6  8 

78 
67 

80 
60 

86 
62 

89 
66 

74 

S3 

61 
57 

76 
SO 

74 

50 

/e 

74 
40 

76 
4  2 

7  8 
4  3 

78 

83 
46 

83  8 
59.1 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLBNO  2  S 

MAX 
MIN 

93 
68 

94 

6  7 

95 
67 

96 
67 

90 
69 

86 

65 

84 

6  3 

83 
66 

85 
68 

91 
69 

92 
69 

91 

72 

91 
59 

78 
62 

78 

53 

83 

55 

7S 
66 

80 

6 1 

6  6 
6  4 

90 
64 

78 

7S 

72 

74 

n 

73 

74 

77 

82 

88 

52 

83.7 
59.0 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 
63 

97 
67 

92 
67 

88 

67 

85 
64 

85 
65 

87 
68 

92 
69 

92 
69 

90 

74 

91 
71 

69 

62 

83 
S3 

86 
57 

85 
66 

82 
61 

89 
63 

92 
67 

80 
58 

73 
55 

75 
56 

77 
45 

80 
46 

79 

4  7 

77 
44 

77 
43 

80 

43 

78 
45 

47 

85.1 
59. 0 

LEESVILLE 

MAX 
M  I  N 

93 
69 

94 

69 

96 
69 

94 

69 

89 
70 

8  5 
70 

88 
68 

84 

70 

89 
69 

93 
68 

93 
70 

92 
73 

93 
63 

80 
55 

83 
56 

as 

60 

84 

69 

82 
62 

68 

62 

92 
67 

81 

62 

81 

59 

77 
52 

77 
48 

81 
49 

77 
47 

78 
45 

80 
45 

81 
46 

85 

85  .8 
61  .0 

MANY 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
68 

95 
68 

94 

67 

90 
70 

84 

68 

85 
66 

84 

68 

87 
67 

91 

68 

92 
69 

92 
73 

90 
62 

78 
53 

80 

55 

86 

55 

79 
68 

BO 

59 

89 
6  4 

91 
65 

75 
55 

75 
56 

68 
47 

75 
45 

79 
80 

75 
43 

76 
42 

78 
43 

80 
45 

84 
48 

83.7 
59.3 

NflTCHI TOCHES 

MAX 
MIN 

97 

72 

96 
7  1 

98 

72 

97 
70 

92 
70 

88 

68 

86 
67 

91 
6  7 

941 

70 

96 
70 

96 

70 

94 

73 

79 
60 

6? 
55 

87 
58 

85 
67 

61 

67 

69 

63 

92 
66 

88 
6 1 

78 
56 

76 
57 

77 
5 1 

Bl 

52 

79 
^  I 

78 
47 

80 
47 

81 

84 

86 
S4 

87  .0 
61  .7 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MIN 

92 
72 

95 
71 

96 

74 

94 

72 

87 
72 

88 

72 

86 
69 

86 

70 

90 

72 

92 
71 

93 
72 

91 
74 

94 

65 

82 
56 

83 
61 

87 
62 

76 
69 

82 
65 

86 
68 

91 
71 

80 
64 

84 

62 

77 
54 

76 
52 

79 
54 

77 
49 

76 
47 

79 
49 

80 

50 

84 

55 

85-5 
63.8 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
M  1  N 

96 
73 

98 
69 

94 

73 

89 
71 

90 

72 

90 
72 

84 

69 

94 

72 

92 
73 

93 
71 

93 
72 

93 
67 

78 
63 

80 
56 

66 
63 

77 
69 

BO 

65 

90 
64 

93 
68 

76 
67 

62 
62 

77 
58 

75 
54 

60 

52 

76 

52 

77 
45 

75 
4S 

78 
47 

82 
47 

84 

56 

85.1 
62.9 

BELAH  F IRE  TOWER 

MAX 
MIN 

94 

67 

96 
71 

96 
72 

96 
71 

91 
69 

90 
70 

65 
67 

85 
70 

92 
71 

93 
68 

93 
69 

94 

71 

90 

61 

79 
S4 

82 
59 

63 

70 

76 
68 

81 
63 

88 
66 

91 
69 

74 

59 

82 
60 

76 
SI 

75 
51 

80 

49 

78 
46 

77 
47 

80 
49 

81 
49 

84 

56 

85.4 

62-1 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

91 
69 

9  4 

71 

95 
72 

93 
71 

86 
71 

90 
72 

85 
71 

B3 
72 

SEE 

92 
71 

REF 

91     91  94 

70     70  72 

ERENCE  NOTES 

93     77  79 
65     57  57 

FOLLOWING  : 

87     81  82 
62     66  64 

TATION  1N0E1 

88 

65 

92 
65 

81 

63 

61 

62 

75 
52 

76 
SO 

79 
53 

75 
48 

76 
47 

77 
48 

79 
47 

82 
55 

84  8 

62.6 

DAILY  TEMPERATURES 


LOU  I S I ANA 

SEPTEMBER  1975 


DOT   OF  MONTH 


STRT I  ON 

<r 

vt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  ? 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

i  e 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

GRAND  CO'ERU 

MAX 

93 

94 

93 

81 

87 

87 

86 

68 

91 

88 

91 

93 

80 

83 

88 

86 

85 

89 

91 

88 

85 

75 

75 

79 

77 

77 

78 

80 

83 

82 

85 

1 

MIN 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

67 

58 

64 

72 

68 

65 

69 

69 

6  3 

62 

53 

51 

53 

49 

46 

49 

48 

64 

■  1 

H [ NE  S  TON   4  NNE 

MAX 

93 

94 

95 

93 

87 

86 

81 

84 

90 

92 

92 

91 

94 

79 

8 : 

86 

81 

81 

87 

91 

79 

82 

75 

76 

80 

76 

77 

78 

80 

83 

84 

9 

MIN 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

66 

70 

69 

67 

68 

71 

63 

63 

57 

57 

67 

61 

63 

66 

69 

60 

50 

48 

49 

45 

44 

43 

46 

S9 

.9 

JONE5VILLE  LOCKS 

MAX 

90 

92 

93 

92 

91 

69 

89 

84 

89 

91 

91 

91 

91 

77 

80 

85 

78 

81 

80 

90 

'8 

81 

7  1 

74 

76 

74 

75 

76 

76 

81 

83 

5 

MIN 

71 

73 

73 

74 

72 

72 

69 

69 

73 

70 

72 

71 

62 

55 

55 

60 

60 

62 

66 

69 

62 

62 

62 

51 

50 

45 

48 

49 

48 

62 

.1 

MAHOU  4  S 

MAX 

9S 

95 

95 

92 

91 

87 

88 

90 

92 

90 

92 

92 

89 

83 

68 

86 

86 

90 

92 

89 

84 

81 

75 

79 

79 

78 

80 

SO 

83 

84 

86 

B 

MIN 

73 

72 

72 

69 

74 

70 

70 

71 

70 

68 

70 

72 

64 

55 

62 

75 

72 

62 

68 

61 

60 

65 

54 

51 

54 

SI 

50 

50 

52 

63 

.7 

MEL  V  I LLE 

MAX 

92 

93 

93 

92 

89 

85 

89 

9  1 

91 

91 

91 

92 

66 

61 

86 

83 

83 

88 

89 

85 

8  . 

79 

69 

77 

76 

75 

76 

78 

83 

82 

MIN 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

69 

71 

69 

69 

69 

69 

65 

57 

63 

65 

65 

63 

6  8 

67 

62 

57 

50 

48 

52 

46 

4  6 

46 

46 

54 

62 

0 

NEW  ROAOS  5  ESE 

MAX 

91 

92 

94 

93 

87 

85 

84 

86 

88 

89 

89 

91 

91 

79 

B3 

87 

78 

6  3 

85 

91 

77 

84 

68 

74 

77 

75 

75 

76 

77 

81 

83 

MIN 

70 

70 

73 

71 

71 

67 

70 

71 

72 

70 

69 

69 

66 

57 

63 

65 

67 

64 

68 

68 

63 

61 

5  4 

49 

S3 

50 

48 

49 

47 

62 

8 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

91 

94 

93 

95 

88 

89 

64 

85 

90 

90 

91 

9  1 

92 

79 

79 

87 

80 

83 

86 

90 

BO 

84 

6fl 

75 

77 

75 

75 

77 

78 

80 

84 

.2 

MIN 

70 

65 

73 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

66 

60 

58 

63 

63 

64 

64 

69 

64 

62 

S3 

52 

53 

48 

4  7 

51 

52 

55 

63 

.1 

Cllh  a  SSM 

MAX 

94 

95 

95 

91 

89 

85 

85 

87 

92 

92 

91 

85 

86 

79 

85 

86 

80 

87 

89 

83 

BO 

72 

73 

78 

74 

75 

78 

78 

82 

84 

84 

.3 

MIN 

68 

70 

69 

69 

70 

66 

67 

69 

67 

68 

71 

70 

56 

56 

5  3 

68 

61 

61 

67 

64 

54 

51 

SO 

46 

43 

43 

4  4 

45 

46 

52 

59 

6 

HOOOMOR th  state  forest 

MAX 

94 

93 

91 

85 

87 

85 

84 

92 

92 

91 

93 

93 

79 

8  1 

86 

80 

81 

88 

90 

79 

83 

77 

79 

77 

78 

80 

83 

85 

.2 

MIN 

68 

67 

65 

71 

66 

72 

69 

70 

71 

71 

71 

64 

55 

61 

61 

68 

65 

70 

72 

62 

61 

S3 

S3 

48 

48 

48 

SS 

63 

.1 

EAST  CENTRAL  06 

AH I  TE 

MAX 

92 

94 

95 

94 

91 

86 

94 

87 

91 

92 

92 

92 

92 

62 

90 

88 

78 

73 

87 

90 

90 

91 

65 

76 

77 

77 

77 

79 

79 

84 

85 

MIN 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

7] 

71 

72 

70 

71 

71 

68 

57 

71 

70 

69 

64 

64 

68 

66 

63 

56 

50 

49 

47 

48 

48 

50 

57 

64 

.0 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

93 

94 

94 

88 

85 

87 

85 

90 

91 

89 

90 

92 

8  2 

84 

88 

78 

86 

86 

88 

89 

8b 

72 

75 

77 

76 

76 

77 

78 

82 

84 

MIN 

73 

74 

74 

73 

7  1 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

65 

59 

64 

70 

68 

65 

69 

69 

66 

61 

54 

54 

54 

49 

49 

48 

SO 

58 

64 

.6 

80CAL USA 

MAX 

94 

95 

94 

93 

85 

84 

86 

92 

91 

91 

91 

89 

80 

98 

86 

80 

60 

86 

90 

90 

84 

70 

74 

75 

73 

75 

75 

73 

83 

MIN 

70 

be 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

66 

57 

60 

66 

68 

64 

65 

67 

64 

64 

58 

5  1 

49 

46 

46 

46 

49 

50 

62 

-  3 

CLINT  ON  5  SE 

MAX 

91 

92 

94 

93 

87 

87 

85 

85 

89 

90 

90 

90 

90 

79 

82 

67 

78 

82 

87 

88 

87 

83 

64 

72 

76 

73 

75 

76 

77 

82 

MIN 

68 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

66 

67 

61 

67 

68 

63 

66 

67 

63 

61 

6  4 

50 

60 

47 

48 

49 

48 

55 

62 

.7 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

93 

94 

93 

90 

86 

87 

80 

88 

89 

88 

91 

90 

85 

83 

96 

79 

82 

87 

88 

90 

88 

81 

75 

75 

7S 

7S 

76 

77 

82 

84 

MIN 

70 

70 

'0 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

66 

59 

66 

70 

6  8 

63 

66 

56 

66 

62 

57 

SI 

48 

46 

4b 

46 

49 

66 

63 

.2 

FRANKLlNTON   3  SH 

MAX 

96 

97 

92 

90 

84 

83 

85 

95 

95 

94 

95 

91 

60 

82 

88 

77 

80 

88 

90 

91 

86 

67 

76 

74 

7  3 

75 

77 

79 

85 

88 

MIN 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

63 

56 

63 

68 

65 

62 

65 

64 

62 

58 

55 

50 

6  4 

46 

47 

47 

50 

60 

62 

.0 

C.R  F  F  w^Ri  iRr. 

94 

93 

9S 

94 

90 

88 

89 

es 

92 

89 

90 

91 

92 

89 

90 

91 

75 

89 

85 

69 

89 

90 

6S 

75 

78 

78 

70 

79 

79 

84 

MIN 

69 

67 

71 

71 

70 

7  0 

72 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

58 

69 

67 

67 

61 

62 

61 

55 

60 

45 

45 

46 

4S 

45 

54 

62 

-5 

HAMMOND   3  NM 

92 

93 

9  4 

94 

90 

64 

88 

85 

90 

91 

91 

89 

91 

61 

84 

87 

76 

83 

87 

99 

90 

85 

65 

75 

77 

75 

75 

77 

78 

83 

MIN 

70 

69 

70 

71 

69 

71 

71 

69 

71 

70 

69 

68 

68 

5  8 

63 

70 

69 

62 

66 

66 

64 

62 

55 

48 

47 

4  4 

4  4 

45 

46 

57 

62 

-  4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

MAX 

93 

93 

94 

93 

86 

83 

87 

82 

89 

92 

91 

9  3 

92 

82 

84 

89 

78 

84 

89 

91 

90 

86 

66 

74 

76 

76 

76 

78 

7  9 

83 

85 

.0 

MIN 

69 

69 

71 

71 

68 

71 

70 

69 

71 

69 

68 

69 

67 

62 

62 

61 

67 

62 

68 

68 

6  4 

63 

55 

49 

52 

45 

45 

45 

45 

48 

62 

.  1 

ST  FRANC I Sv [CLE  6  SE 

MAX 

96 

96 

97 

96 

87 

83 

86 

90 

94 

91 

92 

93 

93 

83 

8H 

88 

84 

69 

91 

88 

85 

85 

75 

77 

76 

76 

78 

79 

82 

85 

86 

.8 

MIN 

73 

74 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

68 

60 

65 

72 

66 

64 

68 

69 

63 

59 

54 

52 

54 

49 

50 

SI 

49 

56 

64 

.  4 

SUOEIL  HSO  RFC 

MAX 

90 

93 

93 

90 

89 

83 

84 

83 

90 

86 

88 

90 

91 

82 

83 

84 

77 

61 

87 

88 

88 

84 

67 

7b 

74 

74 

75 

75 

77 

82 

83 

-5 

MIN 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

59 

60 

69 

69 

64 

66 

66 

66 

64 

68 

51 

49 

47 

47 

47 

51 

52 

63 

.  4 

SOUTHHEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

91 

93 

94 

93 

BS 

86 

87 

66 

89 

90 

90 

90 

89 

76 

80 

88 

85 

84 

88 

91 

6  6 

82 

74 

75 

78 

77 

76 

74 

80 

83 

MIN 

70 

71 

M 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

71 

65 

68 

64 

64 

66 

63 

66 

73 

6  4 

63 

51 

48 

52 

48 

51 

46 

47 

54 

62 

8 

np   mi  I mt  *    j  w 

U  L    UU 1 Nt 1    *  N 

91 

93 

95 

94 

90 

84 

88 

88 

91 

93 

93 

80 

83 

88 

87 

84 

92 

84 

78 

77 

80 

78 

78 

79 

81 

84 

MIN 

68 

be 

69 

67 

68 

69 

69 

66 

68 

66 

62 

55 

55 

65 

66 

bl 

61 

59 

50 

48 

SO 

46 

44 

44 

46 

50 

59 

3 

Ut    "I UUtK 

93 

93 

95 

93 

88 

85 

86 

84 

R8 

89 

92 

92 

93 

80 

81 

85 

85 

82 

88 

91 

8  1 

62 

76 

75 

79 

77 

78 

80 

81 

84 

MIN 

70 

71 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

64 

56 

59 

66 

6  8 

64 

65 

70 

64 

60 

53 

49 

52 

50 

47 

48 

49 

5 1 

62 

8 

CI    1 IQDCTu 

tL I £HBt I M 

93 

94 

94 

93 

8  1 

86 

87 

87 

90 

91 

92 

91 

94 

78 

82 

86 

86 

81 

88 

92 

80 

82 

77 

77 

80 

76 

77 

79 

8  1 

84 

MIN 

66 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

68 

70 

70 

64 

56 

5  8 

63 

68 

62 

65 

68 

62 

62 

55 

50 

S3 

47 

45 

45 

45 

5 1 

6? 

8 

HACKBERRT  8  SSH 

87 

90 

92 

91 

8  ] 

80 

63 

8-1 

84 

66 

88 

89 

90 

79 

79 

83 

85 

83 

86 

88 

86 

83 

76 

75 

78 

74 

76 

77 

80 

MIN 

72 

78 

7  9 

75 

73 

7  3 

73 

74 

76 

75 

74 

73 

68 

63 

58 

70 

72 

72 

77 

76 

68 

63 

57 

58 

62 

60 

60 

61 

63 

69 

1 

JENN I NGS 

9S 

94 

93 

88 

83 

86 

83 

87 

87 

87 

90 

84 

80 

80 

65 

86 

85 

88 

90 

87 

85 

80 

78 

78 

76 

77 

78 

79 

82 

87 

MIN 

72 

74 

74 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

65 

59 

69 

71 

69 

69 

71 

71 

65 

62 

52 

5  1 

54 

52 

53 

53 

54 

62 

6S 

6 

LOME   ARTHUR   10  SH 

91 

93 

94 

92 

85 

84 

86 

86 

88 

89 

89 

90 

91 

80 

82 

B6 

86 

84 

87 

69 

88 

78 

76 

79 

78 

77 

80 

80 

83 

MIN 

74 

74 

7  2 

74 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

75 

66 

60 

64 

64 

72 

69 

69 

74 

64 

54 

52 

54 

53 

55 

54 

64 

54 

65 

9 

LAKE  CHARLES  HSO  HP 

92 

94 

93 

89 

83 

86 

85 

88 

90 

89 

90 

90 

81 

82 

85 

87 

85 

67 

89 

69 

86 

79 

76 

80 

77 

78 

79 

80 

83 

8S 

MIN 

72 

72 

7  3 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

73 

7  2 

66 

60 

64 

70 

70 

68 

69 

68 

65 

59 

56 

51 

55 

54 

51 

S3 

53 

55 

65 

0 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

MAX 

93 

94 

96 

94 

86 

85 

87 

85 

91 

91 

93 

93 

94 

79 

82 

89 

89 

85 

91 

93 

80 

83 

78 

77 

80 

78 

78 

80 

81 

84 

86 

3 

MIN 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

7  1 

70 

71 

70 

64 

57 

62 

73 

67 

64 

69 

70 

62 

61 

53 

49 

54 

50 

48 

48 

49 

S3 

63 

5 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

90 

89 

94 

92 

87 

83 

87 

86 

89 

89 

91 

88 

80 

83 

89 

86 

85 

88 

90 

89 

85 

77 

71 

79 

77 

77 

79 

81 

85 

0 

MIN 

72 

75 

76 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

76 

76 

68 

62 

65 

60 

67 

69 

70 

72 

66 

65 

55 

54 

54 

57 

55 

56 

57 

66 

6 

VERMILION  LOCK 

MAX 

91 

90 

94 

90 

83 

86 

81 

84 

86 

88 

89 

90 

90 

80 

83 

87 

82 

86 

86 

90 

89 

87 

75 

75 

78 

79 

79 

78 

77 

82 

84 

6 

■          ■  ■ 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

68 

59 

69 

62 

69 

66 

68 

72 

bb 

63 

52 

62 

55 

54 

52 

51 

51 

52 

64 

4 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE   2  SH 

MAX 

94 

94 

95 

86 

82 

B3 

85 

91 

89 

91 

90 

90 

83 

65 

67 

80 

85 

88 

91 

91 

66 

83 

75 

77 

76 

77 

7  9 

79 

83 

83 

as 

3 

MIN 

74 

74 

75 

72 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

69 

60 

66 

73 

69 

6b 

70 

71 

6b 

61 

57 

52 

55 

52 

52 

S3 

56 

60 

65 

9 

FRANKL IN  3  NH 

MAX 

93 

93 

94 

78 

86 

84 

84 

88 

88 

89 

90 

89 

80 

83 

89 

84 

85 

88 

90 

89 

86 

74 

75 

7  6 

76 

75 

>8 

79 

81 

84 

84 

2 

MIN 

68 

71 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

68 

60 

53 

70 

67 

66 

71 

69 

65 

60 

S3 

60 

52 

SO 

4  9 

49 

52 

SS 

64 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1975 


STAT [ON 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAFAYETTE  faa  RP 

92 

93 

93 

82 

85 

65 

84 

90 

91 

89 

91 

91 

81 

82 

88 

86 

86 

89 

91 

89 

B6 

70 

75 

78 

77 

76 

78 

80 

83 

81 

64.7 

M  1  N 

71 

75 

U 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

72 

72 

73 

65 

60 

65 

73 

69 

66 

71 

69 

65 

60 

54 

50 

54 

52 

51 

51 

SI 

59 

65.4 

MORGAN  CHr 

max 

96 

94 

95 

93 

Bl 

66 

87 

84 

88 

89 

89 

86 

90 

81 

83 

89 

80 

85 

89 

91 

90 

84 

69 

71 

79 

75 

77 

78 

78 

81 

64  .7 

WIN 

74 

77 

75 

74 

72 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

65 

65 

70 

70 

69 

70 

72 

62 

65 

52 

S7 

•52 

57 

55 

57 

57 

58 

66.9 

NEW  IBERIA  S  NH 

MAX 

89 

93 

9  3 

92 

86 

83 

64 

90 

88 

90 

91 

87 

66 

82 

88 

82 

85 

90 

91 

90 

65 

66 

76 

7B 

76 

75 

78 

79 

83 

84  .7 

him 

74 

74 

75 

74 

73 

72 

72 

74 

72 

73 

72 

69 

62 

6  1 

67 

70 

68 

72 

70 

66 

63 

54 

50 

56 

55 

55 

SO 

S3 

58 

65.7 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV [LIE  HSO 

MAI 

89 

9  1 

90 

89 

83 

8  3 

84 

87 

89 

88 

88 

87 

82 

80 

67 

79 

8  3 

83 

86 

85 

81 

72 

70 

71 

71 

72 

7  1 

7  3 

76 

82 

81  .7 

M  i  N 

77 

78 

71 

78 

7  4 

74 

74 

77 

77 

75 

74 

74 

77 

74 

7  6 

7  1 

71 

72 

72 

70 

71 

68 

66 

58 

61 

59 

59 

58 

62 

67 

70.5 

OONAL  DSON V 1 LL E  3  E 

MA  | 
MIN 

9S 

9  J 

92 

92 

96 

92 

89 

90 

9  1 

90 

9  1 

91 

80 

79 

75 

81 

82 

84 

66 

BB 

GALL [UNO 

MAX 

92 

9  I 

95 

90 

B  1 

66 

89 

92 

89 

69 

90 

84 

83 

63 

86 

86 

84 

89 

92 

91 

79 

79 

73 

74 

76 

7  4 

79 

78 

79 

84 

84.6 

M  !  N 

76 

79 

74 

74 

73 

73 

79 

79 

73 

73 

74 

71 

74 

72 

79 

70 

71 

76 

76 

78 

68 

66 

69 

68 

54 

52 

67 

64 

54 

54 

70  •  4 

HOUMA 

MAX 

88 

93 

93 

92 

92 

85 

86 

8  3 

87 

86 

90 

86 

92 

63 

82 

88 

77 

85 

88 

90 

89 

84 

70 

76 

76 

76 

75 

78 

74 

78 

84.2 

M  1  N 

71 

73 

'4 

75 

7  3 

72 

72 

73 

75 

7? 

73 

71 

72 

65 

68 

72 

70 

68 

72 

68 

69 

62 

58 

52 

55 

52 

51 

50 

52 

S3 

66  .0 

NEW  ORLEANS  MOI  HSO 

AP 

MAX 

93 

9  3 

9t' 

88 

65 

84 

85 

90 

8  7 

88 

88 

91 

6 1 

8  3 

85 

78 

8  3 

86 

88 

69 

6  4 

7 1 

76 

75 

74 

74 

74 

76 

62 

82 

83.5 

MIN 

73 

74 

75 

74 

71 

74 

73 

71 

74 

74 

72 

73 

73 

67 

68 

73 

68 

66 

66 

66 

71 

64 

61 

55 

57 

SO 

52 

SI 

52 

S9 

66  -6 

NEW  ORLEANS  AUD  HSO 

C  1 

MAX 

94 

94 

9? 

90 

85 

86 

a  7 

9  1 

90 

90 

9  1 

92 

65 

65 

86 

79 

85 

89 

90 

90 

86 

71 

76 

75 

75 

75 

76 

77 

64 

85 

85-0 

M  I  N 

77 

76 

78 

76 

76 

76 

75 

75 

77 

75 

76 

76 

73 

67 

74 

72 

72 

70 

73 

72 

7  1 

63 

62 

57 

56 

55 

56 

58 

56 

63 

69.6 

PARAOIS   7  S 

MAX 

93 

9  3 

92 

90 

82 

HP 

83 

69 

89 

89 

90 

92 

91 

62 

85 

80 

64 

88 

89 

90 

87 

84 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

80 

83 

84  .7 

M  I  N 

72 

73 

73 

74 

72 

73 

70 

71 

74 

73 

70 

70 

73 

64 

66 

72 

70 

65 

67 

68 

69 

61 

54 

53 

52 

50 

48 

50 

SI 

55 

65  ■  1 

PLAQUEMINES  PARISH 

5TA 

MAX 

92 

9  3 

93 

89 

82 

86 

86 

90 

90 

8  9 

90 

86 

69 

62 

85 

78 

84 

85 

66 

68 

8  3 

78 

76 

74 

73 

74 

74 

76 

6  1 

60 

83.6 

MIN 

74 

72 

74 

75 

72 

73 

76 

76 

76 

75 

72 

72 

73 

69 

68 

69 

71 

70 

70 

68 

71 

66 

60 

56 

56 

60 

53 

52 

58 

61 

68  .0 

QUARANTINE 

MS  | 

89 

88 

87 

82 

83 

87 

89 

88 

8  9 

89 

83 

8  1 

85 

60 

83 

84 

86 

85 

80 

75 

74 

70 

70 

72 

71 

74 

77 

81  .5 

MIN 

IB 

78 

72 

75 

75 

76 

78 

77 

74 

75 

73 

76 

72 

71 

72 

74 

73 

71 

70 

55 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

67 

70 . 5 

RESERVE 

MAX 

92 

93 

90 

88 

86 

85 

83 

8  1 

8  7 

69 

B8 

90 

86 

86 

85 

77 

83 

87 

89 

8  9 

84 

68 

75 

76 

75 

76 

77 

79 

81 

83.8 

MIN 

71 

74 

75 

'3 

74 

7  1 

7  I 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

68 

69 

66 

67 

70 

68 

67 

57 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

65-8 

SAINT  BERNARD 

MAX 

92 

9  4 

94 

92 

84 

86 

86 

92 

89 

90 

91 

91 

88 

83 

86 

78 

84 

86 

89 

69 

88 

86 

82 

7  4 

75 

75 

75 

76 

82 

84 

85.4 

M  1  N 

77 

75 

73 

74 

73 

74 

72 

70 

73 

70 

71 

72 

72 

65 

71 

72 

71 

66 

68 

66 

70 

65 

52 

55 

57 

S3 

53 

54 

56 

61 

66  .7 

THIBOOAUX 

MAX 

90 

93 

94 

94 

91 

83 

86 

B3 

89 

88 

89 

87 

89 

83 

83 

90 

78 

85 

85 

89 

90 

89 

70 

75 

81 

82 

76 

76 

77 

82 

84  .9 

M  1  N 

73 

74 

75 

77 

71 

73 

71 

71 

70 

72 

75 

70 

72 

73 

75 

69 

74 

67 

70 

70 

67 

68 

56 

52 

52 

62 

6  2 

52 

55 

67.9 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUIS  I  UNO 
SEPTEMBER  I97S 


OUT  OF  HOUTH 


15      16      17      IB      19      20      21      22  23 


25      26      21      28      29      30  31 


SBINT    JOSEPH  EXP  STB 


MUX 
M1N 


107 
SO 


103 
78 


101 
78 


87 

50 


91  .8 
69  .S 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STRT 1  ON 

DRY  OF  MONTH 

11  tc  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAF 

.  IE 

■  21 

.24 

■  2* 

.  1 " 

■  06 

.  1 

.21 

.  1  3 

.21 

.2  1 

.  18 

-  1  8 

.26 

.19 

.13 

■09 

.26 

.16 

.  1  6 

.20 

.21 

-  1  0 

.20 

.21 

•  16 

.17 

.  18 

.17 

■  15 

5  .35 

WINE 

I 

IC 

i  < 

1  <i 

IC 

IS 

3: 

2  7 

9 

12 

1  0 

26 

59 

3  2 

IS 

9 

1  1 

8 

6 

2i 

24 

51 

30 

4? 

22 

1  6 

7 

7 

7 

6 

567 

■        ■  ■ 

CENTRAL  05 

HOODWORTH  STATE  FOREST 

EVAP 

.4t 

16 

.20 

-  1  6 

■  OS 

■  1  4 

.  16 

1  2 

.  1  3 

!  5 

.24 

i  s 

.16 

■  1  3 

.22 

.06 

.  1  3 

.04 

.22 

10 

.  1  7 

■  36 

■ 

.17 

■  IS 

.20 

■  13 

4  .73B 

HI  NO 

• 

24 

12 

i : 

2 

1  3 

2: 

1  7 

1  3 

IS 

19 

1  7 

37 

31 

1  7 

1  2 

2! 

1  4 

1  7 

1  6 

35 

62 

51 

65 

35 

15 

16 

15 

646 

MAX 

91 

96 

94 

91 

9a 

92 

82 

96 

96 

97 

96 

9" 

84 

85 

87 

65 

81 

93 

92 

82 

86 

82 

83 

8? 

63 

84 

es 

69. 1 

"IN 

72 

'1 

66 

n 

71 

71 

69 

71 

K 

73 

I? 

66 

61 

59 

73 

66 

66 

7? 

12 

62 

5  9 

53 

55 

66 

65 

56 

60 

66  .4 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  5  TA 

EVAP 

.  1  5 

.21 

.  i ; 

-  J8 

- 

.2  1 

.22 

.  1  6 

.2  l 

.  1  3 

.28 

.21 

.22 

.  1  8 

.03 

.16 

.20 

.  1  3 

.  34 

.41 

.  1  0 

.22 

.2? 

.09 

.  30 

.  10 

.24 

■  04 

S.89B 

HI  NO 

I  1  5 

IC 

16 

21 

1  4 

20 

1  4 

1  4 

19 

16 

18 

38 

<2 

2  i 

24 

26 

21 

1  4 

20 

73 

106 

154 

73 

55 

38 

28 

23 

2  3 

20 

1093 

MAX 

97 

95 

94 

• 

8  1 

88 

89 

68 

94 

96 

S8 

95 

86 

88 

94 

79 

89 

94 

96 

92 

98 

6? 

75 

n 

77 

80 

82 

8  2 

8  3 

87.7 

HIN 

7] 

n 

72 

'0 

m 

69 

70 

7  0 

70 

70 

70 

69 

67 

58 

56 

64 

68 

66 

66 

69 

61 

61 

5  1 

51 

51 

51 

48 

61 

53 

50 

62.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  1N0EX 
10 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1975 


INDEX  NO. 

DIVISION 

pni  imtv 

L  U  U  N  1  T 

UJ 

o 

<X 

z 
oc 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8P 

c 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

c 

H 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

0349 

04 

unTru i Tnrucc 
NH 1 LH 1 1 ULHto 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

0537 

0  3 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9! 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

0555 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

0300 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

14  11 

02 

UUHL n  1  I  H 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 
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BIENVILLE   3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHV I LLE  WSO 
BUNK  I  E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  5  SE 
COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 

COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
CURTIS   1  SSE 
DE  OUINCY  4  N 
OE  R  I  DOER 
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EUNICE 
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GALL  I ANO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  NO  2 
GREEN5BURG 

GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND   3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESVILLE  2  WSW 
H  I  NES  TON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
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JEANERE  T  TE  EXP  STA 
JENNINGS 
JENNINGS  2 
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LEESV I LLE 
LOGANSPORT   4  ENE 
LONGV ILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


CITY   OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT   5  MC  CLENDON 
SOLOMON  G .  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  GOUX 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   1DLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILL  I  AM  R  .  OTT 

MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST   JOSEPH  ABBEY 
L  S  U  RICE  EXP  STAT  ION 
LSU  RED  RIVER  VL Y  EXP 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
CF    INDUSTRIES.  INC 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL I NE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 

H.    W.    THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 
MARGARET  E .  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  DESADIER  JR. 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 

MRS  .   LAURA  L .  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
1RVIN  C  .  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

USDA  4  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 
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LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  OLIVE  B  HILL 

ARCHIE   L  MIXON 

ALEX  COURVILLE 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.   R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  mi les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65rjF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION   is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"   table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soi 1  Temperature"   table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset  . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE;      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH E- VERM  I  LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISS ISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30*?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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0 

2.65 

.85 

25 

.0 

o 

J 

3 

0 

MONROE   FAA  AP 

78. S 

52 

■  0 

6S.3 

-  .5 

90 

12« 

40 

31 

73 

2 

0 

0 

0 

5.41 

2  .85 

2  .57 

15 

.0 

0 

3 

3 

MONROE  CITY 

79.9 

55 

.2 

67.6 

90 

12* 

40 

31 

47 

3 

0 

0 

0 

6.52 

2.70 

15 

.0 

0 

4 

3 

3 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

77.9 

52 

■  3 

65.1 

-  .5 

91 

12 

40 

3 

82 

5  .  16 

2.11 

2.71 

1  6 

.0 

0 

3 

2 

H  I NNF 1  ELD  2  U 

79-1 

49 

.9 

64  .5 

•  2.1 

89 

12* 

35 

31 

74 

0 

n 

0 

0 

S.73 

3  .06 

1  .92 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

01  VISION 

65. 5 

-  .6 

4  .61 

1  .86 

.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

79-8 

54 

3 

67.1 

•  0 

92 

1  1 

40 

31  * 

S3 

: 

0 

0 

0 

4  .63 

1  .99 

1  .38 

25 

.0 

0 

s 

3 

3 

EPPS  6  H 

78.0 

52 

■  9 

65  .5 

92 

12 

40 

31  • 

75 

3 

0 

0 

0 

5.05 

2.20 

16 

.0 

o 

4 

4 

2 

LAKE  PROVIOENCE 

77.8 

54 

5 

66  .2 

-  .6 

90 

12 

43 

20* 

55 

1 

0 

0 

0 

6.35 

3.90 

2.74 

16 

.0 

0 

S 

5 

3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

76.9 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

TALLULAH 

77.2 

52 

1 

64  .7 

.0 

90 

12 

39 

31 

85 

1 

0 

0 

0 

7  .39 

4.71 

4  .61 

16 

.0 

0 

6 

1 

2 

W I NNSBORO 

79  .OM 

50 

3 

64  .7M 

-   1  .8 

91 

12 

39 

31 

73 

2 

a 

0 

0 

7  .95 

5  .70 

4.18 

16 

.0 

o 

6 

4 

2 

DIVISION 

65. 6 

.7 

6.72 

4  .24 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

77.9 

49 

9 

63.9 

90 

12 

35 

4 

14 

1 

0 

0 

0 

4  .91 

3.20 

16 

.0 

0 

4 

3 

1 

CONVERSE 

79.6 

49 

BM 

1 

0 

0 

0 

0 

LEESVILLE 

80  -5 

53 

0 

66.8 

-  .3 

90 

12 

39 

4 

58 

1 

0 

0 

0 

5. 57 

2  .36 

2.42 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

MANY 

78.2 

49 

HI 

64  .OM 

90 

12 

34 

4 

95 

o 

n 

o 

6.61 

3. SB 

16 

.0 

0 

3 

3 

3 

NATCHI TOCHES 

80. 8M 

S3 

7M 

67. 3M 

-  .3 

92 

12 

4  1 

4 

52 

4 

0 

0 

0 

6  .46 

3-55 

3.25 

16 

.0 

0 

4 

3 

3 

0 1 V  IS  ION 

65.3 

-   1  .8 

S.S4 

2.62 

.0 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

80  .  1 

SS 

4 

67  .8 

90 

1  1 

44 

31 

39 

1 

0 

D 

0 

6  .84 

3. SI 

16 

.0 

0 

3 

3 

2 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

79.2 

S4 

6 

66  .9 

1  .  1 

91 

1  1  * 

40 

31 

SI 

2 

0 

0 

0 

6.15 

2  .88 

3.29 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

BELAH  F IRE  TOWER 

80  . 2 

54 

3 

67  . 3 

92 

4  7 

3 

o 

Q 

0 

BUNK  I E 

80  .0 

54 

9 

67  .5 

•  0 

91 

12 

43 

5* 

45 

2 

0 

0 

0 

4  .22 

.40 

2.66 

16 

.0 

4 

3 

I 

GRAND  COTEAU 

81  .0 

56 

9 

69  .0 

90 

1  1  • 

44 

31 

31 

2 

n 

0 

0 

2.33 

-   1  .09 

.99 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

H  INES  TON  4  NNE 

80  .0 

52 

Q 

66-0 

90 

1 2 

39 

63 

1 

0 

0 

0 

8  82 

0 

JONESVILLE  LOCKS 

78.4 

54 

7 

66.6 

8  9 

13* 

44 

5* 

51 

6.49 

4  .50 

16 

.0 

0 

3 

2 

MAMOU   4  S 

81  .8H 

56 

9M 

6  9  .an 

90 

1  1 

44 

31 

21 

I 

0 

0 

0 

3.21 

1  .46 

16 

.0 

0 

2 

2 

MELVILLE 

81  .7M 

55 

3 

68. SM 

.5 

90 

10 

41 

31 

28 

1 

0 

0 

0 

2  .06 

-  .84 

1  .70 

16 

.0 

o 

1 

1 

NEW  ROADS  S  ESE 

79.5 

55 

0 

67.3 

87 

1  1 

39 

19 

39 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1  .25 

17 

■  0 

0 

4 

3 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

79.  OM 

5S 

? 

67  .4M 

67 

13* 

t  i 

31 

35 

a 

0 

0 

0 

2.41 

1  .60 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

OLLA  3  SSW 

79  .4M 

SO 

0 

64  .7M 

90 

12* 

37 

30 

71 

o 

Q 

5-88 

3.20 

16 

.0 

0 

S 

3 

2 

HOODWORTH  STATE  FOREST 

0  I  V 1 5  ION 

67.4 

-  .3 

5  .00 

1  .88 

•  0 

EAST   CENTRAL  06 

AMITE 

80.9 

57 

6 

69-3 

1  .4 

89 

1  3* 

43 

21 

25 

2  .92 

1  .92 

1  7 

.0 

0 

3 

2 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

80.2 

57 

6 

69.0 

•  5 

88 

12 

45 

31 

24 

0 

0 

0 

0 

2  .SB 

-  .07 

1  .55 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

BOGALUSA 

80-0 

55 

67-8 

.  3 

86 

4  3 

0 

0 

0 

0 

0 

CLINTON  5  SE 

78-9 

56 

a 

67.7 

.9 

86 

12 

44 

19 

40 

0 

0 

0 

0 

5  .82 

2.84 

2.45 

1 

•  0 

0 

5 

3 

COVINGTON   4  NNW 

80  •  1 

56 

Ej 

69  •  3 

66 

4  2 

0 

0 

0 

0 

0 

FRANKL INTON   3  SH 

80  .4 

SS 

4 

67.9 

89 

1  1  * 

42 

31 

37 

0 

0 

0 

0 

2.20 

1  .73 

16 

.0 

0 

2 

! 

GREENSBURG 

81  -2M 

54 

7 

68. OM 

89 

1  4 

42 

21* 

2B 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1  .33 

1 

.0 

0 

2 

2 

HAMMOND   3  NW 

79.8 

56 

5 

68.2 

-  .2 

87 

16* 

40 

31 

35 

0 

0 

0 

0 

3.13 

•  35 

1  .85 

17 

.0 

0 

3 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

81  .5 

55 

5 

68.5 

89 

1  1 

40 

31 

30 

0 

0 

0 

0 

1  .28 

•  97 

16 

.0 

0 

3 

1 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

81.7 

S8 

? 

70.0 

88 

12* 

46 

31* 

12 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1  .81 

16 

.0 

0 

5 

2 

SL  I  DEL  L  WSO  RFC 

79  .0 

57 

3 

68  .2 

66 

12* 

43 

31 

31 

0 

0 

0 

0 

3.03 

1  .32 

17 

.0 

0 

5 

2 

OIVISION 

68.5 

.5 

2  .95 

.13 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTE  5  FOLLOWINC  STATION    I NOE  X 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
OCTOBER  1975 


TEMPERATURE 


no.  of  oars 


PRECIPITATION 


SNOW.  SLEET 


NO-    OF  OfHS 


SOUTHWEST  01 

CROMLE*  EXP  STATION 
OE  OUINCT  4  N 
OE  R I  ODER 
EL IZABETH 
HACKBERRr  8  SSW 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  BP 
OBERL IN  F I  RE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

VERMILION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE  2  SH 
FRANKL IN   3  NW 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITT 
NEW   IBERIA  5  NW 

DIVISION 


SOUTHEAST 


09 


BOOTHV ILLE  WSO 
DONALOSONV ILLE  3  E 
GALL IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  BP 

NEW  OR1  EBNS  BUD  WSO  C I 
PBRBDIS  7  S 

PL AOUEM I NES  PARISH  STB 

QUBRBNT INE 

RESERVE 

SBINT  BERNARD 
TH I BODAUX 


82.2 
81  .OM 
80.4 
80.5 
78. 9M 

82.5 

80  .4M 

81  .2 

82  .2 
80  .6 


81  -5 
81  .5 
81  .7 
80.8 


77.8 
83. 2M 
79.5 
78. 2M 

79-  3 

80-  3M 
81  .0 
79.1 
78  .SM 
80- OM 

80.9 


55.5 

55  .4M 
55. 8 
53.9 
62.  1M 

61.3 
59. OM 
57.5 

56  .8M 
60  .6 


59.4 
58.5 
58.4 
60  .0 

tl 


62.3 
60  .  1M 

60  -4 

64  .4M 

60.3 
62.7 
66  .8M 
SB.  9M 

61  .7 


68.9 
68. 2M 
68  . 1 
67.2 
70. 5M 

71  .9 
69. 7M 
69.4 
69- 5M 

70.6 

69.6 
69.4 


70.5 
70.0 
70.1 
70.4 

M 


70.9 
69  .9 


72  .4M 
70.7 
70.9 
72  .7M 
69. 5M 

71  .3 


1  .0 
.3 


1  .78 
4  .70 
6  .60 
7.61 

2  .00 

2.63 
1  .59 
2.50 
7. IB 
.63 


1  .89 

2  .39 

1  .51 

2  -66 
•  43 

1  .78 


4.53 
1  .60 
3.93 
3-78 
4  .00 

2.76 


1  .55 
1.11 


4.12 

1  .44 


1  .97 
.98 


.80 
.85 
I  .84 
1  .01 


.46 
1  .74 


.47 

1  .97 


•  60 
3.69 
.29 


.77 
1  .94 

.57 
2.01 

.21 


3  .03 
1  .60 


2.35 
3.60 
3.50 
2.18 
1  .73 

3.30 
1  .70 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STBTION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


llfj  B  THVt  S  T 

CGTTQN  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GL  GSTEft  1  u 

HAhNA    3  S 
HQSSTGN 

XEITHVILCE 
KORAN 

LQGANSPORT  1  ENE 
MANSFIELD  3  uSU 
MinOEM 

MOORINGSPORT    I  N 
PLAIN  DEAL IMG 
R0DESSA 

SHRE VEPQBT  MSG  AP 
SPRINGHILL 

Lf  STQALE  3  SW 


NORTH  CENTRAL 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATIQI 
COLUMBIA  LOCKS 
TARfCRVILLE 
HArHESVILLE   2  MSW 


RUSTON 

RUSTQN— L A  TE 
SPEARSVRLE 
STERC INGTON 
WINNF  IELO  2 

HI  NONA  F IRE 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  U 

L A*E  PROVIDENCE 

OAR  GROVE 

SAINT  JOSEPH  ExP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 
LEESV ILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


BEAVER  F  IRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TQWER 


GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESvULE  LOCKS 

MAMOU    4  S 


NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA   3  SSW 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMHESPQRT 
v I DAL IA  NO  2 
UQQOWQRTH  STATE  I 


EAST  CENTRAL  06 

A6ITA  SPRINGS  FIRE  TUB 
AMITE 

BATON  ROUGE  USQ  AP 

BOGALUSA 

CL INTON  S  SE 

COvington  4  rtnu 
FRANRL INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 

HAMHJN0  3 

KENTWOOD 

LSL'  BEN— HUR  EXP  STA 
OARNOl  I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  CfiOvE  FIRE  TOWER 

ST  FRANC  IS v  ILL  E  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL  IOELL    USQ  RFC 
SPRINGv  ILLE  FIRE  TOWER 
ZACHART  2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


3.03 
5.  OB 
S.74 
2.51 
2  .65 


4.40 
4.22 
6.41 


6.  37 
8.42 
4.22 

2  .60 
2.  33 
8  .82 
6  49 


5    6     7    8    9     10  1112  1314 


6  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


2.20  .66 


6.93    I. 36 


4.18  .93 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

SOUTH  l*  ST  07 

A66EVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  OUJNCY  4  N 
DE  BIDDER 
CL  IZA6ETH 

HACK6CRRY  8  SSW 
JENNINGS 

KINDER  3  U 

LMC  ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLC 

MERnEHTAU 

MITT  IE  2  SE 

MKOALC 

06ERL  IN  F  IRE  TQwER 
ROCKEFELLER  14.  REFUGE 
SUGARTOUN 
SULPHUR 

vERHIL ION  LOCK 

SOUTH  CENTRAL  08 

6AY0U  SORREL  LOCK 
CARV ILLE   3  SU 
FRANKL IN  3  NU 
JEANERCTTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 

MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NU 

SOUTHEAST  08 

BQOTMWLLE  WSO 
DONAL OSONv ILLE  3  E 
GALL IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 
NEW  ORLEANS  ALGIERS  B. 
NEW  ORLEANS  CITRUS  R 
NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

NEW  ORLEANS   JEFFERSON  fi 
NEW  ORLEANS  JOURDAN  R 
NEW  ORLEANS  LONDON  R 
NEW  ORLEANS  METAIRIE  R 
PARAOIS   7  S 

PLAQUEMINES  PARISH  STA 

OUARAMT INE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TH I60DAUX 

1  .16 
1  .  78 
4.70 
6.60 
7.61 

2.00 
2.63 
4.95 
1  .50 
3.  04 

2.50 
8.04 
2.47 
6.01 
7.  10 

7.  18 
.63 
11  .37 

3.  16 
2.58 

1  .  13 
1  .80 
2.39 
2.  17 
1.51 

2.66 
.  43 

4.53 

1  .60 
3.93 
3.70 
2.  76 

4.00 

2  .  76 
3.21 
2.47 
2.67 

2.73 

2  .56 
2.40 
2.78 
4.82 

5.42 

4.  18 

3.64 

3  .83 
2.00 

.01 
T 

.51 

.  16 

.02 

.05 
.02 
.04 

.02 

.05 
.01 
■  05 
.06 
.  42 

.03 
.04 

.  14 

T           .77  .03 

.02 
.04 

.03  .01 

1.22  .03 

.  10 

.  32 

.32 
.61 
.  29 
.  34 

.44 

.46 

.27 
.  39 

1  .59 

.11  .02 
.  19 

.  32 

.03 

.21 
.  18 

.60 

1  .  10 
.04 

.47 
.46 

.57 

.03 

.36 

.05 

1  .64 

.05 
.  10 
.22 

.04 

.  06 
.05 
.03 
.07 
.20 

.23 

.98 

1.20  .22 
.30  .30 
.08  .33 

4.15  .36 

.51 
1 .92 

3.25  .05 
1.14  .04 
2.  36  T 

.51 
1.66  1.60 

2 . 00  .06 
2.70  .10 
4.85  .23 

3 .89  T 

.  13 

2.11  1.31 
2.50  T 
1.92  .62 

.80  .31 

1  .94 

1.42  .70 
.  43 

2.01  .65 
.19  .21 

3.03 

1  .60 

2  .  04    1  .89 
2.14    I .64 
2.  36 

2.  30  T 

2.36 

2.44 

1  .  79 

2.27 

2.  14 

2.05 
2.  13 
2.26 

3 . 80  .40 

3.50  .03 
.68  2.18 
1.73    l .62 
3.30  .07 
1  .20    1  . 70 

T 

.07 

.27 

.  14 

.01  .75 
.14  .19 
.  30 

.20 
.08 

.45  .40 

.28 
.06 
46 

.23 

.04  .68 

.  46 
.04  .16 

.  33 
.02 

.20 

T          .23  .06 
3.06 
3.30  1.82 
.32  2. 16  .01 

.39  .06 

.20 
1  .  35  T 
T         .17  .04 
1  .50 

.27  .22 

.30  4. 17  .01 

.06  .27 

.05  3.50  .10 

.40   1 . 46 

.71  .76 

.09  .29 
.65  6.85 

.23  .24 

.02 
.05 

.  18 

.01  T 

.  70 

.44  .02 

.02  .02 

.05 

.03 

.02 

.01 
.  12 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

AVERAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VOLLEY 

nflx 

87 

78 

70 

70 

16 

80 

76 

80 

83 

85 

90 

91 

90 

88 

87 

85 

77 

78 

7! 

75 

82 

82 

80 

78 

65 

54 

68 

69 

70 

84 

74 

78 

8 

[1  I  N 

54 

48 

37 

36 

36 

46 

55 

4  9 

49 

53 

55 

58 

55 

55 

57 

61 

52 

44 

36 

36 

39 

4  6 

56 

64 

54 

46 

46 

54 

57 

52 

49 

LOOANSPORT   4  ENE 

max 

85 

77 

73 

73 

60 

80 

80 

85 

89 

91 

92 

91 

89 

87 

86 

78 

79 

76 

78 

83 

81 

81 

77 

89 

81 

71 

77 

83 

84 

79 

78 

81 

7 

M  I  N 

54 

4  9 

36 

32 

39 

47 

45 

45 

55 

57 

58 

57 

56 

61 

60 

64 

S4 

42 

35 

40 

48 

54 

64 

69 

SO 

46 

47 

64 

58 

55 

40 

SI 

0 

HINOEN 

MAX 

87 

83 

73 

73 

79 

62 

79 

81 

86 

63 

90 

83 

91 

90 

89 

80 

75 

79 

72 

77 

83 

82 

82 

80 

85 

S3 

70 

70 

81 

85 

74 

79 

9 

niN 

57 

46 

44 

38 

38 

50 

54 

53 

53 

51 

59 

60 

60 

59 

59 

64 

S3 

45 

40 

4  0 

45 

50 

56 

64 

52 

45 

42 

47 

56 

52 

42 

50 

8 

PLAIN  OEALING 

mux 

86 

79 

70 

70 

73 

80 

77 

78 

63 

84 

92 

92 

69 

86 

85 

85 

78 

76 

68 

73 

B2 

81 

81 

79 

86 

52 

67 

69 

78 

83 

72 

78 

5 

M  1  N 

S4 

43 

43 

40 

40 

47 

54 

49 

49 

54 

66 

58 

56 

56 

57 

61 

S3 

38 

38 

42 

60 

54 

63 

51 

42 

42 

SO 

60 

52 

43 

49 

8 

SHRE  VEPOR  T   HSO  AP 

MAX 

86 

87 

76 

80 

82 

0 

H  1  N 

60 

51 

43 

45 

48 

53 

5  3 

50 

56 

56 

61 

60 

5  9 

5  7 

60 

67 

55 

47 

43 

43 

50 

56 

64 

69 

48 

48 

48 

63 

61 

53 

45 

WESTDALE  3  SH 

MAX 

81 

86 

72 

7  2 

77 

62 

83 

79 

86 

88 

91 

92 

91 

«8 

88 

79 

76 

80 

73 

78 

82 

62 

82 

78 

86 

54 

71 

75 

84 

86 

76 

80 

6 

■ 

n  l  n 

51 

51 

41 

35 

37 

47 

4R 

48 

48 

56 

66 

56 

55 

56 

59 

63 

54 

45 

37 

40 

41 

49 

52 

63 

52 

47 

46 

55 

57 

54 

39 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

82 

71 

71 

79 

HO 

77 

82 

64 

87 

90 

91 

92 

6H 

86 

82 

71 

77 

10 

74 

80 

80 

76 

77 

84 

73 

70 

69 

82 

84 

74 

77 

79 

4 

MIN 

5  9 

49 

41 

42 

51 

51 

57 

49 

52 

55 

59 

55 

56 

56 

63 

61 

S3 

4  4 

39 

41 

49 

51 

61 

63 

46 

46 

49 

62 

57 

48 

39 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

85 

83 

70 

76 

78 

77 

76 

81 

BS 

88 

91 

92 

91 

90 

86 

84 

6  9 

77 

69 

73 

80 

83 

80 

61 

84 

54 

65 

69 

82 

83 

71 

79 

2 

M  I  N 

54 

51 

42 

4  1 

4  1 

53 

5  6 

50 

51 

54 

57 

57 

60 

54 

54 

65 

56 

4  9 

40 

42 

42 

51 

56 

59 

S3 

47 

46 

57 

58 

52 

37 

FARMERVILLE 

MAX 

87 

82 

7t 

79 

78 

78 

77 

83 

83 

90 

89 

90 

87 

68 

67 

83 

70 

77 

70 

74 

76 

80 

60 

60 

80 

68 

82 

84 

74 

80 

2 

MIN 

55 

49 

43 

40 

44 

5  3 

60 

56 

53 

56 

57 

66 

56 

54 

61 

63 

54 

47 

39 

42 

45 

50 

58 

68 

46 

47 

56 

58 

50 

51 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 

86 

80 

70 

7  0 

76 

8  ! 

71 

79 

84 

87 

9  1 

93 

90 

68 

87 

77 

72 

78 

7  0 

75 

62 

81 

81 

79 

84 

52 

69 

69 

82 

82 

72 

78 

6 

M  1  N 

56 

46 

39 

38 

38 

52 

54 

54 

55 

56 

57 

59 

59 

59 

58 

63 

52 

44 

39 

39 

48 

53 

51 

64 

51 

45 

45 

55 

59 

50 

40 

SO 

9 

MONROE   FAA  AP 

MAX 

84 

70 

70 

76 

75 

75 

80 

81 

85 

88 

90 

90 

B8 

85 

80 

67 

77 

69 

73 

80 

80 

79 

84 

83 

69 

66 

69 

83 

85 

70 

80 

78 

5 

M  I  N 

65 

47 

41 

42 

51 

48 

54 

48 

50 

53 

58 

56 

56 

51 

62 

61 

55 

46 

43 

42 

48 

51 

59 

68 

50 

47 

54 

64 

58 

45 

40 

52 

0 

MONROE  CITr 

MAX 

83 

79 

71 

78 

78 

77 

83 

83 

66 

90 

90 

90 

69 

87 

85 

69 

76 

77 

73 

78 

80 

78 

80 

62 

78 

65 

68 

81 

88 

80 

74 

79 

9 

H  i  N 

66 

68 

43 

43 

56 

53 

63 

SS 

56 

57 

62 

59 

60 

56 

65 

64 

57 

49 

44 

45 

50 

55 

60 

67 

50 

47 

49 

62 

59 

SO 

40 

55 

2 

RUSTON-LA   TECH  UN [ V 

MAX 

77 

9 

M  [  N 

60 

49 

4  0 

42 

4  4 

52 

52 

50 

53 

55 

61 

56 

6  8 

5  5 

|  4 

63 

54 

46 

42 

43 

48 

S3 

60 

67 

5  0 

45 

48 

5 ; 

59 

51 

42 

S2 

HINNF IELO  2  H 

MAX 

63 

77 

71 

77 

79 

76 

77 

8  3 

67 

89 

89 

69 

67 

84 

60 

71 

77 

75 

75 

80 

81 

78 

79 

80 

76 

66 

71 

Bl 

85 

74 

75 

79 

1 

■ 

M  I  N 

59 

50 

36 

36 

51 

50 

53 

46 

46 

52 

56 

53 

S3 

52 

60 

63 

55 

45 

38 

38 

42 

50 

57 

65 

SO 

45 

45 

55 

56 

52 

35 

49 

9 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

83 

78 

79 

76 

77 

77 

81 

83 

87 

89 

92 

90 

89 

87 

84 

70 

76 

71 

72 

80 

81 

BO 

82 

82 

7  9 

65 

68 

82 

83 

74 

75 

79 

8 

"  '  " 

65 

49 

40 

42 

54 

54 

64 

5  7 

57 

58 

66 

61 

61 

56 

66 

64 

■  6 

47 

41 

43 

S3 

50 

60 

60 

50 

46 

50 

63 

59 

49 

40 

54 

EPPS   6  H 

MAX 

86 

82 

69 

71 

78 

70 

72 

79 

82 

87 

90 

9  2 

90 

89 

87 

84 

69 

7  5 

67 

71 

78 

79 

78 

62 

64 

',6 

65 

1 1 

62 

81 

71 

78 

0 

n  [  n 

56 

50 

42 

40 

54 

50 

59 

51 

S3 

5  5 

57 

5  7 

60 

53 

59 

64 

59 

49 

42 

43 

49 

5  3 

55 

61 

52 

46 

50 

56 

67 

51 

40 

52 

9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

65 

61 

66 

70 

76 

72 

69 

78 

82 

85 

88 

90 

89 

87 

8  6 

85 

67 

75 

69 

73 

78 

79 

78 

BO 

6  3 

62 

66 

72 

83 

84 

71 

77 

8 

niN 

59 

53 

47 

«3 

52 

58 

60 

54 

S3 

56 

60 

60 

62 

57 

50 

64 

58 

51 

43 

43 

51 

54 

57 

62 

56 

48 

52 

58 

62 

52 

46 

54 

5 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

82 

BO 

70 

71 

76 

6  7 

66 

75 

82 

85 

88 

88 

89 

86 

8S 

82 

68 

74 

68 

71 

77 

78 

78 

79 

64 

61 

61 

63 

83 

72 

76 

9 

M  |  N 

60 

54 

46 

4  4 

5? 

52 

60 

54 

52 

52 

55 

56 

56 

54 

54 

65 

60 

53 

43 

44 

48 

51 

57 

62 

6  0 

49 

SO 

6  0 

63 

55 

42 

S3 

8 

TALLULAH 

MAX 

83 

84 

77 

2 

M  ,  N 

56 

53 

43 

43 

5  0 

5  4 

56 

5  3 

5  3 

53 

56 

56 

58 

53 

56 

6  4 

58 

48 

41 

42 

46 

49 

5? 

SB 

56 

48 

49 

'  6 

61 

52 

39 

52 

1 

H I NNS80RO 

MA' 

8S 

«  3 

70 

72 

79 

7  3 

75 

77 

83 

87 

89 

91 

90 

87 

86 

85 

69 

7  6 

69 

74 

78 

7B 

78 

81 

8S 

62 

71 

82 

85 

71 

79 

0 

M  ! 

51 

50 

40 

41 

55 

49 

52 

49 

49 

52 

53 

50 

50 

51 

51 

63 

58 

49 

41 

42 

43 

4B 

54 

59 

54 

49 

49 

6  7 

60 

52 

39 

50 

3 

HE  5  T  CENTRAL 

04 

ASHLAND   2  S 

MAX 

84 

83 

70 

70 

80 

79 

7  6 

BO 

B3 

85 

85 

90 

89 

89 

86 

70 

70 

76 

70 

72 

79 

6  0 

78 

79 

8  3 

53 

60 

78 

80 

82 

73 

77 

9 

m  :  n 

55 

50 

43 

35 

40 

50 

50 

48 

54 

54 

55 

55 

55 

5S 

58 

60 

54 

4  4 

38 

39 

42 

50 

55 

63 

50 

46 

46 

52 

56 

S3 

40 

49 

9 

CONVERSE 

MAX 

87 

86 

72 

73 

75 

82 

80 

79 

84 

87 

89 

90 

89 

B6 

87 

73 

73 

79 

74 

7B 

81 

79 

80 

77 

88 

55 

68 

7  7 

84 

6  4 

75 

79 

6 

M  ]  N 

52 

51 

39 

38 

40 

46 

46 

47 

54 

59 

55 

54 

56 

59 

64 

54 

4  4 

37 

40 

40 

45 

55 

62 

6  3 

46 

47 

54 

57 

54 

39 

49 

6 

LEESVILLE 

MAX 

86 

B7 

75 

75 

78 

83 

61 

60 

85 

89 

89 

90 

89 

86 

85 

82 

70 

79 

73 

77 

81 

80 

79 

77 

62 

61 

67 

80 

85 

87 

7". 

60 

5 

MIN 

54 

57 

4  2 

39 

45 

SS 

51 

4  9 

52 

58 

60 

57 

58 

58 

60 

67 

55 

48 

42 

42 

43 

46 

59 

65 

60 

4B 

52 

5  0 

60 

59 

4  1 

53 

0 

MANT 

MAX 

90 

68 

6  6 

86 

75 

69 

70 

79 

78 

78 

75 

75 

56 

70 

76 

83 

83 

74 

78 

2 

MIN 

49 

S3 

39 

34 

43 

5  [ 

48 

46 

48 

55 

65 

55 

55 

55 

57 

65 

55 

44 

39 

40 

40 

48 

60 

63 

46 

49 

50 

58 

55 

39 

49 

8 

NATCHI TOCHES 

MAX 

65 

82 

73 

77 

82 

82 

75 

B6 

90 

90 

92 

91 

89 

88 

79 

81 

80 

73 

77 

81 

B2 

81 

78 

8  6 

56 

68 

75 

83 

86 

76 

80 

8 

MIN 

60 

53 

46 

4  1 

54 

5  4 

51 

52 

54 

61 

60 

60 

59 

60 

65 

60 

49 

45 

45 

45 

52 

57 

62 

54 

47 

50 

57 

60 

56 

42 

53 

7 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

65 

86 

74 

73 

60 

84 

80 

7  6 

64 

B8 

90 

8  9 

66 

86 

86 

75 

71 

78 

72 

76 

80 

79 

79 

81 

82 

69 

65 

78 

83 

87 

77 

80 

1 

M  I  N 

59 

56 

47 

4  5 

4  7 

56 

57 

53 

55 

60 

62 

61 

60 

89 

61 

67 

62 

SO 

47 

46 

47 

52 

58 

61 

58 

49 

50 

63 

63 

59 

44 

55 

4 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MB  x 

85 

73 

7? 

77 

79 

76 

7  6 

86 

86 

91 

91 

87 

88 

88 

76 

7  1 

77 

70 

75 

80 

60 

78 

BO 

83 

1  I 

64 

79 

83 

84 

74 

76 

79 

2 

KIN 

63 

52 

45 

44 

60 

59 

58 

52 

56 

56 

57 

61 

58 

SS 

66 

6  4 

5S 

48 

43 

41 

48 

50 

60 

70 

54 

49 

S6 

6  3 

62 

48 

40 

54 

6 

BELAH  FIRE  TOWER 

Max 

85 

B5 

71 

74 

80 

80 

77 

79 

85 

89 

92 

91 

90 

B7 

89 

60 

70 

78 

71 

77 

81 

81 

7B 

78 

8  5 

65 

65 

76 

84 

88 

75 

80 

2 

m  i  N 

62 

54 

44 

42 

58 

54 

68 

51 

52 

57 

58 

61 

57 

55 

65 

65 

60 

45 

45 

45 

48 

50 

58 

62 

58 

51 

S4 

6  1 

61 

55 

41 

54 

3 

BUNK  IE 

MAX 

83 

86 

73 

72 

79 

80 

77 

78 

86 

88 

90 

91 

89 

86 

88 

79 

70 

77 

71 

76 

80 

80 

80 

ei 

80 

73 

62 

80 

84 

85 

75 

60 

0 

M  I  N 

55 

57 

44 

43 

43 

56 

S7 

54 

54 

60 

60 

60 

58 

57 

59 

65 

62 

51 

47 

46 

47 

52 

55 

63 

68 

51 

51 

60 

61 

62 

44 

54 

9 

SEE 

REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S 

TAT  ION  INOE 

DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
OCTOBER 


STPTION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COIEAU 

Mflx 
"IN 

85 
61 

76 
59 

74 
46 

60 
46 

82 
62 

82 
61 

80 

58 

87 
56 

8B 

58 

90 
63 

90 
60 

88 

60 

87 
59 

88 

57 

83 

67 

73 
6B 

79 
62 

73 
50 

76 
46 

80 
46 

78 
50 

79 

52 

80 

62 

B4 

69 

82 
59 

60 
52 

80 
57 

64 

60 

86 

60 

79 
4  6 

78 
44 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

MIN 

64 

SI 

85 
55 

73 
42 

73 
39 

78 
39 

84 

53 

81 

S3 

80 
50 

85 
49 

89 
56 

HB 
58 

90 
57 

88 

57 

86 
55 

87 
56 

77 
67 

71 
59 

80 
47 

71 
42 

78 
42 

HO 
42 

79 
45 

77 
55 

78 
63 

H  1 

68 

71 
4B 

64 
49 

79 
58 

61 

59 

85 
59 

77 
39 

JONESVIILE  LOCKS 

MAX 
M  1  N 

65 
59 

84 

SS 

72 
46 

72 
44 

79 
44 

77 
56 

74 

60 

76 
51 

8  3 
S3 

85 
59 

88 
58 

8  9 
59 

89 
61 

88 

5  7 

85 
58 

72 
65 

71 
61 

72 
52 

69 
49 

74 
46 

18 
46 

79 
50 

77 
55 

78 
61 

84 
6  4 

68 
49 

65 
5  1 

77 
66 

6  2 
64 

84 

58 

74 
46 

riAnOU  4  S 

nflx 

MIN 

66 
62 

85 
54 

74 
46 

81 
46 

82 
58 

83 

53 

82 
54 

87 
53 

8H 

57 

90 
59 

89 
59 

89 
56 

88 
54 

86 
66 

73 
67 

78 

60 

79 
49 

77 
48 

81 

80 
52 

77 
58 

80 
64 

83 
70 

B3 
61 

62 
53 

62 
60 

83 

65 

86 
64 

81 

57 

78 
44 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

83 
64 

80 
56 

76 
45 

78 
46 

79 
S6 

78 
57 

77 
57 

84 

54 

84 

54 

90 
57 

B7 
57 

8H 
5  6 

86 

57 

88 

55 

85 
63 

86 
65 

79 
63 

72 
48 

75 
45 

79 
43 

BO 
16 

80 
5  1 

8  3 
58 

86 

62 

83 

65 

80 
50 

55 

84 

66 

86 
56 

78 
61 

78 
4  1 

NEW  ROADS  S  ESE 

MAX 
MIN 

8? 
60 

82 
58 

74 
48 

74 
47 

79 
54 

78 
58 

75 
58 

78 
56 

79 
55 

B5 
56 

67 

57 

86 
68 

86 
57 

84 

56 

86 
61 

86 
66 

75 
62 

76 
52 

72 
39 

72 

4  4 

76 
47 

77 
48 

72 
52 

62 

58 

6  6 
5  4 

81 

56 

66 
55 

60 
57 

6  2 
6  7 

86 

6  3 

79 
46 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
M  |  N 

80 
62 

82 
56 

71 
49 

71 
48 

78 
50 

76 
58 

75 
60 

76 
56 

83 
58 

85 
58 

87 

57 

86 
69 

87 

59 

86 
58 

85 
57 

82 
68 

70 

77 
52 

71 
4  6 

75 
45 

78 
45 

79 
53 

82 

57 

72 
68 

72 
52 

50 

58 

6  2 
61 

84 

61 

64 

61 

7  6 

4  3 

OLLB  3  SSN 

MAX 
M  |  N 

83 

53 

80 
4  1 

70 
40 

78 
4  3 

77 
52 

74 

56 

78 
49 

84 
49 

66 

50 

88 

53 

90 
56 

90 

55 

87 
54 

87 
54 

61 

6  5 

69 
60 

76 
49 

69 
40 

74 
40 

79 
40 

8  0 
46 

78 
50 

79 
59 

84 

SB 

4  7 

65 
49 

72 
51 

82 
59 

H4 

54 

83 

37 

76 
42 

HOOOHORTH  STATE  FOREST 
■ 

nnx 

M  1  N 

EAST  CENTRAL  06 

AMI  IE 

nn« 

MIN 

85 
66 

86 
60 

76 
47 

76 
54 

82 
61 

74 

6? 

76 
62 

77 
64 

84 

63 

88 
S9 

88 

57 

89 
60 

89 

60 

87 
57 

86 
64 

86 
71 

76 
64 

78 
53 

74 
45 

74 
46 

77 
43 

78 
49 

79 
55 

B2 
63 

61 
64 

8  3 
57 

64 

59 

81 

59 

64 

53 

86 

64 

79 
44 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

nnx 

MIN 

84 

66 

76 

53 

74 
49 

81 

52 

79 
61 

75 
62 

78 
63 

84 

61 

86 

60 

86 

62 

67 
60 

88 
62 

86 
61 

86 

59 

BE 
71 

77 
66 

77 
59 

73 
52 

73 
47 

77 
47 

77 
4  9 

77 
51 

6  3 

57 

65 
67 

83 
60 

62 
57 

80 
59 

83 
62 

85 
59 

79 
52 

78 
4  5 

BOGALUSA 

MAX 
M  1  N 

84 

66 

83 
61 

75 
47 

74 
47 

79 
60 

69 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  mi  lei"      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard   time.      During   the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  daylight   sivin^-   time       Snow  on  ground   in   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data   in   the   "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowlall   in   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in   the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c liraatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"   table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISS ISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General   weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy:  30?  anni 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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69 

.  3n 

44 

on 

56 

7M 

.6 

84 

2 

2  1 

27 

288 

0 

0 

e 

0 

2 

73 

-    1  .84 

.86 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

OIVISION 

56 

5 

.6 

3 

4  3 

-    I  .00 

T 

■ 

HEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

67 

.5 

40 

.  9 

54 

2 

80 

10« 

18 

27 

333 

0 

o 

1  0 

o 

2 

76 

•  99 

30 

•  0 

0 

6 

2 

0 

CONVERSE 

69 

■  9 

39 

■  9 

54 

9 

83 

10 

19 

27 

319 

o 

o 

1  0 

o 

3 

30 

.71 

2 

•  0 

0 

7 

4 

0 

LEESVILLE 

71 

.2 

44 

.6 

57 

9 

.7 

85 

10 

23 

27. 

256 

0 

0 

B 

0 

1 

53 

-  3.07 

•  43 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

MANY 

69 

.3 

41 

■  8 

55 

6 

84 

10 

1  9 

27. 

316 

0 

0 

1  0 

0 

.75 

30 

.0 

0 

5 

NATCHI TOCHES 

70 

-8 

45 

.2 

58 

0 

.  7 

85 

10 

24 

27 

251 

0 

0 

1 

0 

1 

52 

-  2  .36 

•  52 

27 

•  0 

0 

5 

1 

0 

ROSEPINE  EXP.  STB. 

70 

.9 

44 

.6 

57 

8 

83 

12* 

23 

27 

264 

0 

o 

1  0 

0 

2 

10 

1  -07 

20 

-0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

56 

4 

-  .6 

2 

24 

-  2.05 

.0 

• 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

70 

■  6 

4^ 

.7 

59 

2 

85 

10 

25 

27 

240 

o 

o 

fa 

o 

2 

96 

1  .47 

20 

-0 

0 

6 

2 

1 

ALEXANDRIA  HSO  BP 

69 

.8 

46 

■  0 

57 

9 

2.3 

85 

9 

24 

27 

274 

0 

0 

7 

0 

2 

00 

-  2.46 

.49 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

BELAH  FIRE  TOMER 

70 

8 

46 

•  1 

58 

5 

85 

10 

24 

27 

260 

0 

0 

B 

0 

3 

S3 

1  .42 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

BUNK  IE 

70 

•  3M 

47 

.211 

58 

6n 

1  .0 

85 

10« 

29 

23 

268 

0 

0 

7 

0 

3 

36 

-   1  .37 

1  .61 

4 

•  5 

0 

4 

3 

1 

GRANO  COTEAU 

71 

.5 

49 

.2 

60 

4 

85 

9 

27 

24 

??8 

o 

o 

6 

o 

4 

20 

■  34 

1  .92 

26 

-0 

0 

7 

? 

1 

HINESTON  4  NNE 

70 

.3 

44 

.  I 

57 

2 

84 

10 

22 

27 

284 

0 

0 

1  1 

0 

2 

87 

1  .5! 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

68 

8 

46 

.6 

57 

7 

83 

I  l« 

27 

27 

273 

0 

0 

7 

0 

3 

83 

•  87 

20 

.0 

0 

7 

4 

0 

MAMOU  4  S 

73 

3n 

49 

3M 

6  1 

3n 

85 

9 

28 

27. 

206 

o 

o 

6 

o 

2 

4  7 

•  95 

26 

.0 

0 

5 

3 

o 

MELVILLE 

72 

.0 

46 

.2 

59 

1 

.2 

85 

9 

27 

24. 

236 

o 

o 

7 

o 

3 

02 

-  .85 

1  .52 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

NEW  ROAOS  S  ESE 

70 

.7 

46 

.9 

58 

6 

83 

10. 

28 

25 

248 

o 

0 

9 

o 

2 

13 

1  .18 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

69 

•  6 

46 

.7 

SB 

2 

84 

2 

28 

25 

259 

0 

0 

9 

0 

4 

93 

1  .25 

27 

.0 

0 

7 

I, 

3 

OLLA  3  SSH 

70 

.3 

42 

.On 

56 

?n 

84 

9 

2  1 

27 

314 

0 

0 

1  1 

0 

1 

89 

.67 

30 

-0 

o 

5 

1 

o 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

70 

6 

48 

■  6 

59 

6 

87 

3 

27 

27 

?40 

0 

0 

5 

o 

5 

12 

.  1  2 

1  .80 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

58 

7 

.8 

3 

26 

-  1-13 

T 

■ 

EAST  CENTRAL  06 

BMITE 

71 

.2 

48 

.3 

59 

8 

1  -9 

85 

4 

26 

28 

245 

0 

0 

7 

0 

1 

57 

.58 

27 

■  0 

0 

fa 

] 

o 

BATON  ROUGE  HSO  AP  R 

70 

9 

48 

■  5 

59 

7 

1  . 1 

84 

9. 

27 

27 

246 

0 

0 

5 

0 

2 

16 

-   1  .68 

1  .08 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

BOGBLUSB 

70 

•  2 

46 

.5 

S8 

4 

•  3 

84 

4 

27 

27 

276 

0 

0 

8 

0 

3 

2? 

-   1  .  1  1 

1  -00 

27 

.0 

0 

6 

? 

1 

CLINTON  S  SE 

69 

.6 

48 

.5 

59 

1 

1  .5 

84 

9 

27 

27 

257 

0 

0 

7 

0 

1 

91 

-   1  -97 

1  .10 

27 

.0 

0 

S 

1 

1 

COVINGTON  4  NNW 

69 

2M 

48 

.  1  n 

58 

7M 

-  .2 

82 

3 

27 

27. 

265 

0 

0 

6 

0 

4 

01 

-  .05 

1  .50 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

FRANKLINTON  3  SW 

70 

4 

46 

.3 

58 

4 

83 

5- 

27 

27. 

272 

0 

0 

9 

0 

2 

86 

.74 

9 

.0 

0 

S 

3 

0 

GREENSBURG 

71 

.6 

45 

.8 

58 

7 

85 

1  1  * 

28 

24. 

263 

0 

0 

1  1 

0 

1 

34 

.91 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

HAMMOND  3  NH 

69 

.  4 

48 

.0 

58 

7 

.4 

81 

9. 

26 

27 

266 

0 

0 

7 

0 

2 

4S 

-   1  .88 

.88 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

74 

on 

45 

.911 

60 

on 

85 

10* 

27 

25 

246 

0 

0 

1  1 

0 

3 

10 

1  -67 

27 

.0 

0 

3 

3 

1 

ST  FRANC  I SV 1 LLE  6  SE 

72 

.4M 

SO 

.4M 

61 

4H 

85 

9. 

30 

27. 

224 

0 

0 

7 

0 

2 

77 

1  .37 

26 

.0 

0 

S 

2 

1 

SLIOELL  HSO  RFC 

70 

0 

49 

■  0 

59 

5 

81 

9. 

30 

25. 

244 

0 

0 

8 

0 

4 

60 

1  .30 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

0 1  V  I S I  ON 

59 

3 

1  .0 

2 

73 

-    I  .38 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1975 


TEMPERATURE 


NO.  OF  onrs 


PRECIPITATION 


SNOM.  SUE! 


NO.    OF  DOTS 


SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  OUINCT  4  N 
OE  RIOOER 
ELIZABETH 
HACKBERRY  8  SSM 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR   10  SH 
LAKE  CHARLES  NSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

VERMIL ION  LOCK 

0 1 V  I S I  ON 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NN 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NW 

DIVISION 


71  .3 
72. 6M 
69.  3H 

71  .6 
69. 9M 
71  .9 
72.3 


47.5 
41  .  7t1 
46-1 
46. 2H 
51  .9H 

51  .4 
48. 2M 
48.7 
47.1 


SOUTHEAST 


09 


BOOTHV ILLE  WSO 
OONALOSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  MO  I  WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUO  WSO  C I 
PARAOIS  7  S 
PLAOUEMINES  PARISH  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 

SAINT  BERNARO 
THIBODAUX 


71  .4 

73.3 
72.8 
72.6 


70.7 
73. 8M 
74  .3M 
72. 3M 
70.3 

70.9 
73.0 
70.9 
71  .OM 
70.  1M 

72-1 
73.7 


51  .1 
49.7 
50.4 
50.7 


57.1 
58  .  1 
52. 1M 
50-3 
52.0 

55.7 
51  .7 
55.3 
57. 5M 
S0.3M 

52.7 
51  .0 


58.7 
59. 4M 
60. 6M 

61  .5 
59.  1M 
60.3 
59.7 


60.3 
59.9 


61  .3 
61  .5 
61  .6 
61  .7 


63.9 
66. OM 
63. 2M 
61  .3M 
61  -2 

63.3 
62.4 
63.1 
64.  3M 
60. 2M 

62.4 
62.4 


1  .  3 
.3 

I  .2 
■  8 
.1 


2.3 
.  3 


.3 
1  .  I 


3.42 
3.17 
2.46 

3  .88 

3-33 

4  .00 
2.87 
4  .22 
3.41 


1  .41 
3.22 


2.87 
1  .77 
2.71 
3-50 


5.15 
4.32 
7.27 
3.79 
1  I  .35 

3.77 
3.99 
8.76 
5.18 
3.50 

6.92 
3.52 


.08 
1  .02 


1  .43 

1  .95 
1  .30 
1  .82 
1  .58 

2.55 
1  .74 
3-35 
I  .66 


I  .24 

2.16 
•  73 
.64 


.10 
7  .47 


■  57 
1  .84 


1  .12 
1  .09 
1  .30 
1  .75 


2.60 
1  .52 
2.44 
■  96 
8-52 

1  .30 
1  .20 
6.18 
1  .48 
1  .24 

2.80 
.93 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


nORThuEST 

COTTON  VOLLEY 
GL  OS TEH  1  U 
HANNA  3  S 
HOSSTON 
*E I THv II  L  E 

KORAN 

LOGAHSPORT  4  ENE 
MRN-.fir.LD  3  usu 
MINDEN 

MOORINGSPQRT  1  N 

PLAIN  DEALING 
RED  RIv  vALLE*  EX 
R0DESSA 

SMREVEP9RT  US8  AP 
SPR INGH ILL 

t«STDALE   3  SU 


NijfJ  I 


CENTRAL 


BIENVJuE  3  HE 
CAIH0UN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERvILLE 
HAVNESvILLE   2  USU 


RuSTQN 

RUSTON-LA   TECH  UNIv 
SPEARSvILLE  P  IRE  TOuER 
STERl INGT0N 
UINNFIELD  2  U 

UIN0NA  FIRE  TOuER 


L«E  PROVIDENCE 
OA*  GROVE 

SAINT    JOSEPH    EXP  ST, 


UEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESv ILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  USO  AP 
BEAVER  F IRE  TOuER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BL'N*  IE 

EUNICE 

GRAND  CQTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

MARKSvILLE 


OP  El  OL'SAS 
PORT  ALLEN 
SIMME SPORT 
vIDALlA  NO  2 
UOOOUORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

AfilTA  SPRINGS  FIRE  TuR 
AMITE 

BATON  ROUGE   USO  AP 

BOGALL'SA 

CL  IflTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 
FRANKL INT0N  3  SU 
GREENSBL'RG 
GREENtCLL  SPRINGS 

hammond  3  nu 
kentuooo 

lsu  ben-hl'r  exp  sta 

0AKNOL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOUER 

ST  FRANC ISV IL L E  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  T0HER 
SL I DEL  L  USO  RFC 
SPRINGvTLlE  FIRE  T0UER 
ZACMART  2  ESE 


2.85 
3.  16 
3.24 
3.52 
3.9} 

4.67 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.33     .16  .66 


.16  1. 
.16  1. 
.20  1  . 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW.  I NC  STATION  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  *  N 
OE  R I DDES 
EL IZA6ETH 

HH..6fstT  e  ssu 

JENNINGS 

MNOER  3  U 

LA*E  18 THUD  10  SU 

LME  CHARLES  2  N 

L AVE  CHARLES  USO  AP 
LONGvILLE 

niTTIE  2  SE 
OA* 0 ALE 

06ERL IN  F IRE  T0WER 

ROCKEFELLER  WL  REFuGE 

SUGARTQWN 

SULPHUR 

vERHIL  ION  L  ■ 


SOUTH  CENTRAL 


LOCK 


6AY0U  SORREL 
CARvRLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAfAYETTE   FAA  AP 


NEU  ORLEANS  mi  US9  AP 

NEW  ORLEANS  AUO  wSO  CI 

NEU  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEU  ORLEANS  JOURDAN 

NEU  ORLEANS  LONDON 

NEU  ORLEANS  PCTAIRIE 
PARADIS  7  S 


PLftQL'EMINF 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


PARISH 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


-6S     .02  .32 


-2S       07  .30 


.OS     .08  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

<r 

or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VOLLEY 

MAX 
MIN 

75 
49 

71 
59 

74 
64 

74 
64 

74 
48 

76 
48 

79 
48 

60 
61 

78 
63 

80 
51 

70 
46 

74 

46 

65 
33 

56 
26 

59 
26 

69 

32 

73 

4  4 

74 
42 

74 
42 

76 
42 

54 
34 

49 

2S 

40 

20 

48 

20 

5B 

23 

55 
23 

47 

20 

52 
20 

66 
48 

76 
51 

66.5 
40.6 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

76 
47 

72 
66 

78 

62 

74 

55 

80 
47 

8  2 
49 

80 
49 

82 
56 

84 

56 

77 
51 

81 
64 

75 
51 

59 
32 

63 
24 

72 
30 

75 
42 

77 
46 

78 
4  3 

77 
S3 

70 
39 

70 
28 

48 

27 

55 
20 

62 
27 

59 
23 

55 
37 

55 
19 

62 
37 

77 
60 

75 
49 

71  .0 
43.0 

N1NDEN 

MAX 
MIN 

77 
47 

75 
58 

74 

64 

79 

52 

75 
51 

79 
52 

82 

55 

B2 

60 

80 
63 

82 
51 

72 
4B 

7  6 

50 

65 
31 

56 
29 

61 
31 

75 
45 

75 
<8 

76 
49 

76 
40 

57 
32 

52 
26 

41 

21 

51 
23 

6! 
24 

58 

25 

45 

21 

55 
22 

66 
48 

77 

68.3 
41  .6 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

45 

52 

62 

56 

48 

46 

SO 

67 

61 

79 
49 

72 
44 

62 
32 

SS 
27 

59 
29 

70 
32 

70 
46 

72 
45 

7  3 
46 

76 
40 

54 

33 

4  g 

26 

39 
20 

49 

20 

57 
22 

54 

23 

43 

19 

53 
19 

65 
47 

75 
49 

65.4 
39.6 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

MAX 
MIN 

78 

76 

74 

76 

71 

7  8 

80 

81 

60 

83 

73 

77 

66 
33 

59 
27 

60 
3  3 

72 
3  4 

73 

74 

75 
50 

77 

55 
34 

52 
28 

42 

2 1 

50 
28 

61 

2  3 

57 
29 

47 

23 

52 
31 

68 

50 

77 
51 

68  . 1 
42.9 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MAX 
MIN 

76 
SI 

72 
65 

77 
57 

77 
52 

80 
50 

81 

52 

84 

54 

82 
59 

84 

62 

73 
50 

77 
48 

66 
43 

S9 
34 

63 
29 

73 
33 

75 
44 

75 
SO 

76 
47 

80 
SS 

57 

40 

S3 
33 

45 

27 

51 
24 

62 
30 

55 
24 

49 

26 

54 

22 

64 
47 

79 
61 

74 

36 

69.1 
43.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

77 
52 

79 
65 

77 
65 

76 
60 

78 
54 

80 

52 

61 
59 

78 

57 

82 
64 

73 
51 

80 
47 

65 
40 

57 
31 

59 
26 

70 
36 

73 
43 

74 
46 

76 
47 

77 
55 

56 
38 

52 
28 

42 

27 

50 
21 

60 
27 

58 

23 

49 

27 

54 

20 

62 
4S 

76 
60 

72 
32 

68. 1 
43-3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

77 
45 

81 
61 

63 
65 

77 
64 

81 
56 

80 
56 

76 
64 

83 
55 

81 

60 

62 
58 

71 

46 

Bl 
52 

65 
36 

57 
27 

56 

32 

71 
36 

74 

40 

72 
40 

75 
43 

79 

46 

57 
33 

51 
27 

43 

26 

47 

27 

59 
25 

53 
28 

50 
22 

52 
28 

70 
SO 

77 
49 

68.8 
43.4 

F ARMERV 1 LLE 

MAX 
MIN 

HOHER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
39 

75 
53 

77 
63 

74 

56 

76 
51 

76 

51 

81 

55 

80 

60 

79 
58 

80 
SO 

70 
46 

77 
49 

64 

32 

57 
27 

60 
30 

70 
3B 

75 
42 

77 
42 

76 
49 

78 
41 

55 
32 

49 

25 

41 

20 

49 

26 

58 

20 

54 

33 

45 

19 

55 
25 

67 
4  1 

76 
48 

67.7 
40.7 

MONROE  FAA  BP 

MAX 
MIN 

80 
52 

82 
58 

79 
65 

80 

62 

80 
59 

76 
60 

81 

62 

81 

55 

83 

60 

70 
50 

80 
48 

66 
44 

57 
35 

55 
26 

67 
29 

71 
35 

72 
40 

76 

40 

79 
52 

56 
39 

SO 
32 

43 

28 

46 

28 

56 
26 

50 
24 

53 
29 

48 

23 

61 
39 

76 
59 

73 
35 

67.6 
43.2 

MONROE  CITT 

nnx 

MIN 

80 
S3 

8  1 

59 

76 

65 

7  9 
63 

79 
57 

76 

62 

60 
63 

58 

62 

78 
57 

46 

55 

58 
36 

30 

34 

72 
36 

4  1 

41 

77 
52 

45 

33 

28 

29 

29 

2  7 

36 

24 

38 

SS 

75 
48 

68.7 
45. S 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

75 
52 

77 
G 1 

79 
6  7 

72 
6  3 

76 

54 

78 
56 

78 

60 

80 
56 

77 
62 

80 
54 

71 
4  7 

79 

52 

64 

33 

56 
28 

SB 

69 
36 

72 

71 

73 
52 

76 

56 

50 

42 

47 

27 

59 

53 

52 

53 
2  9 

66 

76 
48 

67.2 
43.6 

HINNF [ELD  2  H 

■          "  ■ 

MR  X 
MIN 

76 
47 

8; 

62 

79 
64 

80 

62 

8IJ 
51 

81 

55 

81 

57 

61 

52 

83 
57 

72 
56 

81 
46 

75 
50 

S9 
32 

59 

2S 

6  9 

27 

73 
32 

73 
37 

76 
38 

77 
48 

70 
39 

53 
31 

4S 
24 

SO 
21 

60 
26 

66 
23 

54 

33 

S4 

19 

59 
32 

79 
57 

72 
47 

69.7 
41  .7 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

60 
SS 

81 

60 

79 
66 

80 
64 

79 
52 

79 

62 

79 
62 

80 
64 

71 
56 

75 
53 

58 
37 

55 
28 

69 

35 

73 
42 

72 
4  1 

74 
4  1 

79 
SO 

73 
46 

53 
34 

45 

28 

43 

33 

57 
28 

55 
26 

SI 
36 

50 
23 

60 
34 

75 
55 

7S 
49 

67.9 
45  .4 

EPPS  6  M 

MAX 
MIN 

76 

53 

80 

57 

81 
62 

79 
64 

78 
61 

78 

62 

76 
64 

76 
SB 

78 

60 

82 
57 

70 
50 

81 

55 

65 
37 

55 
29 

53 
34 

67 
34 

72 
39 

70 
40 

7  2 
52 

78 
47 

S7 
33 

48 

26 

47 

28 

42 

27 

55 
26 

50 
31 

SS 
25 

53 
33 

68 

53 

76 

S2 

67.3 
45  .0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

75 
S3 

80 

57 

81 
64 

60 

65 

75 
64 

76 
64 

70 
63 

77 
58 

76 

62 

81 
58 

69 
52 

71 

SO 

66 
37 

SS 
33 

S3 
34 

66 
39 

71 
42 

71 
45 

75 
SO 

78 

50 

SO 
34 

51 
30 

45 
34 

43 

31 

48 

35 

55 
30 

55 
28 

SO 
35 

68 
48 

75 
S2 

65.9 
46  .6 

SAINT  JOSEPH  EXP  5TB 

MAX 
MIN 

77 
56 

82 
59 

6  1 
61 

62 
64 

74 

62 

76 
66 

66 
61 

79 
58 

79 
63 

82 
62 

7  | 
56 

B  1 
61 

66 
37 

55 
33 

54 

33 

6  7 
34 

72 
4  1 

72 
4S 

51 

51 

34 

29 

29 

30 

30 

34 

27 

29 

48 

78 

67.9 
46.3 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

77 
52 

81 

55 

82 
6  3 

83 
6  3 

7S 
62 

75 
65 

69 
63 

79 
55 

78 
62 

64 

70 

83 

66 

SS 

SS 

68 

74 

72 

75 

79 

58 

50 

47 

45 

55 

54 

S6 

50 

67 

77 

67.9 
44  .4 

H I NNSBORO 

MAX 
MIN 

76 
47 

84 

57 

81 

59 

83 
62 

78 
59 

77 

62 

74 

60 

78 

52 

77 
61 

83 
60 

70 
S2 

61 

53 

67 
35 

58 
27 

56 

33 

67 
40 

72 
39 

73 
4  1 

76 
45 

7  8 
48 

59 
33 

52 
27 

49 

2B 

57 
23 

54 

28 

S7 
21 

51 
25 

67 
46 

76 
SO 

69.3 
44.0 

HE ST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 
MIN 

74 
48 

76 

60 

78 
6S 

73 
50 

73 
46 

7B 
50 

78 

55 

80 
64 

80 
54 

80 

S3 

70 
46 

77 
51 

65 
28 

56 
23 

56 
33 

69 

40 

73 
4  3 

74 
45 

76 
47 

73 
42 

55 
29 

50 
23 

49 

25 

56 
21 

SS 
28 

55 
28 

52 
18 

51 
25 

67 
4B 

76 
48 

67.5 
40  .9 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

79 
40 

77 
54 

75 
64 

79 
56 

76 
46 

80 
47 

82 
51 

BO 
52 

80 
63 

83 
53 

74 

45 

79 
51 

66 
35 

59 
25 

64 

27 

70 
31 

75 

4  1 

76 
42 

77 

4S 

78 
4  1 

57 
33 

5  3 
25 

45 

20 

S3 
25 

62 
22 

61 

25 

53 
19 

56 
20 

70 
49 

77 
49 

69.9 
39 . 9 

LEESV I LLE 

MAX 
MIN 

78 
<8 

79 
62 

81 
68 

79 
55 

82 
60 

75 
S6 

78 
SI 

63 
61 

59 

"S 
59 

75 

51 

83 

SS 

66 

37 

61 
2  8 

64 

30 

71 
42 

74 
42 

75 
46 

77 

S4 

78 
47 

60 
34 

55 
28 

50 
23 

54 

29 

63 
26 

62 
33 

57 
23 

SB 
31 

70 
54 

77 
45 

71  .2 
4  4.6 

MANY 

MAX 
MIN 

78 
47 

80 

62 

80 
67 

79 
61 

77 
49 

78 
50 

80 
56 

80 
57 

8  1 
59 

84 

56 

72 
47 

79 
53 

65 
35 

58 

25 

68 
28 

68 

35 

40 

44 

49 

4  3 

30 

25 

19 

27 

23 

29 

19 

25 

45 

78 
49 

69.3 
41  .8 

NATCHI TOCHES 

MAX 
MIN 

79 
50 

61 

62 

82 
66 

74 

5  7 

78 
54 

80 
56 

83 
58 

83 

80 

85 

75 

82 

68 

60 

62 

72 

78 

75 

77 

78 

59 

54 

47 

52 
30 

63 
28 

58 
33 

54 
24 

55 
3  I 

69 
53 

80 

SO 

70.8 
45.2 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 
MIN 

77 
49 

82 
62 

82 
67 

77 

55 

61 

52 

81 

57 

83 
58 

81 
68 

82 
62 

83 
68 

74 

52 

83 

55 

66 
36 

58 
29 

64 

30 

70 
4  1 

73 
4  8 

74 
49 

77 
57 

78 
47 

59 
32 

S4 

28 

49 
24 

53 
29 

61 

26 

60 
28 

60 
23 

56 
30 

70 
45 

78 
SO 

70.9 
44.6 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

54 

64 

62 

65 

56 

59 

64 

60 

65 

85 
66 

75 
57 

81 

59 

69 
38 

59 
32 

62 
34 

69 
43 

73 
48 

74 
46 

76 
55 

79 
60 

60 

35 

54 

32 

48 

28 

52 
32 

69 
30 

57 
35 

61 

25 

54 

36 

69 
50 

78 

52 

70.6 
47.7 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MAX 
MIN 

84 

57 

62 

60 

83 
65 

82 
63 

75 
60 

78 
61 

82 
59 

78 
56 

85 
64 

73 
57 

82 
5G 

69 
47 

59 
38 

58 
32 

68 
33 

73 
35 

72 
44 

75 
43 

79 

S4 

68 
44 

52 
33 

48 

32 

48 

28 

SB 
30 

56 
29 

61 

29 

SI 
24 

65 

40 

78 
65 

72 
41 

69.  B 
46.0 

BELAH  FIRE  TOHER 

MAX 
MIN 

78 
54 

82 
60 

83 
67 

64 

62 

83 
58 

79 
62 

82 
61 

82 
57 

5EE 

79 
60 

REF 

85     74  83 

63    SS  58 

ERENCE  NOTE! 

69    60  61 
37     29  32 

FOLLOHING  S 

67     74  75 
37     42  43 

TAT  ION  INDE) 

7  8 
55 

79 
48 

60 
31 

55 
29 

50 
27 

54 

30 

60 
29 

57 
37 

60 
24 

57 
35 

68 
50 

67 
SO 

70.8 
46.1 

6 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER 


DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

STATION 

<K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

1  6 

|  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

Bunk i e 

max 

79 

85 

84 

8 1 

77 

77 

8 1 

79 

85 

73 

83 

70 

58 

59 

70 

74 

74 

76 

81 

59 

"  — 

62 

63 

54 

70 

78 

70-3 

min 

47 

64 

65 

66 

60 

67 

61 

64 

67 

58 

60 

38 

53 

52 

35 

32 

29 

30 

32 

35 

30 

31 

52 

47.2 

GRAND  COTEAU 

MAX 

94 

63 

79 

9  3 

8 1 

79 

82 

84 

85 

76 

8 1 

73 

59 

62 

69 

73 

75 

76 

80 

70 

55 

49 

49 

56 

63 

64 

55 

69 

7  7 

73 

71.5 

MIN 

56 

61 

65 

67 

62 

65 

64 

60 

67 

65 

61 

58 

38 

60 

50 

36 

31 

29 

27 

31 

4  2 

28 

39 

65 

50 

49.2 

H 1 NE S TON  4  NNE 

MAX 

72 

79 

82 

82 

82 

82 

80 

80 

8 1 

8  4 

75 

8  3 

68 

59 

61 

69 

7  2 

73 

75 

72 

60 

54 

49 

SI 

61 

59 

6 1 

70 

78 

70-3 

M  1  N 

S9 

63 

67 

59 

52 

52 

62 

58 

63 

62 

57 

54 

37 

44 

51 

2  9 

27 

23 

27 

26 

26 

22 

32 

48 

49 

44  .  1 

JONES V ILLE  LOCKS 

MAX 

76 

8 1 

82 

80 

74 

75 

79 

79 

83 

7  3 

8  3 

8 1 

6  7 

57 

54 

68 

72 

72 

76 

78 

58 

53 

4b 

56 

56 

60 

5  2 

68 

79 

68*8 

MIN 

49 

60 

63 

63 

64 

65 

64 

64 

66 

55 

57 

50 

37 

51 

52 

34 

31 

29 

29 

2  9 

30 

27 

2  9 

49 

46.6 

nflMOU  4  S 

MAX 

94 

82 

63 

6  4 

80 

82 

82 

83 

65 

80 

83 

79 

63 

70 

73 

7  6 

77 

80 

75 

58 

53 

52 

56 

6  3 

6 1 

58 

68 

7  7 

78 

73.3 

MIN 

S6 

62 

6S 

63 

57 

65 

64 

60 

63 

6' 

S9 

63 

29 

59 

53 

35 

33 

28 

29 

31 

SO 

28 

4  0 

65 

49.3 

MEL  V  I LLE 

MAX 

34 

83 

6  3 

60 

8 1 

75 

82 

62 

85 

76 

8  1 

76 

56 

61 

69 

75 

7S 

77 

78 

54 

52 

55 

67 

6  4 

53 

66 

79 

72 

72  .0 

MIN 

S8 

59 

63 

63 

58 

58 

62 

62 

64 

58 

57 

56 

34 

48 

47 

33 

30 

27 

27 

31 

4  3 

28 

37 

4  5 

46.2 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

77 

8 1 

82 

60 

79 

83 

75 

78 

8 1 

8  3 

60 

78 

7  j 

57 

68 

66 

72 

73 

75 

7  9 

59 

5  3 

5  0 

5 1 

59 

60 

66 

55 

69 

79 

70  .7 

MIN 

47 

59 

62 

64 

64 

63 

61 

56 

61 

68 

57 

62 

38 

54 

52 

36 

29 

30 

31 

28 

32 

29 

32 

45 

46.9 

OLD  R [ VER  L OCK 

MAX 

76 

84 

82 

80 

79 

80 

7  3 

78 

80 

8  3 

73 

72 

69 

58 

59 

68 

70 

74 

80 

59 

54 

5  1 

4  9 

56 

60 

6 1 

56 

69 

80 

69  .6 

MIN 

44 

55 

62 

65 

62 

63 

63 

59 

60 

68 

56 

54 

38 

50 

51 

36 

31 

31 

29 

2  6 

3  2 

29 

29 

52 

60 

46.7 

OLLA  3  SSH 

MAX 

80 

82 

83 

80 

78 

79 

6  1 

8 1 

64 

7  j 

59 

69 

72 

73 

76 

52 

58 

5  7 

55 

53 

58 

7  6 

74 

70.3 

MIN 

59 

61 

64 

54 

59 

57 

55 

59 

60 

52 

55 

35 

26 

27 

31 

36 

4  1 

44 

47 

32 

2  7 

24 

27 

25 

27 

21 

22 

48 

42.0 

HOODHORTH  STATE  FOREST 

MAX 

76 

82 

87 

83 

84 

79 

79 

81 

79 

85 

76 

81 

69 

59 

60 

68 

72 

74 

75 

78 

61 

55 

47 

SO 

58 

58 

62 

5  4 

70 

76 

70-6 

57 

65 

67 

65 

5  7 

35 

27 

38 

4  c 

46.6 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

83 

82 

65 

77 

84 

77 

78 

83 

81 

79 

7  9 

?J 

60 

62 

67 

72 

74 

76 

79 

53 

56 

SO 

52 

64 

6  4 

60 

60 

70 

78 

71  .2 

MIN 

56 

60 

63 

67 

68 

66 

62 

62 

69 

70 

63 

63 

37 

54 

S3 

36 

2  9 

28 

28 

29 

33 

33 

26 

48 

48.3 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

8? 

6 1 

82 

78 

84 

76 

79 

83 

84 

80 

73 

67 

61 

66 

72 

73 

74 

90 

66 

5  4 

50 

SO 

56 

62 

65 

55 

67 

80 

78 

70  -9 

MIN 

63 

61 

64 

67 

67 

62 

64 

60 

69 

66 

61 

46 

37 

4  9 

58 

46 

33 

32 

30 

29 

32 

35 

27 

38 

64 

48.5 

MAX 

75 

80 

6 1 

84 

78 

83 

76 

80 

83 

78 

79 

82 

7J 

56 

60 

66 

71 

72 

75 

7  6 

56 

5  3 

50 

4  g 

55 

6  1 

6  7 

56 

70 

78 

70  .2 

MIN 

45 

48 

61 

6? 

65 

66 

65 

65 

66 

68 

62 

62 

37 

45 

60 

35 

28 

32 

29 

2  8 

31 

27 

36 

45 

46.5 

Tl    1  N  T  (IN  c. 

MAX 

81 

81 

80 

75 

82 

76 

78 

84 

82 

76 

75 

56 

59 

66 

71 

72 

74 

77 

57 

5  7 

4  9 

50 

5  4 

60 

64 

55 

69 

80 

69  .6 

MIN 

54 

57 

63 

67 

68 

64 

62 

61 

68 

68 

61 

62 

36 

57 

51 

33 

30 

31 

28 

30 

34 

27 

3  1 

50 

48-5 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

76 

60 

82 

80 

78 

79 

78 

79 

7° 

74 

62 

58 

64 

70 

72 

74 

78 

68 

54 

5  1 

4  g 

56 

50 

6  1 

56 

67 

77 

77 

69  -2 

MIN 

59 

55 

64 

68 

66 

66 

64 

68 

70 

65 

62 

38 

53 

50 

36 

28 

34 

30 

27 

35 

27 

34 

62 

48-1 

FRANKL INT  ON  3  5H 

MAX 

82 

80 

83 

83 

80 

81 

80 

76 

82 

73 

62 

57 

66 

71 

72 

74 

76 

66 

53 

50 

49 

5S 

6  3 

65 

57 

65 

76 

81 

70  -4 

MIN 

58 

56 

60 

68 

68 

64 

53 

62 

68 

66 

63 

46 

34 

49 

47 

33 

29 

32 

28 

2  7 

28 

27 

33 

62 

46.3 

MAX 

64 

83 

85 

60 

75 

84 

76 

82 

83 

83 

85 

80 

75 

57 

64 

73 

72 

72 

76 

77 

62 

55 

56 

55 

55 

56 

58 

55 

69 

80 

71  -6 

MIN 

50 

SO 

59 

65 

68 

65 

60 

65 

54 

66 

60 

60 

35 

50 

49 

33 

28 

30 

28 

29 

30 

31 

31 

55 

45.8 

HAMMOND   3  NH 

MAX 

81 

81 

81 

76 

80 

75 

78 

81 

78 

79 

80 

56 

56 

84 

70 

71 

72 

75 

55 

5  3 

SO 

49 

56 

60 

65 

69 

70 

77 

69  . 4 

MIN 

61 

58 

62 

68 

67 

63 

61 

61 

68 

68 

64 

61 

34 

53 

52 

33 

2  7 

32 

27 

27 

34 

26 

34 

57 

68 

48  .0 

1   C 1 1    Of  U.HIlR    f  «  P  QTQ 
L  JU    Dtll    nUn    t*r    3  1  rl 

MAX 

85 

85 

78 

78 

82 

84 

85 

8' 

81 

81 

60 

71 

72 

72 

72 

69 

79 

64 

55 

5  7 

60 

64 

78 

79 

74  .0 

MIN 

64 

65 

64 

59 

62 

64 

65 

67 

52 

62 

38 

28 

29 

30 

34 

30 

31 

30 

29 

27 

29 

30 

32 

70 

45-9 

j  1   r  nnnt  i  o  »  i  l  l  c   o  oc 

84 

80 

82 

65 

6 1 

8  1 

64 

65 

79 

79 

79 

69 

63 

68 

74 

74 

75 

54 

51 

5 1 

55 

62 

55 

66 

60 

76 

72  . 4 

M|N 

6? 

60 

65 

69 

65 

65 

64 

60 

69 

69 

69 

69 

40 

32 

35 

4  1 

47 

50 

32 

30 

32 

31 

30 

30 

33 

64 

50.4 

SL 1  DELL  HSO  RFC 

MAX 

74 

75 

79 

80 

79 

80 

74 

81 

81 

76 

80 

60 

76 

57 

58 

63 

69 

71 

75 

76 

62 

56 

S3 

54 

58 

61 

68 

58 

69 

75 

70.0 

66 

66 

66 

66 

39 

4  o 

4  7 

55 

46 

40 

30 

31 

32 

30 

34 

3  j 

3  i 

48 

49.0 

3UU 1 HMt  9 1                             u  * 

LKUWLLT    t*r     3 1 H 1  I  UN 

76 

63 

70 

59 

61 

70 

74 

75 

78 

8 1 

59 

55 

49 

50 

57 

64 

6 1 

54 

70 

77 

71  .6 

MIN 

54 

V\ 

64 

65 

58 

59 

62 

56 

63 

66 

59 

62 

37 

3  | 

32 

i  2 

4  Q 

49 

SO 

50 

34 

32 

27 

26 

31 

37 

29 

33 

SO 

65 

47.5 

DP    Hi i  1  ur  i    a  u 
U  t    UU 1 Nl T    4  N 

8S 

54 

6  1 

6  1 

62 

6  ! 

7  1 

77 

MIN 

52 

52 

58 

58 

63 

54 

37 

29 

32 

4  7 

4  7 

48 

54 

31 

2  9 

25 

28 

27 

32 

25 

25 

51 

41  .7 

U  t     Kl UUt  n 

81 

83 

82 

83 

6  4 

6  3 

67 

59 

60 

70 

75 

74 

76 

77 

60 

55 

49 

54 

6  l 

62 

6 1 

57 

7  1 

77 

71  .3 

MIN 

50 

62 

67 

S6 

54 

57 

59 

61 

62 

61 

54 

57 

37 

4  g 

4  9 

52 

46 

34 

31 

27 

30 

30 

31 

27 

33 

50 

46.1 

EL  I  ZABE  TH 

83 

76 

83 

69 

60 

62 

69 

74 

75 

80 

60 

55 

60 

60 

61 

56 

70 

78 

72  .6 

MIN 

50 

67 

65 

57 

54 

60 

62 

55 

62 

62 

57 

61 

37 

49 

29 

25 

28 

35 

24 

26 

49 

46-2 

HACKBERRT  8  SSN 

78 

80 

76 

81 

58 

68 

71 

64 

7  4 

75 

58 

54 

5  1 

5 1 

58 

65 

65 

54 

66 

74 

69  -  3 

MIN 

54 

67 

71 

60 

61 

65 

65 

68 

68 

62 

64 

42 

35 

57 

55 

58 

52 

38 

38 

32 

36 

38 

4  1 

34 

4  0 

52 

62 

51  .9 

JENN I NGS 

81 

8 1 

80 

76 

59 

74 

7! 

5? 

71 

7  3 

1  3 

56 

5  3 

50 

51 

64 

54 

52 

7  1 

76 

71 

71.6 

MIN 

57 

62 

65 

64 

69 

68 

69 

68 

69 

66 

61 

62 

38 

34 

39 

47 

50 

61 

50 

35 

32 

27 

32 

3  4 

48 

32 

43 

64 

52 

51  .4 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

8  3 

78 

80 

7  7 

59 

63 

67 

7] 

71 

76 

75 

59 

5  7 

55 

5  1 

68 

62 

65 

55 

67 

75 

69-9 

MIN 

52 

69 

6! 

59 

62 

63 

71 

62 

62 

38 

33 

36 

49 

49 

53 

54 

52 

37 

33 

28 

33 

34 

35 

31 

31 

52 

63 

48.2 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

62 

83 

79 

79 

6  1 

83 

80 

83 

84 

78 

80 

71 

6  1 

63 

70 

74 

70 

78 

80 

70 

57 

S3 

54 

62 

63 

65 

54 

68 

81 

70 

71  .9 

MIN 

58 

66 

61 

56 

56 

62 

58 

61 

66 

61 

56 

48 

39 

34 

38 

50 

5  1 

50 

59 

45 

34 

33 

28 

31 

32 

35 

31 

49 

66 

45 

48.7 

OBERL 1 N  FIRE  TOWER 

80 

8  3 

70 

60 

64 

70 

75 

76 

7  7 

80 

62 

57 

52 

53 

60 

6  3 

61 

64 

72 

78 

72.3 

MIN 

5  3 

63 

64 

62 

54 

62 

51 

57 

6? 

61 

55 

60 

39 

30 

33 

4  3 

46 

48 

59 

48 

31 

31 

26 

29 

30 

38 

28 

38 

51 

51 

47.1 

»nr»if"f  f  i  i  rfi  ui    pp  fmpf 
nULHtf  tLLtn    WL    ntr  (Jut 

MIN 

VERHILION  LOCK 

MAX 

76 

80 

82 

80 

83 

83 

82 

83 

79 

80 

81 

82 

71 

68 

64 

65 

71 

74 

75 

77 

56 

56 

49 

SO 

56 

61 

62 

57 

70 

71  .0 

. 

5  I 

62 

62 

63 

39 

50 

53 

66 

53 

39 

32 

29 

29 

3  1 

32 

30 

32 

52 

65 

49.5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CHRVILLE  2  SU 

MAX 

80 

84 

82 

77 

85 

76 

80 

83 

82 

81 

77 

75 

65 

60 

67 

72 

74 

73 

60 

72 

56 

51 

49 

56 

63 

65 

SS 

67 

77 

78 

71.4 

MIN 

64 

62 

65 

67 

65 

66 

62 

62 

67 

66 

63 

63 

39 

32 

34 

46 

<8 

51 

61 

52 

38 

32 

32 

31 

30 

45 

30 

48 

60 

49 

51  .1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1975 


O  1  H  1 l UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

FRANKLIN  3  NH 

nrtx 

85 

8* 

8  3 

83 

86 

82 

63 

65 

85 

83 

84 

75 

59 

62 

68 

74 

77 

77 

8  1 

70 

55 

50 

50 

57 

66 

68 

59 

73 

77 

78 

73.3 

mm 

59 

64 

66 

67 

63 

67 

64 

70 

69 

68 

65 

53 

37 

33 

35 

43 

SO 

50 

60 

49 

37 

32 

31 

29 

31 

38 

30 

39 

45 

47 

49.7 

LAFAYETTE  FOR  RP 

max 

B5 

85 

80 

83 

84 

81 

83 

84 

85 

81 

81 

73 

60 

63 

68 

75 

75 

79 

8  1 

72 

56 

SO 

5  1 

57 

64 

66 

57 

71 

78 

75 

72.8 

HIN 

61 

64 

68 

64 

64 

66 

61 

67 

69 

65 

63 

46 

39 

35 

36 

43 

47 

49 

63 

47 

37 

35 

31 

30 

35 

36 

31 

42 

69 

48 

50.4 

flORGRN  CITY 

MAX 

76 

83 

83 

83 

64 

86 

79 

82 

84 

82 

81 

81 

76 

59 

61 

66 

73 

74 

75 

79 

63 

56 

51 

49 

S7 

64 

69 

69 

73 

78 

72.6 

HIN 

55 

64 

58 

65 

6  3 

68 

62 

64 

68 

69 

6  7 

68 

36 

37 

40 

41 

52 

55 

59 

S4 

35 

34 

35 

35 

37 

38 

35 

36 

4  1 

50 

50.7 

NEW  IBERIR  5  NH 

max 

84 

71 

72 

59 

60 

70 

72 

72 

77 

80 

57 

55 

SO 

49 

57 

65 

63 

57 

62 

65 

... 

n  I  n 

35 

32 

40 

47 

58 

54 

59 

52 

36 

33 

29 

31 

34 

40 

30 

35 

42 

46 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

neix 

81 

80 

83 

80 

76 

7S 

83 

78 

8  1 

79 

76 

77 

61 

55 

63 

69 

71 

76 

78 

77 

56 

51 

46 

54 

60 

69 

53 

76 

78 

78 

70.7 

HIN 

67 

65 

66 

68 

68 

67 

67 

69 

70 

70 

69 

61 

49 

46 

44 

55 

58 

62 

63 

55 

48 

44 

4  1 

43 

40 

51 

40 

48 

65 

S3 

57.1 

OONALOSONVILLE  3  E 

mux 

79 

78 

79 

84 

80 

82 

81 

82 

8  1 

80 

79 

77 

76 

71 

72 

71 

74 

71 

65 

64 

65 

56 

65 

70 

72 

70 

71 

70 

73.8 

niN 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

73 

71 

74 

73 

72 

S6 

S3 

56 

60 

49 

53 

52 

42 

44 

45 

43 

44 

46 

48 

52 

50 

48 

SO 

58.1 

GRLL [RNO 

MAX 

71 

70 

83 

78 

84 

86 

83 

8  1 

80 

81 

80 

80 

71 

76 

69 

72 

74 

74 

73 

68 

56 

62 

62 

71 

73 

74 

73 

74  .3 

MIN 

61 

67 

63 

67 

64 

68 

64 

64 

66 

65 

71 

70 

49 

37 

4  1 

42 

39 

60 

62 

43 

44 

36 

40 

36 

33 

42 

31 

34 

52-1 

HOUHA 

MAX 

81 

80 

8? 

76 

60 

73 

82 

80 

80 

76 

80 

75 

76 

59 

65 

70 

71 

70 

71 

74 

65 

48 

55 

64 

69 

70 

76 

77 

72.3 

MIN 

56 

57 

64 

68 

66 

67 

63 

67 

68 

69 

69 

67 

4  1 

35 

35 

3S 

52 

53 

62 

54 

42 

35 

32 

33 

3? 

32 

32 

33 

35 

55 

SO. 3 

NEW  ORLEANS  MO  1   HSO  AP 

MAX 

80 

81 

83 

83 

78 

77 

79 

8  1 

8  1 

79 

80 

75 

57 

57 

64 

7  1 

7  1 

75 

77 

69 

55 

SO 

46 

55 

61 

70 

51 

66 

78 

79 

70.3 

MIN 

67 

6? 

61 

71 

68 

67 

65 

70 

69 

72 

70 

S4 

47 

35 

34 

43 

44 

56 

61 

50 

40 

33 

30 

30 

30 

38 

36 

38 

65 

49 

52.0 

NEW  ORLEANS  RUO  HSO  CI 

MAX 

BO 

82 

85 

80 

83 

77 

93 

84 

32 

80 

82 

75 

56 

56 

65 

71 

70 

73 

77 

68 

55 

51 

47 

55 

62 

72 

54 

67 

77 

78 

70.9 

MIN 

69 

68 

71 

73 

73 

70 

69 

75 

73 

72 

70 

55 

47 

40 

40 

49 

SO 

59 

64 

52 

44 

4  1 

36 

36 

36 

42 

36 

43 

67 

52 

55. 7 

PRRRDIS  7  S 

MAX 

81 

81 

82 

79 

82 

75 

82 

83 

81 

80 

82 

82 

71 

59 

65 

71 

72 

74 

77 

75 

56 

56 

57 

57 

65 

73 

68 

68 

79 

78 

73.0 

HIN 

62 

64 

67 

70 

67 

67 

59 

67 

68 

70 

68 

61 

41 

32 

34 

43 

48 

55 

59 

52 

41 

31 

34 

29 

28 

40 

30 

39 

62 

64 

51  .7 

PLAQUEMINES  PARISH  STA 

MAX 

79 

79 

83 

83 

78 

81 

81 

82 

80 

78 

79 

76 

68 

66 

60 

65 

70 

73 

77 

75 

57 

55 

50 

57 

57 

66 

65 

73 

71 

73 

70.9 

MIN 

69 

b6 

69 

68 

65 

66 

68 

70 

71 

71 

69 

68 

43 

44 

4  1 

SO 

52 

59 

62 

54 

45 

42 

39 

33 

32 

47 

36 

4  1 

57 

63 

55.3 

QUARANT [NE 

MAX 

78 

80 

79 

81 

60 

78 

73 

82 

80 

62 

79 

78 

56 

54 

67 

70 

72 

75 

79 

74 

S7 

54 

SO 

54 

64 

69 

61 

74 

77 

71  .0 

M  1  N 

68 

61 

68 

70 

66 

66 

66 

69 

70 

70 

68 

49 

47 

48 

51 

56 

62 

63 

66 

50 

46 

4  1 

42 

4  4 

50 

42 

43 

61 

63 

57. S 

RESERVE 

MAX 

80 

82 

80 

81 

75 

81 

79 

79 

76 

58 

72 

70 

71 

78 

66 

SS 

52 

49 

57 

63 

69 

70.1 

MIN 

66 

69 

68 

6S 

63 

66 

67 

65 

41 

35 

47 

53 

56 

53 

41 

34 

33 

33 

32 

35 

32 

SO. 3 

SAINT  BERNARO 

MAX 

81 

8? 

84 

81 

83 

75 

85 

84 

77 

80 

80 

77 

68 

57 

65 

71 

71 

73 

79 

7  4 

56 

53 

48 

55 

65 

71 

69 

64 

76 

80 

72.1 

MIN 

66 

61 

68 

70 

65 

6b 

64 

67 

66 

70 

70 

64 

42 

36 

35 

42 

45 

54 

60 

S3 

45 

47 

37 

33 

32 

42 

34 

39 

SO 

59 

52.7 

TH 1 BODAUX 

MAX 

81 

84 

83 

85 

79 

85 

75 

82 

83 

82 

80 

83 

76 

84 

60 

67 

71 

74 

73 

79 

71 

54 

57 

52 

65 

68 

70 

58 

71 

80 

73.7 

HIN 

6? 

62 

62 

71 

70 

67 

61 

60 

65 

70 

67 

62 

40 

34 

37 

37 

37 

S3 

61 

54 

40 

34 

32 

32 

33 

34 

32 

38 

54 

69 

51  .0 

ORr  OF  MONTH 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIBNfl 
NOVEMBER  1975 


X 

DRV  OF  MONTH 

O 

STATION 

a> 

o 
1  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

■ 

9 

10 

:  1 

12 

14 

i  5 

16 

l  ^ 

IB 

1  9 

20 

?  I 

22 

Z  1 

24 

2S 

26 

27 

2  8 

.'9 

JO 

31 

cr 
Be 

CE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

2 

M«x 
niN 

54 

82 
62 

B2 
62 

78 
68 

79 
68 

77 
69 

71 
66 

80 
64 

79 
65 

80 
68 

15 
6? 

82 
63 

70 
45 

61 
42 

62 
4? 

66 
42 

70 
46 

72 
49 

1? 
53 

75 
56 

65 
4  1 

SO 
29 

47 

25 

55 
38 

55 
38 

58 
38 

54 

35 

58 
35 

61 
47 

68 

61 

68.6 
SI  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


EVflPORRT I  ON  RND  N I  NO 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

J  K  O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

.10 
8 

■  06 

12 

.  1 1 

2  2 

.06 
.  6 

.12 

6 

.09 
4 

-  10 
1? 

.1? 
7 

.03 

4 

.06 
19 

.17 
21 

.06 
1  7 

■  27 
58 

33 

.21 
1 

.08 
4 

.09 
G 

.09 

9 

.09 
11 

45 

26 

22 

s 

2 

13 

7 

21 

4 

.01 
12 

.  1  4 

77 

504 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
HIND 
MAX 

n!N 

- 

65 
54 

70 
6S 
54 

03 
30 
76 
65 

.16 
44 

79 

65 

.12 
22 
80 
64 

.14 
34 
83 
64 

.15 
10 
83 
64 

■  03 
92 
63 
6? 

.09 
1  14 
77 

60 

-09 
3 
76 
61 

.34 

117 
72 

37 

.17 
12 
65 
36 

■  1  3 
40 

67 
37 

.  M 
34 

68 
39 

-08 
67 
68 
39 

.08 
105 
64 

25 

78 
65 
26 

.15 
49 
55 
26 

09 
65 
59 
28 

.11 
S3 
6S 
30 

.10 

80 
65 
31 

.  1  1 

27 
55 
35 

.02 
23 
54 

35 

4  1 
54 

35 

.11 

56 
54 
35 

.05 
54 

65 
36 

.14 

152 

74 

55 

■  12 
76 
75 
65 

3.44B 

1709B 
68.4 
45- 1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STAT  I  ON 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1975 


DRY  OF  MONTH 


1? 


18 


22 


26   27    28   29    30  31 


NORTHWEST 
COTTON  VALLEY 

PLAIN  OEALING 

SHREVEPORT  NSO  BP 

NORTHEAST 
BRSTROP 

CENTRAL 
BUNK  IE 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
NTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  I NDEX 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cn 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

QQDCU  1  1   1  F 

HbDt V [ L  L t 

0007 

07 

wCdh  1  1    1  nil 

VcKn I L 1  UN 

o 

29 

58 

92 

08 

1 0 

QD  1  TQ      CPD  f  MPQ      C  1  DC  TUD 

HD1IH    Or  K  1  INuO    rlrtt  INK 

002  I 

06 

CT     T  Q  MM  Q W  Y 
D  1      1  HnnHN  T 

c 
D 

30 

26 

90 

03 

30 

£31    F  V  Q  M  [~1  P  !  Q 

HLt A  HNUK 1 H 

0098 

05 

popinpc 

K  Hr  1 U t  O 

1  1 

3  1 

1 9 

92 

28 

87 

HLL  aHINJUK  I  H    HoU  Hr 

0104 

05 

DDPinPC 

KHr  I  Ulj 

1  i 
1  1 

3 1 

24 

92 

1  8 

1  20 

fill  I  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1 80 

fiSHLfiND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I T0CHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

DQCTDflP 
□  HO  1  KUr 

0537 

03 

nUrXtnUUot 

Q 

32 

47 

91 

54 

140 

t)H  1  UN    KUUuu    HOU    Hr  K 

0549 

06 

t    DH 1  UN  KUUU 

Q 

□ 

30 

32 

9  1 

09 

64 

DHTUU    OUItRtL    L  UL  r\ 

0565 

08 

I  pppw  1  I   1  p 

i 
i 

30 

08 

9  1 

1 9 

1  5 

RFQUFP    FTPF  TQUFP 
Dt.HVt.rt    rlrXt.     1  UWtK 

0617 

05 

Fl/QMPFl    T  MP 
t  V  HNUt  L  I Nt 

-7 

1 

30 

4  7 

92 

34 

1  05 

RFl   QH     P  F  PC  TflLlFP 
DcLHn    r  IKr.     1  UH  t  n 

06  39 

05 

1  Q    QQI  1  F 
L  H  OHLLL 

i  i 
1  1 

3 1 

38 

92 

1  1 

200 

0  L  LN  V  1 L  L  t    j  Nt 

0800 

02 

o i pmu  n  i  p 
DltNVlLLt 

t  i 
I  1 

32 

22 

92 

56 

307 

DUUHL  UjM 

094  5 

06 

Linen  t  wrTnw 

WHjn  I  INu  1  UN 

i  n 
1  u 

30 

4  7 

89 

52 

I  U3 

DUU 1 n V 1 LLl  WoU 

1157 

09 

Pi  QfltlFMTklFQ 
rLHUUtn  1  NL  D 

c 

o 

29 

20 

89 

24 

0 

BUNK  I  E 

1  287 

05 

RV0YELLES 

2 

30 

57 

92 

1 0 

80 

COLHOUN  EXP  STfiT I  ON 

1411 

02 

0URCH I Tfl 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

LHRV  ILLt    c.  ON 

1565 

08 

I  RF  R  M T 1  1  F 
I D t  n  V  ILLt 

Q 
O 

30 

12 

91 

07 

26 

L  L  I  N  1  UN    o  jl 

1  899 

06 

F    F  F 1   1  P  I QMQ 
t    r  t  L  I  L  I HNH 

C 

D 

30 

48 

90 

58 

200 

LULUnDlH  LULnO 

1  979 

02 

r  Q 1  rtu  F  1  1 
LHLUHLLL 

Q 

32 

1  0 

92 

06 

80 

rnMwp pep 
L  UIN  VlRjl 

2023 

04 

CQD  f  MP 

OHD 1 N t 

1  9 

3 1 

4  5 

93 

42 

220 

r  n  t  t  n  w   U  Ql  1  FY 

LUI  (UIN  VHLLtl 

2121 

0 1 

h t do  i  c 

1  1 

32 

4  9 

93 

25 

230 

L  U  V  I NU 1  UN    **  NNn 

2151 

06 

CT  TQMMQWY 

c 
O 

30 

32 

90 

07 

40 

rPHUI  FY     FYP     QTQT  ink! 
L  r\  U  n  L  L  i     la"    j  1  H  1  1UIN 

22  1  2 

07 

nrnn i n 
HLHU 1 H 

1 

30 

1  5 

92 

22 

25 

Pi  I R  T  I  Q     ',  ccp 
L  UK  I  1 O     1  OOL 

2235 

0 1 

DUO  0  I  t  rX 

1  1 

32 

25 

93 

38 

1 55 

OE  QUINCY  4  N 

O  "3  C  1 

c  3b  1 

U  / 

BEAUREGARD 

4 

30 

3 1 

93 

26 

95 

OE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

UUNHLUDUNVILLC    j  t 

2534 

09 

HOILINO  I  UN 

o 

30 

06 

90 

56 

20 

F  1   T  7QRF  T  H 

r_ l  i  l hd r_  i  n 

2800 

U  / 

Q 1   1  F  M 
h  L  L  tl  IN 

30 

52 

92 

4  8 

1  bU 

pppc    e  u 

297  1 

0  3 

lifqt  rQRRni  i 

HtOI  LHKRULL 

n 

y 

32 

37 

9  1 

34 

99 

Fl  Ikl  t  PC 
t  UIN  1  L  t. 

OOQ  1 
£30  1 

n  c 
Ub 

CT     l    QW  n  P  Y 
0  1      L  HN  U  r\  I 

3U 

JU 

0  c 

^b 

A  1 
H  1 

F  QPMp pu  r i  i  f 
r  Hr\  nt  r\  V  ILLt 

3079 

02 

UN  1  UN 

Q 

y 

32 

46 

92 

2  4 

I  70 

FPQKIKI   I  M    3  MU 
rnrllNrXLtlN    o  Nn 

3  3  13 

n  q 
Uo 

c  T    MQR  Y 
0  1     tl H n  I 

9 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

FPQKIKI    TMTrtM     ^  Cu 
rnHiNrxUlnllUIN    j  OH 

3327 

06 

uQCu  T  KIP  TOW 
nHOn  1  INU  1  UN 

\  n 
1  u 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

unLL  1  HINU 

34  33 

09 

i  qf  n i  ir r  hp 

LHr  UUi\Lnr. 

c 
0 

29 

26 

90 

1  8 

2 

GLOSTER  1  W 

3bb  / 

n  i 
U  1 

0E  SOTO 

1 1 

Q  O 

i£ 

1  2 

Q  *3 

y  j 

50 

^bb 

G0N2RLES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

rpQwn  rnTPQii 

LmHPiU    LU  1  CMU 

3800 

05 

CT    1  Qwnp  Y 
0  1     L  H  IN  U  n  1 

9 

30 

26 

92 

02 

55 

UKHINU  LLUtTL 

3804 

04 

WQTFHI  TPirMPC; 
INn  1  Ln  |  1  ULnLO 

1  1 
1  1 

3 1 

48 

93 

06 

1  50 

r.RQMn  iQt  p  Kin  9 

UrtnlNU     I  OLl    INU  C. 

3815 

09 

IF  F  P  F  RC.rtNI 
JtrrtKOUN 

c 
O 

29 

1  4 

90 

00 

2 

ppf  f  w  c;ri  ipr 

UI\ttNDDUr\U 

3864 

06 

C  T      up  I    p  kj  Q 

0  1     n t  L  t NH 

c 
O 

30 

50 

90 

40 

225 

UrTttNHtLL    jr  r\  I  NUD 

3867 

06 

p  RQTnw  pniir 

t    on  1  UIN  r\UUU 

c 
0 

30 

34 

90 

59 

60 

HQTKRFRRY     R  ecu 

3979 

07 

r  qmf  r  nw 

L  H  n  t  r\  U  N 

4 

29 

5  3 

93 

25 

6 

nnrinuINU  0 

4  034 

06 

IHNUlrHriUH 

c 
0 

30 

32 

90 

29 

4  5 

nnlNNH     o  D 

4050 

0 1 

RF  n    R  |  l/FR 

1  1 
1  1 

3 1 

54 

93 

2  1 

1 25 

HRYNESV I LLE  2  WSW 

4  131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

1 0 

330 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPI0ES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

rtUUULD  UHKULND 

4288 

04 

CQD  I  kip 

OHD 1 Nt 

1  9 

31 

23 

93 

24 

362 

HflMFP    FYP     QTQT  I  OKI 
nunt.r\    t A"    O  1  H  1  1  UIN 

4  355 

02 

n  Qi Rnp up 

L  L  H 1 DUK Nt 

1  1 

t  1 

32 

45 

93 

04 

380 

HflC  C  t  nw 
HUoO  1  UIN 

4  398 

0 1 

rnnnn 
L  HUUU 

I  1 

32 

5  3 

93 

53 

200 

m  n  i  IMQ 
nuUnn 

4  407 

09 

TFRRF  PHKIKIF 
1  tr\r\LDUNNL 

c 
0 

29 

35 

90 

4  4 

1 5 

IPDMPDPTTP     FVP  CTQ 
JLHNtKLI  It    t  Ar  DlH 

4674 

08 

I  R  P  P  T  Q 
1  D  t  K  1  H 

n 
c. 

29 

57 

9 1 

4  3 

20 

J  t  IN  IN  1  Nbo 

4  700 

07 

ip f p   nou  1  c. 

Jtr  r  UHVIO 

n 
1 

30 

1  4 

92 

4  0 

30 

iFWMTklPc;  o 
J  t  ININ  1  NOD  c 

4702 

07 

IP  F  F    nou  T  c. 
Jtr  r  UHVIO 

1 

30 

1  5 

92 

40 

30 

IflMFCrRDPrt    F  1  PF  TflUFP 
JUNLDOUKU    r  1  Kt     1  UHtK 

4732 

02 

JHL " oUN 

1  1 

32 

I  3 

92 

42 

322 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CRTRH0ULR 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CflODO 

1 1 

32 

21 

93 

50 

200 

r\  t  IN  1  WUUU 

nR 
Uo 

T  QKIP  I  PQhPiQ 
1  HINU  1  rHnUH 

c 
D 

■3  n 
oU 

DO 

q  n 

y  u 

~k  1 
J  1 

O  1  R 

K  T  KtnF  P    3  u 
r\  1  IN  UL  r\     j  ri 

4884 

07 

Ql    I  CM 

HL  L  t  N 

30 

30 

92 

54 

53 

k  ft  P  □  M 

r\  U  r\  H  IN 

4931 

01 

once  T  p  p 
DUOO  1  t  r\ 

1  1 
1  I 

32 

25 

93 

28 

175 

1  QFQYFTTF 
L  Hr HI t  '  It 

5021 

08 

1  QFQYFTTF 

LHr Hit  1  It 

n 
C 

30 

1  3 

92 

01 

37 

1  QFQYFTTF    FQQ  QP 
LHrHIL 1 II    r  H  H  Hr 

5026 

08 

1  QFQYFTTF 
L  Hr  H  T  t  1  It 

0 
c. 

30 

12 

91 

59 

38 

iqkf    dp  t  mi  ir    in  qu 
LHr\t    Hr\irtUr\     1 U  On 

5065 

07 

r  Q  M  P  p  n  M 
L  Hnt  r\  UN 

1 

30 

00 

92 

48 

10 

1  QKF    fHQPl  FQ    9  W 
LHr\r_    L  "M  r\  L  L  D    c.  IN 

5074 

07 

P  Ql  PQQ  f  FN 
LHLLHO 1 LU 

A 

** 

30 

15 

93 

13 

5 

LfiKE  CHRRLES  WSO  RP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

LLL 1  LLL 

5266 

04 

V  F  RwnN 

1  2 

31 

09 

93 

16 

240 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BERUREGRRO 

4 

30 

36 

93 

14 

1  14 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

5620 

06 

E  BRT0N  R0UG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TEMP. 

PRECIP. 

EV0P. 

SPECIAL 

isee  notes  1 

8R 

1 P 

8R 

8R 

L 

M  I  D 

M I  D 

L 

H 

8R 

8R 

H 

8R 

8fl 

H 

5P 

5P 

H 

M I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

8A 

H 

1  P 

9  A 

1  P 

H 

M  I  D 

M  I  D 

8  A 

8R 

H 

M 1  D 

m  1  n 

n  1  u 

L 

H  J 

8fl 

8R 

H 

8A 

8R 

8fi 

c 

H 

5P 

5P 

H 

8R 

80 

c 

8fi 

8R 

8fi 

H 

7fl 

7fl 

H 

5P 

5P 

c 

H 

8R 

8fi 

H 

8R 

L 

0  0 

bH 

OH 

H 

8A 

8fl 

H 

8A 

8fl 

H 

8A 

8R 

H 

8A 

8R 

L 

H 

/H 

5P 

5P 

H 

M  I  D 

M  I  D 

H 

M  I  D 

M I D 

H 

□  H 

OH 

H 

7R 

C 

7P 

7P 

H 

/  H 

r 

I 

8  A 

8A 

H 

7  A 

8R 

8A 

H 

9R 

yH 

H 

8A 

7A 

7R 

7fi 

H 

8fl 

8  A 

8R 

H 

4  P 

8  A 

8R 

H 

8R 

H 

5P 

5P 

c 

1 P 

8A 

8fi 

c 

7fl 

rp 

or 

7R 

8R 

c 

MID 

MID 

H 

8A 

8R 

H 

8R 

MID 

MID 

c 

HJ 

8A 

8R 

H 

8A 

8R 

c 

H 

5P 

5P 

c 

H 

7fl 

8A 

8R 

8R 

OBSERVER 


CITY  OP  ABBEVILLE 
LOUISIANA  EORESTRY  C0MM 
ALEXANDRIA  POWER  PLRNT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLEND0N 
SOLOMON  G.  MRRTIN 
CITY  OF  BRSTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  rORESTRY  C0MM 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  G0UX 
LSU  NORTH  LA  EXP  STR 
U  S  PUBLIC  HEALTH  H0SP 
LSU  IDLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R.  0TT 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

ST  JOSEPH  ABBEY 

LSU  RICE  EXP  STATION 

CLOSED  10/9/75 
LA  C0RR  AND  I ND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
CF    INDUSTRIES.  INC 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKLINE  GRS  CO. 
R0YNE  H.  F0NTEN0T 

H.   W.   THURSTON.  JR. 
CENTRAL  Lfi.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NOT  GRS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGRRET  E .  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  DESADIER  JR. 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 

MRS  .   LAURA  L  .  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
CHRRLES  0  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C .  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C .  GRAVES 
USDA-SUGRRCRNE  FLO  STR 

USDA  S  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  OLIVE  B  HILL 

ARCHIE  L  MIX0N 

ALEX  C0URVILLE 

UNITED  GRS  PIPELINE  CO- 

CITY  OF  LfiFRYETTE  UTIL 

U  S  FED  RVIRTI0N  RGENCY 
U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
C  R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiT 1  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 
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NOVEMBER  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
T I  ME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


WINNSBORO 
WINONfl  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  STATE  FOREST 
ZRCHRRY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

CURTIS  1  SSE 

NEW  STRTIONS 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 


9806 
9809 
9865 
9930 


2235 


7738 


01 


01 


FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


BOSSIER 


BOSSIER 


1  1 


1  1 


32  09 

32  02 

31  08 

30  38 


32  25 


32  25 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


93  38 


93  38 


80 
220 
90 
85 


155 


155 


8fi 


8R 


en 


9  ft 


t  H 
H 


CG 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 
MRNUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  10/9/75 


LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
14 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional   information  regarding   the  climate  of   this  State  may  be  obtained  by  writing   to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS :     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in   local  standard   time.      During   the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight   saving   time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FA A  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min   temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Red  River  Valley  Exp  Sta  :   Red  River  alluvial   soil,    bare.     Slope  0.      Palmer   type  soil  thermometer. 

LATE  REPORTS  AND  CORKECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included   in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  lo  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage   Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special   purposes,    and  are  published   later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.      Such  amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage   in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECH E- VERM  I  LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7 -MER MENTAL'     8-M ISS I SS I PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINX 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $5  10   a  year  for  each  section   including  annual  summary.  $5.55   additional   tor   foreign  mailing;  40?   single  copy,   30?  annual 

summary.       Make  checks  payable  to  Department  of   Commerce,   NO A A :       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 

Asheville ,   N.   C.    28801 .        Attn :      Publications .  

I  certify  that  this  is  an  official  publication  of   the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  ^  i^. 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERATURE:  5  STATIONS 

LOWEST   TEMPERATURE:  ASHLAND  2  S 

GREATEST   TOTAL   PRECIPITATION:  QUARANTINE 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION:  STERL I NGTON 

GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION:  QUARANTINE 
GREATEST   TOTAL   SNOWFALL  :  2  STATIONS 


1  4 
8.16 
.55 
5  .98 

T 


DATE  16- 
DATE  19 


DATE  29 


SUPPLEMENTAL  DATA 


H  1  NO 

I  SPEED   -   M  . P . M .  ) 


RELATIVE  HUMIOITr 
RVERAGES- 
PERCENT 


STANDARD  OF  TIME 

CENTRAL 


00  06 


18 


NUMBER  OF  OHTS  HI TH 
PREC IP1TBT ION 


ALEXANDRIA  WSO  HP 
BATON  ROUGE  WSO  AP 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
N  0  MOISANT  WSO  AP 
SHREVEPORT  WSO  AP 


0-6 

1  .9 

2  .  1 
2.2 
0.8 


6.0 
7.6 
9-3 
7.8 
7.4 


20*  + 
20  +  + 
28  +  + 
22  +  + 
21+  + 


25  + 
25  + 
25  + 
29 
28 


B2 
B2 
85 
89 
77 


85 


62 
60 
53 
68 
57 


70 
68 
76 
76 
6  5 


1  2 
9 
I  I 


52 
51 


6.0 
5.8 
5-8 
5.7 
6  .  1 


nnOQ    NATIONAL  OCEANIC  AND  /ENVIRONMENTAL  DATA  /ASHEVILLE.  N-C 

I  IVmm  atmospheric  administration/  service  / 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PREC I P I TRT 1  ON 

Ui 

a 

c 

i 

K 
C 

Ui 
a 

= 

E 
C 
Z 
' 

m  i 
%  o 

£  o 

a  u 

.- 

UJ 

5 
1 

° 

I 

-• 

° 

UJ 

° 

NO 

OF 

DATS 

u,  f 
%  o 
u  * 

ti  § 

O  u. 

° 

SNOW 
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a 
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a 
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I  , 
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NORTHHEST  01 

COTTON  VALLEY 

57 

■  1 

35 

.2 

46 

2 

77 

13 

18 

20* 

584 

0 

0 

15 

0 

2 

49 

.96 

16 

.0 

0 

3 

3 

0 

LOGflNSPORT  4  ENE 

60 

■  9 

36 

.  2n 

48 

Bn 

76 

1  4 

15 

19 

517 

0 

0 

14 

0 

1 

90 

-  2-58 

.75 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

MINOEN 

57 

.7 

35 

.6 

46 

7 

-  1.3 

76 

15 

IB 

19 

565 

0 

0 

1  4 

0 

1 

64 

-  3.02 

.66 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

PL  R I N  OERLING 

56 

.9 

34 

.0 

45 

5 

-  1.6 

77 

15 

IS 

19 

604 

0 

0 

!  8 

0 

2 

77 

-   1  .58 

1  •  10 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STR 

57 

■  8 

36 

.8 

47 

3 

78 

IS 

20 

19 

546 

0 

0 

10 

0 

1 

65 

.73 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

SHREVEPORT  HSO  AP  R 

60 

.  7 

37 

-9 

49 

3 

- 1 

8  1 

1  4 

20 

1  9 

492 

0 

0 

9 

0 

1 

88 

-  2-31 

■  57 

28 

■  0 

0 

4 

2 

0 

0 1  V  I  5  I  ON 

47 

3 

•  9 

2 

06 

-  2  .42 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

0  I ENV I LLE  3  NE 

SB 

.3 

36 

.  4 

47 

4 

77 

1  4 

I  7 

19 

547 

0 

0 

15 

0 

2 

69 

I  .OS 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

58 

■  1 

35 

.4 

46 

8 

-  2.0 

78 

14 

17 

19 

565 

0 

0 

15 

0 

1 

25 

-  3-46 

.54 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

F  ARHERV I LLE 

HOMER  EXP  STATION 

57 

■  1 

36 

•  0 

46 

6 

77 

I  5 

15 

19 

570 

0 

0 

1  4 

0 

2 

35 

.70 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

MONROE  FRR  AP 

56 

.3 

36 

.0 

46 

2 

-  2.1 

77 

14 

18 

19 

582 

0 

1 

!  4 

0 

61 

-   3  .99 

.38 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONROE  cm 

59 

.5 

38 

0 

48 

8 

77 

14 

19 

19 

506 

0 

0 

12 

0 

92 

.SO 

25 

•  0 

0 

3 

1 

0 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

56 

■  6 

35 

■  5 

46 

1 

-   1  -6 

76 

1  5  + 

IS 

19 

587 

0 

0 

14 

0 

2 

15 

-  2.83 

.78 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

HINNFIELD  2  u 

59 

•  8 

35 

•  5 

47 

7 

-  2.0 

78 

1  3 

15 

19 

538 

0 

0 

1  4 

0 

1 

77 

-   3  .09 

.50 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

U 1 V 1 b 1  UN 

47 

1 

-    1  .3 

1 

73 

-  3.13 

.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

59 

.6M 

37 

Bh 

48 

6M 

.  1 

77 

14. 

18 

19 

0  08 

0 

0 

1  1 

0 

1 

48 

-  3-51 

•  54 

25 

•  0 

0 

6 

1 

0 

EPPS  6  M 

56 

.5 

36 

.9 

46 

7 

78 

1  5 

1  6 

1  9 

564 

0 

1 

1  1 

0 

2 

0  8 

.60 

25 

•  0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

55 

.7 

37 

.5 

46 

6 

-1.3 

78 

15 

18 

19 

566 

0 

1 

10 

0 

2 

98 

-  2.33 

.68 

25 

.0 

0 

6 

4 

0 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

57 

.9 

38 

.5 

48 

2 

-  1.7 

78 

16. 

19 

19 

525 

0 

1 

1  2 

0 

2 

89 

-  2-20 

1  .37 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

TALLULRH 

57 

■  5 

35 

.9 

46 

7 

-   1  .8 

80 

16 

16 

19 

569 

0 

1 

1  4 

0 

2 

50 

-  2.65 

.81 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

HINNSBORO 

56 

.  9M 

35 

.7M 

46 

)M 

-  3.1 

79 

16 

1  6 

1  9 

577 

0 

1 

1  1 

0 

2 

90 

-  2.55 

1.10 

25 

-0 

0 

E 

2 

1 

0  I  V  I S I  ON 

47 

2 

-   1  .5 

2 

47 

-  2.82 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

57 

.0 

35 

.  1 

46 

1 

75 

15. 

1  4 

19 

565 

0 

0 

1  5 

0 

3 

06 

.88 

25 

.0 

0 

5 

? 

0 

CONVERSE 

59 

.  4 

34 

.9 

47 

2 

79 

15 

1  6 

1  9 

556 

0 

0 

17 

0 

! 

50 

1  -05 

29 

•  0 

0 

3 

1 

1 

LEESVILLE 

61 

.0 

37 

.8 

49 

4 

-   1  .9 

76 

16 

18 

19 

487 

0 

0 

12 

0 

3 

49 

-  2.05 

1  .32 

25 

.0 

0 

8 

1 

1 

59 

.5M 

35 

.8 

47 

7n 

78 

15 

16 

20« 

S40 

0 

0 

1  4 

0 

2 

89 

1  .03 

29 

•  0 

0 

5 

0 

1 

NATCHITOCHES 

60 

.4 

38 

.0 

49 

2 

-  2.0 

79 

IS. 

19 

19 

492 

0 

1) 

9 

0 

1 

79 

-  2.B9 

.91 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

60 

■  5 

37 

■  5 

49 

0 

8  1 

16 

1  8 

1  9 

498 

0 

0 

1  0 

0 

2 

85 

I  -25 

25 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

48 

1 

-  2.6 

2 

60 

-  2.4  1 

•  0 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

59 

.7 

39 

.9 

49 

8 

80 

1  6 

21 

19 

478 

0 

0 

8 

0 

2 

97 

1  .52 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

Alexandria  wso  ap 

59 

•  0 

38 

■  5 

48 

8 

•  6 

79 

IS 

18 

1  9 

505 

0 

0 

9 

0 

2 

20 

-  3.32 

1  .00 

24 

T 

0 

S 

! 

1 

BELAH  FIRE  TOWER 

59 

.4 

38 

.  1 

48 

8 

81 

16 

17 

19 

512 

0 

0 

13 

0 

2 

43 

1  -09 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

BUNK  I E 

61 

.4 

39 

.4 

50 

4 

-   1  .2 

BO 

16 

22 

19 

457 

0 

a 

0 

0 

3 

59 

-  2.65 

1  .60 

2S 

.0 

0 

7 

.' 

1 

GRANO  coteau 

6 1 

.2 

40 

.  7 

5 1 

0 

78 

1  3* 

20 

1  9 

438 

0 

0 

0 

0 

2 

57 

-  3.01 

.92 

29 

.0 

0 

5 

V 

0 

H 1 NE  5  T  ON  4  NNE 

59 

.4 

35 

.7 

47 

6 

80 

16 

17 

20. 

536 

0 

0 

1  5 

0 

3 

54 

1  .75 

25 

.0 

0 

E 

2 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

59 

.0 

38 

.5 

48 

8 

80 

16 

21 

19 

503 

0 

0 

6 

0 

4 

7  9 

1  .71 

25 

.0 

0 

8 

4 

1 

MAMOU    4  S 

63 

3n 

40 

■  9M 

52 

1M 

79 

I  5 

24 

1  9 

404 

0 

0 

3 

0 

3 

86 

1  .60 

25 

■  0 

0 

E 

2 

I 

MELVILLE 

62 

.3 

39 

.2 

50 

8 

-  2.8 

60 

5 

19 

19 

445 

0 

0 

0 

0 

3 

4  0 

-  2.17 

1  .10 

29 

.0 

0 

B 

1 

2 

NEW  ROADS  5  ESE 

60 

.6 

3B 

•  5 

49 

6 

80 

16 

21 

20* 

474 

0 

0 

1  0 

0 

3 

85 

1  -40 

29 

.0 

0 

8 

1 

I 

OLD  RIVER  LOCK 

60 

■  3 

38 

.5 

49 

4 

80 

15  + 

1  9 

20  + 

490 

0 

0 

1 1 

0 

3 

8  0 

1  ■  30 

25 

.0 

0 

8 

0 

1 

OLLR  3  SSW 

58 

9M 

34 

.  2 

46 

6M 

79 

1  6 

1  5 

1 9 

566 

0 

0 

1 1 

0 

1 

93 

■  83 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

n  t  w  t  c  I  nu 
U I  V 1 o ! UN 

49 

5 

-  2.4 

3 

25 

-  2  .50 

1 

EAST  CENTRAL  06 

6  1 

08 

39 

.  1 

50 

1M 

-   1  -8 

77 

16* 

1  9 

19 

465 

0 

0 

1  1 

0 

2 

91 

1  -57 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

BATON  ROUGE  WSO  Ar  R 

61 

•  S 

40 

.4 

51 

0 

-    1  -9 

80 

5 

20 

1  9 

446 

0 

0 

8 

0 

2 

37 

-  2.66 

■  84 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

BOGAL  USR 

61 

.2M 

37 

.4M 

49 

3M 

-  2.6 

79 

1 

18 

20  + 

479 

0 

0 

IS 

0 

3 

17 

-  3.13 

1.18 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

CLINTON  5  SE 

59 

9 

38 

.9 

49 

4 

-  2.9 

78 

16 

19 

20  + 

487 

0 

0 

10 

0 

3 

79 

-  2.11 

1  .25 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

COVINGTON  4  NNW 

60 

-9 

38 

•  9M 

49 

9M 

-  3.7 

77 

6 

18 

19 

467 

0 

0 

1  3 

0 

3 

61 

-  2.44 

1  -99 

29 

•  0 

0 

6 

7 

I 

FRANKLINTON   3  SW 

60 

-S 

36 

.7 

49 

6 

77 

15. 

18 

19 

480 

0 

0 

13 

0 

3 

28 

1.17 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

GREENSBURG 

62 

8 

36 

0 

49 

4 

78 

16 

1  8 

19 

481 

0 

0 

16 

0 

4 

17 

1  .94 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

HRMMONO  3  NW 

60 

.6 

38 

.4 

49 

5 

-  4  .2 

79 

1 

16 

19 

479 

0 

0 

13 

0 

4 

0  3 

-   1  .50 

2.52 

29 

.0 

0 

8 

2 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

63 

•  9M 

40 

.  1M 

52 

on 

79 

16+ 

397 

0 

0 

0 

3 

37 

2.25 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

62 

.8(1 

4  1 

.bh 

52 

2M 

80 

IS 

21 

19 

415 

0 

0 

S 

0 

2 

8B 

1  .21 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

SLIDELL  WSO  RFC 

61 

.5 

39 

.  i 

50 

3 

78 

1 

19 

19 

458 

0 

0 

1 

0 

4 

55 

1  .84 

29 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

50 

2 

-  2-4 

3 

48 

-  2.38 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEx 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
DECEMBER  1975 


TEMPERATURE 


NO.  or  onrs 


PRECIPITATION 


SNOW.  SLEET 


no.  of  ours 


SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  N 
OE  RIDDER 
EL IZABETH 
HACKBERRY  6  SSW 

JENNINOS 

LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

VERMILION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN   3  NW 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NW 

OIVISION 


SOUTHEAST 


09 


BOOTHV ILLE  WSO 
DONALOSONV I LLE  3  E 
GALL  I ANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
PARAOIS  7  S 

PLAOUEM I NES  PARISH  STA 

OUARANT I NE 

RESERVE 

SAINT  BERNARO 
TH I BODAUX 


61  .0 
61  .4 
60.9 
61  .  3 
59. 6M 

61.7 
60. 9M 
61  .5 
61  .2 
61  .8M 

60.8 


63.0 
63.2 
62.1 
63. 7M 
62.8 


65.  1M 
62.  7M 
61.1 


63.8 
62.5 


40.5 
38.8 
39.2 
38.0 
44  .OH 

43.9 
42  .7M 
42  .  1 
42.4 

44  .on 

42.2 


41  .7 
41.3 
42.3 

42  .7M 
42.9 


40  .5M 

42.0 

42.7 

45  .2 
43. S 
43.5 
49.0 
38. 9M 

42  .  1M 
42.0 


50-8 
50.1 
50-1 
49.7 
51  .8M 

52.8 
51  .8M 
51  .8 
51  .8 
52. 9M 

51  .5 

51  .4 


52.4 
52.3 
52.2 
53. 2M 
52.9 

52.6 


52. 8M 
52- 4M 
51  .9 

53.3 
54.0 
52.8 
55.8 
50  .4M 

S3. on 

52.3 


1  .9 
3  .  3 


i  .6 

2.9 


3.57 
4.25 
3-18 
3.69 
2.86 

4.45 
3  .85 
2.07 
3.64 
5.95 

3.75 


2  .87 
4  .02 
3-59 
2.56 
1  .44 

2.90 


3.77 
6.45 


3.81 

2.98 
3  .08 
4.14 
8.16 
3.01 

2-70 
2.20 


2.59 
1  .85 

1  .38 
1  .16 
3.63 


2.46 
1  .02 

1  .55 

2  -68 


1  .38 
1  .32 


1  .89 
2.05 


3.38 
1  .08 


I  .45 
2.12 
1  .57 
I  .74 
1  .42 

1  .75 
1  .62 

1  .44 

2  .00 
2.10 


1  .97 
1  .53 
1  .50 
1  .52 
.62 


1.19 
I  .14 
1  .20 
5.98 
1  .57 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 


koran 

logansport 
fwnsf  iel  d  3  wsu 

MINOEH 

MOOftlNGSPORT    I  I 


PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

ROOESSA 

SHSEVEPORT  USD  AP 
SPR INGH ILL 

WE5TDALE   3  SH 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE    3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
faRMERvjllE 
HAYNESVILLE  2  USW 

HOMER  EXP  STATION 
J0NES6OR0  FIRE  TOWER 
MAR  ION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUSTQN 

RUSTQN-LA    TECH  UNIV 

SPEARS VIL L E  FIRE  TOwER 
S  TERL INGTON 
WINNFIELD  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST  Q! 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIOENCE 

OAR  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECBRE 
HODGES  GARDENS 
L  EES v IL LE 

HAN  Y 

NATCH  T  TOCHES 
ROSEPINE  EXP.  S 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  C0TEAU 
HINESTON   *  NNE 
JONESvRLE  LOCKS 
MAHOU  A  S 

MIARKS  vIL  L  E 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

DLL  A  3  SSW 

GPEL3USAS 
PORT  ALL  EN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGAL  USA 

CL INT0N  5  SE 

COVINGTON   1  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN— HUB  EXP  5TA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROvE   FIRE  TOWER 

ST  FRANC  ISv IL  L  E  6  SE 
SWERIOAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPB  INGv  IL  L  E   FIRE  TOWER 
2ACHARY  2  ESE 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4     5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

crowley  exp  station 
oe  quincy  4  n 
de  riddcr 
El  izabeth 
HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  H 

L««L   ARTHUR    10  SU 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  US8  AP 

LONGvILLE 
MERMENTAU 
MITT  IE  2  SE 
OAK DALE 

QBEHL IN  f IRE  TOUER 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUGARTQIJN 

SULPHUR 

vERniL ION  LOCK 

SOUTH  CENTRAL  08 

BArOU  SORREL  LOCK 
CARvILLE  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERE TTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 

MORGAN  CITY 
NEU   IBERIA  5  NW 

SOUTHEAST  09 

BOQTMVILLE  USB 
DONAL  OSONV IL  L  E  3  E 
GALL IANO 
HOJMA 

NEU  ORLEANS  NF  USQ  CI 

NEW  ORLEANS  MGI    USQ  AP  fl 
NEU  ORLEANS  AUD  USQ  CI  R 
NEU  ORLEANS  ALGIERS  R 
NEU  ORLEANS  CITRUS  8 
NEU  ORLEANS  OUBL  IN  R 

NEU  ORLEANS  JEFFERSON  R 
NEU  ORLEANS  JOUROAN  R 
NEU  ORLEANS  LONDON  R 
NEU  ORLEANS  METAIRIE  R 
PARAOIS  7  5 

PLAQUEMINES  PARISH  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARO 

THIBQDAUX 

3.57 
4.  25 

3.  18 
3.69 
2-86 

4.45 

3.93 
3.85 

2.07 

3  .82 
2. 87 
4.81 
4.63 
3.64 

6.S5 
3.80 
3.62 
3  .  75 

3  .59 
2.87 

4.  02 
3.62 
3.59 

2  56 

3  .  77 
6  .45 
3.74 
3.74 
2.98 

3.81 
2  .98 
3.30 
4.20 
2.99 

3.01 
2.93 
3.72 
3.44 
3.08 

4.  14 

6.  16 
3.01 
2.70 
2.20 

.43 
.44 

.35 
.24 

.23     .04  .01 

.60 
.29 
.  38 

.  44 

.  79 

.51 
.  38 

.27 

.  02 
.23 

.  20 

2.03  -31 
.  36 

.07 

.02 
.07 
.07 
.05 
.05 

.05 

.06 
.05 

.  16 

.  17 

.05  .02 

.03 

1  .  75 
.  05 

.  16 

.  24 
I  .50 

.02 

.08 
.08 

.05 
.01    1 . 76 
.08  .11 

.02  .03 
.04  .41 

.45 
.  34 

.03 
.06 
.  34 

.56 
.  15 
.22 

.46  .02 

.50 

.  15 
.57 

.  36 
.31 
1  .50 

.36 

2.  10 
.81 
.25 
.  18 

.42 
.62 

.07 
.05 

.70  T 

.04 

.  17 

.  16 
.  10 

.01      .01  .02 

.02 

.01  .01 
.06 

.  1  1 
.04 

.03  04 

.14  .07 

.  10 
.  10 
.01  .15 

T  .00 
.11  .27 
.20  .30 
.38     .33  .03 

.05 

.30  .23 

T  .09 
.03 

.09  .26 
.02  .05 
.14  .35 
.38     .43  T 
.40  .06 

.19  .33 
.02 

.01  T 

.33 
.02  .05 

.09  .01 
.02 

.03  .03 

.08  01 

.06 

21 
1  .  44 

.04 

.  23 

.  14 

.75  .03 
2.12  .02 
1  .57 

1.74  .0? 
1.42  .01 

1 .37 
2.20 

1  .  73 
.06 

2.0D 

.96  .02 
2.00 

1.98  .01 
2.00  .01 

1  .24 
1  .84 
1  .98 

.63 
.56 
.87 

.44 

.57 

.  45  T 
.60 

.64  .25 
.61 

.52  .20 

.50 
.50 
.32 
.60 

.49 

.32 

46 

.52 
.80 

.63 
.  79 

.  76 

.53 

.70  .11 

1 . 45  .17 
.94  .02 
.44  .03 

.30  .05 
.09      .36  .07 

.11       .65  .31 
.  45 
1.62  .24 
.23  .05 
40      .04  .04 

.55  .03 
114  33 
03      .50  .15 
.32  .24 
.31      .16  .20 

2.10  .10 
.54  .09 
.87  T 

2 . 00  .30 

2.35  .20 

1.97  .21 
1.53      .91  .42 

"ii         i  i 
1.18      -  18  .14 

1.62  .16 
.  23 

2 . 25  .26 
2.28  .60 
2 . 38  .09 
1.46  .39 
.50  1.19  .60 

.54     .60  .73 
.60  1.19  .60 
.57   1.25  .75 
.32  1.10  .40 
.45    1 . 33  .44 

.50    1.30  .49 
.50    1.10  .42 
.50   1-22  .69 
.44)  1.26  -69 
1.14  .36 

1.20  .60 

5.98  .14 
1 .57  .12 
1  .50 

.96  .12 

.09 
.  10 
.07 

.03 

.06 
.06 
.02 

.09 
.04 
.  04 

.08 

.07 
.  16 
.  12 

.06 

.22 
.  30 

.04 

01 
.04 
.04 

.03 

.03 

.04 
.03 
.03 
.40 

.50 
.80 

.21 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 

DRY  OF  MONTH 


O  1  H 1  1  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■          ■  ■ 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VRLLET 

MP  X 

57 

5  1 

64 

69 

71 

75 

69 

52 

52 

55 

6  3 

73 

7  7 

75 

7  6 

68 

50 

43 

35 

49 

49 

46 

46 

56 

42 

37 

45 

60 

64 

56 

43 

57  .  1 

MIN 

23 

23 

26 

30 

32 

55 

46 

45 

34 

29 

29 

d  4 

55 

56 

65 

35 

33 

24 

18 

18 

29 

29 

33 

36 

37 

36 

27 

27 

48 

40 

27 

35-2 

COGANSPORT  4  ENE 

1B< 

54 

66 

70 

7 1 

77 

7  1 

55 

6  4 

60 

65 

77 

75 

7  6 

76 

71 

47 

48 

42 

48 

62 

57 

52 

60 

56 

40 

53 

67 

64 

60 

47 

65 

60  .9 

M  1  N 

22 

25 

29 

32 

56 

46 

46 

32 

30 

4  6 

55 

65 

63 

40 

37 

35 

24 

15 

26 

23 

29 

zo 

38 

35 

35 

28 

46 

45 

38 

25 

36.2 

H  1  NOEN 

MX 

56 

53 

65 

70 

73 

75 

70 

50 

52 

5  7 

63 

75 

1  4 

75 

76 

67 

51 

43 

4  1 

50 

60 

49 

48 

47 

42 

37 

45 

60 

63 

56 

44 

57.7 

-  !  N 

26 

27 

2  9 

33 

38 

58 

47 

45 

35 

34 

7  4 

45 

54 

55 

58 

35 

32 

22 

18 

20 

28 

30 

31 

35 

3d 

31 

29 

29 

44 

38 

29 

35.6 

PLAIN  DEALING 

MRX 

56 

5 1 

6  4 

59 

7  1 

74 

64 

51 

52 

6  6 

62 

74 

74 

72 

77 

66 

52 

44 

36 

50 

58 

47 

46 

56 

40 

37 

47 

60 

64 

51 

42 

56.9 

n  i  n 

22 

22 

27 

3  1 

33 

56 

46 

4  3 

35 

3  I 

31 

44 

6  3 

55 

63 

32 

31 

21 

15 

16 

26 

27 

32 

32 

34 

34 

27 

27 

45 

38 

26 

34  .0 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

max 

58 

51 

64 

66 

69 

74 

66 

53 

54 

68 

62 

74 

76 

75 

78 

67 

51 

46 

38 

SO 

61 

49 

49 

56 

43 

39 

48 

62 

61 

51 

44 

57.6 

n  1  n 

26 

2  6 

3  ] 

34 

40 

56 

4  6 

4  6 

35 

33 

3  8 

47 

5  3 

52 

62 

37 

35 

2  3 

20 

23 

25 

33 

32 

36 

36 

36 

30 

33 

42 

39 

29 

36  .8 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MUX 

5  4 

6  7 

70 

75 

79 

68 

56 

55 

60 

64 

77 

78 

7B 

81 

68 

5  3 

47 

37 

52 

63 

51 

5  1 

58 

47 

40 

S2 

65 

68 

58 

44 

66 

60  .7 

•          >  • 

MIN 

28 

28 

32 

15 

56 

56 

50 

41 

37 

34 

d  l 

52 

5  2 

66 

42 

34 

35 

22 

2  0 

34 

29 

34 

33 

39 

38 

33 

29 

d  d 

42 

32 

29 

37.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MUX 

5  3 

65 

70 

72 

75 

7  2 

56 

52 

59 

62 

73 

7  6 

76 

7  7 

70 

46 

44 

36 

49 

59 

48 

SO 

56 

44 

39 

39 

60 

64 

57 

45 

64 

58.3 

H  1  N 

26 

25 

30 

32 

55 

6  4 

4  5 

40 

33 

30 

42 

46 

SI 

63 

43 

36 

29 

20 

17 

32 

26 

32 

32 

36 

36 

30 

30 

44 

43 

39 

31 

36.4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

57 

51 

54 

70 

73 

77 

7  5 

52 

51 

6  5 

60 

74 

7b 

78 

76 

7S 

49 

39 

35 

50 

59 

46 

45 

54 

44 

d  1 

43 

62 

66 

60 

43 

58. 1 

M  I  N 

26 

26 

29 

32 

34 

52 

(8 

4  4 

36 

10 

32 

45 

51 

57 

63 

39 

33 

23 

17 

20 

30 

30 

27 

29 

35 

33 

26 

35 

46 

40 

30 

35.4 

FARHERVILLE 

MAX 

n :  n 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

5"? 

52 

66 

71 

73 

74 

7  1 

50 

6  2 

66 

63 

73 

75 

72 

77 

6  8 

52 

4  1 

3d 

40 

58 

46 

48 

56 

4  1 

37 

41 

60 

65 

57 

42 

57 .  1 

MIN 

23 

26 

32 

34 

44 

59 

4  6 

43 

36 

2  8 

40 

52 

53 

56 

63 

3  3 

30 

21 

5 

27 

25 

to 

28 

35 

35 

32 

26 

33 

50 

37 

25 

36.0 

MONROE   FAA  AP 

MHX 

47 

61 

6? 

69 

75 

7  4 

52 

51 

53 

56 

70 

73 

7  6 

77 

76 

d  d 

38 

31 

47 

58 

d  4 

d  d 

51 

43 

42 

42 

58 

63 

58 

45 

59 

56.3 

n  I  n 

28 

27 

30 

33 

d8 

51 

4  ' 

4  1 

3  6 

30 

34 

47 

5  1 

63 

d  d 

36 

30 

20 

18 

29 

30 

30 

30 

)4 

36 

29 

27 

40 

45 

40 

32 

36.0 

MONROE  C 1 T T 

10  i 

5  4 

62 

68 

69 

76 

76 

67 

6  2 

56 

57 

71 

73 

76 

77 

76 

56 

42 

38 

dfl 

59 

55 

45 

53 

50 

43 

43 

59 

65 

61 

57 

61 

59  .5 

H  I  N 

28 

2  8 

32 

34 

SO 

61 

47 

d  4 

37 

31 

40 

43 

47 

67 

55 

33 

34 

2  3 

19 

34 

30 

31 

32 

32 

36 

36 

30 

42 

52 

39 

32 

38.0 

RU5 TON-LA   TECH  UN  I  V 

HHX 

56 

50 

63 

69 

7  0 

75 

7  3 

51 

61 

51 

60 

72 

73 

76 

76 

77 

d  4 

39 

33 

50 

59 

46 

45 

54 

42 

39 

4  0 

60 

64 

58 

43 

56.6 

M  1  N 

27 

26 

3  | 

33 

37 

56 

4  5 

43 

35 

32 

36 

47 

5  2 

62 

61 

36 

33 

2 1 

1 5 

2 1 

28 

27 

26 

34 

35 

31 

27 

31 

45 

38 

28 

35  -5 

HINNFIELO  2  N 

MAX 

5  1 

63 

67 

73 

76 

74 

6  1 

5  3 

6  U 

62 

74 

75 

78 

77 

77 

4  9 

48 

36 

49 

6  9 

55 

46 

56 

47 

43 

43 

6  1 

65 

59 

51 

63 

59  .8 

MIN 

24 

24 

27 

29 

46 

61 

4  7 

d  d 

34 

27 

34 

43 

49 

61 

42 

41 

33 

23 

15 

2  6 

24 

28 

28 

29 

36 

36 

25 

45 

49 

39 

28 

35.5 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

56 

or 

6 '3 

71 

73 

65 

64 

52 

6  7 

72 

75 

77 

77 

74 

54 

4  1 

39 

60 

6  8 

58 

47 

55 

55 

43 

43 

6  6 

65 

62 

5  6 

59 

59  .6 

MIN 

27 

28 

33 

35 

63 

45 

43 

38 

30 

42 

52 

54 

54 

53 

36 

31 

21 

18 

3  3 

28 

29 

29 

32 

36 

36 

30 

43 

54 

4  0 

34 

37.6 

EPPS  6  U 

MAX 

55 

49 

59 

67 

69 

77 

72 

50 

49 

5  2 

57 

70 

72 

76 

78 

77 

43 

39 

3  1 

45 

57 

43 

45 

51 

46 

44 

54 

57 

66 

57 

4  3 

56 . 5 

MIN 

28 

28 

32 

36 

44 

52 

45 

43 

37 

31 

35 

45 

54 

54 

63 

38 

34 

22 

18 

2d 

29 

28 

29 

34 

37 

36 

30 

35 

47 

41 

34 

36.9 

LAKE  PROVIOENCE 

max 

55 

49 

58 

66 

67 

75 

66 

50 

46 

52 

61 

69 

72 

74 

78 

77 

d  3 

40 

32 

45 

55 

45 

46 

52 

45 

45 

d  4 

55 

65 

56 

4  4 

55  .7 

M :  N 

32 

29 

34 

36 

42 

56 

45 

42 

39 

31 

3  0 

37 

53 

60 

62 

38 

35 

20 

18 

24 

32 

30 

2B 

34 

36 

38 

33 

38 

52 

43 

37 

37.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MHX 

72 

51 

6  0 

65 

7  2 

77 

72 

52 

49 

56 

60 

70 

73 

76 

76 

76 

49 

44 

3  1 

d  d 

57 

44 

45 

52 

49 

46 

46 

57 

67 

57 

46 

57 . 9 

M  [  N 

33 

29 

32 

35 

37 

5  7 

47 

45 

38 

32 

39 

50 

56 

62 

64 

43 

41 

26 

19 

27 

31 

31 

29 

31 

31 

38 

32 

34 

46 

43 

37 

38  5 

TALLULAH 

HHX 

70 

48 

59 

67 

71 

78 

73 

50 

d  I 

S3 

57 

72 

74 

75 

79 

80 

44 

42 

31 

48 

56 

44 

45 

S3 

46 

46 

46 

59 

69 

56 

45 

57.5 

M  1  N 

31 

26 

30 

30 

39 

54 

45 

d  d 

37 

2  8 

34 

4  3 

48 

58 

63 

40 

36 

23 

1  6 

22 

28 

27 

26 

29 

34 

37 

28 

32 

4  4 

4  d 

35 

35.9 

HINNSBORO 

MHX 

56 

50 

60 

62 

7  0 

76 

73 

51 

49 

57 

70 

73 

76 

77 

79 

43 

42 

32 

47 

60 

d  d 

45 

S3 

45 

4  6 

46 

58 

65 

57 

44 

56  .9 

1  |  N 

27 

26 

29 

33 

38 

52 

45 

d  d 

37 

30 

33 

48 

50 

63 

40 

38 

23 

16 

22 

29 

28 

27 

30 

36 

38 

35 

37 

41 

40 

35 

35-7 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

max 

55 

49 

60 

65 

59 

75 

70 

S3 

6  3 

58 

69 

72 

73 

75 

75 

70 

50 

4  5 

35 

56 

52 

47 

45 

53 

43 

38 

4  | 

58 

6  3 

56 

4  4 

57  .0 

M  1  N 

22 

24 

28 

30 

4  2 

66 

4(3 

d  d 

31 

30 

36 

49 

51 

59 

59 

40 

35 

24 

14 

1  7 

22 

29 

31 

35 

35 

35 

27 

29 

43 

36 

27 

35.1 

CONVERSE 

nAx 

58 

6  4 

65 

69 

70 

7  5 

68 

54 

54 

60 

67 

7  6 

76 

76 

79 

70 

44 

SO 

39 

49 

61 

5  1 

S2 

59 

46 

39 

5 1 

66 

64 

52 

45 

59  .4 

M  1  N 

23 

23 

2  7 

29 

35 

69 

49 

46 

30 

30 

33 

4  6 

54 

57 

62 

39 

39 

25 

16 

1  9 

23 

24 

29 

29 

36 

31 

27 

31 

45 

39 

26 

34.9 

LEESV ILLE 

nAx 

55 

57 

67 

71 

76 

7  7 

75 

56 

53 

63 

67 

7  5 

76 

76 

77 

78 

46 

5  2 

40 

48 

61 

53 

53 

60 

52 

4  ! 

51 

65 

63 

57 

49 

61  .0 

M  i  N 

27 

27 

2  9 

33 

41 

62 

6  2 

48 

33 

31 

35 

49 

53 

59 

57 

43 

44 

28 

IB 

23 

29 

32 

30 

33 

38 

39 

28 

33 

49 

40 

30 

37.8 

MANY 

MRU 

60 

58 

65 

58 

75 

7  7 

71 

55 

5  2 

60 

67 

75 

75 

7  l 

78 

75 

49 

49 

3B 

50 

60 

50 

52 

57 

48 

39 

4  g 

65 

55 

46 

59.5 

M  !  N 

24 

25 

2  7 

30 

39 

61 

50 

45 

3  ! 

28 

33 

4  9 

SS 

59 

6! 

40 

38 

26 

16 

16 

17 

29 

30 

36 

38 

38 

26 

36 

40 

39 

27 

35.8 

NATCH  I TOCHES 

MAX 

59 

54 

6  4 

68 

74 

79 

74 

59 

53 

6  I 

62 

75 

77 

78 

79 

71 

46 

53 

39 

51 

66 

51 

53 

58 

45 

41 

48 

66 

65 

57 

46 

60.4 

r  !  N 

29 

29 

32 

35 

38 

56 

50 

4  7 

36 

34 

34 

4  6 

5  3 

57 

6 1 

42 

38 

26 

1  9 

23 

32 

3  4 

3  3 

37 

38 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

max 

55 

56 

65 

69 

74 

7  9 

72 

62 

5  3 

62 

65 

14 

76 

76 

7  8 

81 

47 

62 

40 

45 

61 

52 

52 

58 

48 

4  1 

4  9 

65 

63 

57 

48 

60  .5 

M  1  N 

27 

27 

30 

33 

43 

56 

SO 

47 

36 

32 

37 

46 

53 

48 

62 

42 

43 

28 

18 

22 

28 

32 

32 

38 

38 

38 

28 

33 

48 

39 

28 

37.5 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

MHX 

5  4 

54 

6  4 

68 

73 

79 

75 

59 

6  3 

61 

61 

7  2 

7S 

78 

76 

80 

4  6 

5  2 

39 

46 

61 

51 

49 

57 

50 

4  3 

43 

62 

64 

62 

43 

59.7 

M  !  N 

31 

30 

32 

36 

4  4 

56 

51 

ah 

37 

35 

39 

46 

54 

63 

6  4 

d  d 

d  4 

29 

21 

27 

3  3 

34 

35 

38 

35 

40 

32 

32 

48 

41 

36 

39.9 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

50 

61 

56 

72 

77 

'  ! 

59 

53 

60 

60 

71 

73 

76 

76 

79 

49 

48 

36 

45 

59 

d8 

48 

53 

4  3 

51 

45 

59 

65 

64 

49 

61 

59.0 

MIN 

30 

30 

30 

33 

48 

60 

49 

4  7 

39 

34 

39 

50 

56 

62 

4  9 

43 

33 

22 

18 

33 

33 

31 

31 

35 

39 

30 

29 

39 

46 

d  l 

33 

38.5 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

55 

55 

67 

70 

73 

76 

77 

57 

51 

62 

61 

72 

75 

77 

78 

81 

44 

46 

37 

45 

6  2 

49 

48 

58 

48 

44 

4d 

61 

60 

65 

44 

S9.4 

him 

28 

28 

i : 

34 

50 

58 

35 

45 

36 

32 

39 

46 

54 

62 

64 

42 

40 

26 

1  7 

2B 

30 

30 

28 

32 

38 

38 

28 

37 

50 

41 

32 

38. 1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


LOUISIANA 

OECEMBER  1975 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

?s 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUNK  IE 

nox 

72 

52 

62 

66 

74 

78 

76 

61 

54 

60 

64 

73 

75 

79 

79 

80 

46 

5! 

37 

43 

60 

50 

47 

54 

55 

49 

44 

62 

65 

66 

66 

61 

4 

H1N 

33 

32 

33 

36 

40 

57 

51 

45 

39 

35 

38 

48 

50 

59 

62 

47 

45 

30 

22 

23 

3  3 

j  3 

34 

34 

35 

36 

32 

3  4 

46 

42 

37 

39 

4 

GRAND  COTEAU 

MAI 

57 

62 

68 

75 

78 

7? 

64 

54 

61 

6  4 

72 

7  4 

78 

77 

77 

67 

49 

39 

4  3 

59 

50 

4  6 

56 

4  7 

49 

45 

6  3 

67 

61 

6  0 

64 

61 

2 

M|N 

33 

30 

33 

38 

51 

60 

49 

42 

41 

36 

41 

4M 

56 

58 

62 

4  1 

37 

2  8 

20 

34 

33 

32 

3  3 

36 

4  1 

36 

3  1 

4  1 

56 

4  3 

36 

40 

7 

H I NES TON  4  NNE 

MAX 

52 

S3 

65 

68 

?4 

73 

76 

57 

5  1 

6  1 

64 

73 

74 

75 

77 

80 

46 

51 

39 

47 

62 

51 

50 

5  7 

4  7 

40 

4  5 

65 

61 

63 

44 

59 

4 

H  1  N 

26 

27 

26 

30 

33 

54 

50 

46 

35 

31 

33 

47 

50 

50 

56 

42 

43 

27 

17 

17 

30 

?8 

29 

28 

35 

38 

26 

31 

46 

40 

31 

35 

7 

JONESVILLE  LOCKS 

MBK 

72 

52 

61 

65 

73 

74 

7  1 

50 

57 

59 

60 

72 

79 

72 

78 

80 

46 

45 

34 

44 

59 

50 

46 

6  4 

46 

47 

45 

S9 

66 

62 

50 

59 

0 

M  1  N 

32 

32 

33 

36 

41 

47 

46 

4  1 

39 

39 

39 

4  I 

49 

58 

6  3 

44 

4  3 

28 

21 

22 

33 

32 

23 

34 

36 

38 

34 

35 

4  6 

44 

3  7 

38 

5 

mamou  4  s 

MAX 

56 

65 

68 

77 

78 

72 

58 

64 

64 

73 

75 

77 

7  9 

73 

5  3 

50 

43 

62 

58 

4  9 

68 

60 

60 

4  6 

64 

64 

66 

62 

6  3 

63 

3 

MIN 

35 

34 

35 

57 

52 

50 

42 

38 

35 

44 

56 

60 

63 

4  5 

46 

32 

24 

35 

34 

36 

40 

25 

37 

37 

3  3 

4  3 

4  1 

4  1 

37 

40 

9 

MELVILLE 

MAX 

53 

6  3 

67 

76 

60 

74 

70 

55 

61 

63 

72 

75 

7  8 

76 

78 

74 

48 

4  7 

4  7 

49 

53 

47 

66 

5  3 

60 

47 

62 

68 

66 

60 

63 

62 

3 

MIN 

33 

28 

30 

35 

48 

57 

49 

4  j 

36 

33 

4  0 

46 

55 

56 

61 

45 

4  4 

28 

19 

31 

31 

3  1 

29 

33 

39 

7  8 

28 

4  0 

50 

4  3 

35 

39 

2 

NEW  ROAOS  S  ESE 

MAX 

78 

55 

62 

66 

72 

78 

75 

56 

5  3 

60 

60 

73 

73 

77 

77 

60 

5  4 

50 

46 

42 

58 

50 

4  6 

57 

53 

52 

46 

61 

59 

6  3 

48 

60 

6 

M  I  N 

33 

29 

30 

35 

46 

SO 

52 

43 

38 

37 

36 

46 

6  1 

S3 

5  7 

50 

4  6 

28 

21 

21 

32 

3  1 

26 

32 

39 

39 

28 

36 

4  1 

46 

38 

38 

5 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

74 

54 

61 

68 

71 

80 

73 

58 

54 

61 

62 

73 

74 

78 

80 

79 

49 

47 

36 

43 

58 

47 

50 

55 

51 

50 

45 

61 

67 

62 

47 

60 

3 

MIN 

34 

29 

29 

32 

40 

56 

52 

46 

37 

36 

36 

46 

SI 

59 

62 

4  7 

45 

29 

19 

19 

32 

30 

30 

30 

36 

39 

31 

33 

44 

44 

37 

36 

5 

OLLA  3  SSW 

MAX 

52 

63 

66 

71 

73 

73 

55 

51 

59 

62 

71 

75 

7  8 

"'8 

7  9 

43 

42 

35 

47 

59 

47 

4  4 

55 

48 

4  7 

44 

62 

65 

64 

63 

56 

9 

■          ■  ■ 

MIN 

26 

24 

28 

28 

32 

4  9 

48 

44 

3  3 

29 

32 

40 

45 

53 

62 

4  ; 

39 

25 

1  5 

1  6 

27 

29 

26 

2  7 

35 

37 

2  7 

2  9 

4  1 

42 

31 

34 

2 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 

52 

64 

70 

73 

76 

76 

63 

52 

I"  1 

62 

69 

72 

77 

75 

77 

55 

52 

39 

47 

57 

51 

44 

58 

55 

50 

46 

69 

69 

63 

55 

61 

.0 

MIN 

34 

30 

31 

36 

46 

57 

54 

45 

38 

32 

33 

42 

51 

61 

6  4 

51 

48 

29 

19 

23 

31 

2  8 

30 

31 

38 

37 

29 

33 

37 

53 

39 

39 

.1 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

nox 

56 

62 

68 

74 

80 

7  6 

63 

6  3 

61 

61 

70 

73 

78 

78 

79 

65 

52 

40 

43 

57 

SI 

47 

57 

52 

55 

46 

60 

69 

6  4 

56 

6  2 

61 

.5 

M  I  N 

34 

32 

33 

37 

50 

60 

49 

45 

4  1 

35 

37 

4  5 

58 

60 

63 

51 

36 

25 

20 

38 

32 

32 

31 

3  6 

4  1 

31 

78 

37 

56 

4  3 

39 

40 

4 

BOGALUSA 

MAX 

79 

55 

60 

70 

74 

76 

78 

60 

5  1 

58 

59 

69 

73 

76 

77 

76 

55 

52 

36 

45 

56 

48 

4  6 

57 

4  5 

60 

69 

59 

56 

6  1 

.2 

MIN 

34 

28 

29 

30 

4  0 

52 

54 

47 

40 

32 

31 

40 

45 

62 

60 

50 

47 

27 

1  6 

18 

29 

27 

27 

27 

31 

30 

32 

51 

39 

37 

4 

CL I N TON  S  SE 

MAX 

75 

56 

61 

68 

74 

76 

75 

55 

52 

69 

61 

69 

71 

76 

76 

78 

51 

49 

37 

4  3 

56 

4  5 

41 

56 

52 

6  4 

4  7 

60 

68 

62 

SO 

5  9 

9 

MIN 

32 

30 

31 

34 

44 

56 

52 

46 

SB 

34 

36 

41 

51 

61 

63 

4  9 

47 

29 

19 

19 

32 

29 

3  1 

34 

39 

39 

28 

3  4 

42 

49 

37 

38 

9 

COVINGTON  4  NNW 

nox 

55 

61 

67 

73 

75 

77 

70 

55 

59 

58 

61 

71 

66 

75 

75 

69 

59 

47 

4  3 

55 

53 

45 

55 

54 

57 

48 

56 

6  9 

63 

56 

60 

60 

.9 

MIN 

36 

29 

29 

35 

49 

55 

55 

49 

38 

30 

32 

4  1 

35 

68 

65 

55 

4h 

30 

1  B 

32 

29 

27 

27 

27 

47 

4C 

28 

3  1 

55 

39 

38 

.9 

FRANKL INTON  3  SW 

MAX 

55 

62 

69 

72 

75 

77 

6  1 

50 

58 

63 

70 

73 

75 

75 

77 

67 

52 

39 

42 

5  6 

48 

4  4 

57 

54 

55 

47 

60 

69 

59 

55 

61 

60 

.5 

niN 

32 

30 

30 

34 

47 

S5 

4  9 

47 

3  7 

35 

31 

39 

59 

62 

62 

50 

38 

25 

18 

31 

29 

27 

27 

27 

4  6 

40 

29 

30 

53 

46 

37 

3  6 

.7 

GREENSBURG 

nox 

61 

55 

62 

70 

75 

77 

76 

72 

54 

60 

60 

70 

7  6 

75 

76 

78 

65 

50 

36 

58 

S3 

58 

55 

54 

5  3 

66 

52 

61 

65 

62 

62 

6  2 

■  8 

n  i  N 

29 

29 

29 

30 

35 

45 

43 

45 

36 

32 

30 

32 

40 

SO 

60 

SO 

48 

29 

1  8 

22 

30 

29 

29 

30 

29 

30 

34 

3  4 

3  4 

53 

52 

36 

-0 

HAMMOND   3  NW 

MOX 

79 

53 

59 

6  4 

71 

7  5 

76 

63 

55 

59 

57 

65 

73 

74 

75 

77 

57 

54 

4  0 

4  9 

56 

50 

46 

54 

5  5 

54 

47 

56 

68 

63 

55 

BC 

.6 

MIN 

34 

28 

29 

34 

49 

55 

56 

45 

37 

30 

32 

40 

51 

56 

62 

51 

4  9 

30 

I  6 

32 

29 

27 

2  6 

28 

44 

35 

27 

32 

35 

53 

37 

38 

.4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

78 

58 

62 

68 

79 

78 

77 

58 

S4 

60 

63 

71 

73 

78 

77 

79 

58 

52 

4  4 

59 

57 

56 

47 

59 

70 

62 

49 

6  3 

.9 

MIN 

35 

29 

31 

35 

42 

57 

56 

42 

37 

32 

35 

45 

51 

60 

6  1 

52 

49 

31 

20 

26 

3  1 

40 

26 

28 

4H 

4  9 

36 

40 

.  1 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

MWX 

59 

69 

60 

74 

79 

77 

67 

61 

61 

60 

76 

79 

78 

80 

70 

51 

44 

44 

58 

5  5 

48 

58 

56 

52 

47 

61 

68 

65 

62 

66 

62 

.8 

n  l  n 

35 

34 

32 

37 

58 

62 

52 

45 

4  1 

36 

34 

58 

61 

64 

4  0 

44 

30 

21 

34 

33 

34 

30 

39 

40 

39 

29 

40 

55 

4  5 

37 

4  1 

.6 

SL I  DELL  WSO  RFC 

MAX 

78 

58 

62 

68 

72 

74 

76 

66 

56 

6  4 

58 

66 

71 

73 

76 

73 

62 

55 

42 

45 

64 

52 

46 

56 

59 

57 

46 

56 

69 

60 

57 

6  1 

■  5 

n  l  N 

41 

30 

30 

33 

39 

S3 

61 

49 

43 

33 

34 

40 

47 

61 

6  4 

56 

52 

30 

19 

21 

30 

2  7 

29 

28 

29 

4  1 

30 

3  1 

36 

55 

40 

39 

■  1 

SOUTHWEST 

0  7 

CROWLEY  EXP  STATION 

nox 

72 

56 

62 

67 

70 

78 

75 

57 

55 

62 

66 

72 

7  4 

77 

79 

78 

55 

SI 

39 

43 

60 

52 

48 

57 

49 

50 

49 

60 

65 

66 

47 

6  1 

.0 

MIN 

34 

29 

33 

39 

49 

57 

51 

4  3 

38 

36 

42 

46 

52 

59 

61 

48 

4  5 

31 

22 

26 

34 

34 

33 

38 

38 

40 

31 

37 

48 

4  4 

37 

4  0 

.5 

OE  OUINCY  4  N 

nox 

SS 

56 

63 

68 

74 

72 

76 

62 

54 

63 

68 

75 

76 

77 

77 

80 

5  9 

56 

4  6 

4  4 

62 

5  4 

40 

60 

66 

43 

53 

65 

6  1 

57 

50 

61 

4 

M  1  N 

28 

29 

30 

33 

39 

58 

54 

50 

36 

32 

35 

49 

52 

59 

64 

44 

4  4 

29 

2  1 

22 

30 

33 

33 

34 

38 

39 

30 

38 

47 

4  1 

33 

38 

.6 

DE  RIODER 

Mfix 

55 

57 

65 

69 

75 

78 

75 

60 

53 

61 

66 

74 

76 

76 

77 

80 

48 

53 

40 

45 

6? 

5  2 

51 

59 

50 

43 

53 

65 

62 

57 

49 

6  0 

.9 

MIN 

30 

30 

32 

36 

4  I 

60 

54 

49 

39 

34 

37 

48 

50 

56 

61 

44 

44 

29 

21 

21 

3  3 

34 

32 

33 

38 

39 

32 

38 

4  9 

40 

31 

30 

.2 

EL  I 2ABETH 

MAX 

77 

54 

65 

69 

74 

78 

74 

58 

53 

62 

6  4 

7  3 

74 

77 

76 

80 

46 

50 

39 

45 

60 

60 

49 

57 

5  7 

4  3 

48 

63 

63 

6  4 

4  6 

61 

.3 

MIN 

31 

28 

30 

33 

40 

57 

54 

46 

34 

32 

38 

47 

45 

56 

6  3 

4  5 

45 

30 

'i 

20 

32 

3  2 

3S 

33 

34 

39 

28 

33 

42 

4  1 

36 

36 

.0 

HACKBERRT  6  SSW 

nox 

68 

53 

59 

63 

69 

73 

62 

54 

62 

64 

72 

72 

73 

75 

7  6 

5  I 

57 

4  ! 

4  4 

60 

52 

46 

55 

4  9 

45 

62 

6  2 

6  4 

58 

48 

59 

.6 

niN 

39 

38 

42 

47 

53 

59 

62 

SO 

45 

4  4 

4  1 

58 

54 

64 

47 

46 

3  4 

28 

30 

38 

ia 

38 

4  1 

43 

33 

38 

4  5 

52 

4  7 

39 

4  4 

.0 

JENNINGS 

nox 

54 

S3 

63 

71 

66 

74 

62 

56 

60 

61 

72 

74 

7  8 

74 

78 

74 

S3 

4  6 

4  2 

60 

60 

6  2 

61 

51 

50 

51 

62 

66 

65 

57 

62 

6  1 

.7 

MIN 

34 

34 

36 

4  3 

54 

62 

55 

44 

42 

39 

51 

59 

6  1 

62 

64 

49 

44 

32 

22 

35 

32 

3  6 

38 

40 

4  2 

41 

3  4 

42 

51 

4  4 

38 

4  3 

.9 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MOX 

69 

51 

62 

66 

72 

74 

72 

58 

52 

63 

66 

71 

7? 

73 

74 

76 

S6 

56 

4  0 

6  0 

69 

49 

57 

4  6 

46 

5 1 

62 

60 

6  4 

48 

5  0 

.9 

MIN 

36 

35 

37 

42 

45 

57 

55 

45 

42 

40 

44 

5  7 

66 

58 

62 

48 

44 

33 

25 

25 

3  3 

33 

38 

<  4 

40 

37 

40 

49 

3  9 

39 

4  2 

.7 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

55 

6  1 

66 

75 

77 

74 

62 

56 

64 

67 

75 

76 

78 

78 

78 

5  1 

5B 

42 

43 

63 

55 

4  7 

57 

48 

50 

51 

64 

6  4 

59 

48 

65 

61 

.5 

MIN 

35 

34 

37 

39 

56 

57 

50 

45 

4  I 

38 

47 

54 

58 

63 

48 

4  7 

38 

30 

25 

37 

33 

35 

35 

4  1 

4  1 

36 

35 

45 

47 

4  1 

3  6 

42 

.1 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

nox 

55 

56 

64 

68 

74 

78 

75 

57 

54 

65 

67 

74 

75 

79 

78 

80 

49 

53 

4  0 

52 

63 

5  3 

49 

57 

50 

45 

48 

63 

62 

6  2 

53 

61 

.2 

n  l  n 

32 

31 

33 

38 

55 

62 

5  3 

44 

38 

37 

46 

51 

57 

63 

66 

46 

46 

30 

26 

33 

33 

3  4 

35 

38 

3  9 

43 

31 

4  J 

52 

41 

37 

4  2 

.4 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

71 

55 

61 

67 

74 

71 

68 

64 

55 

6  1 

65 

73 

7  4 

75 

77 

77 

57 

58 

43 

47 

50 

49 

57 

5  2 

46 

58 

6  3 

64 

6  3 

49 

61 

.  8 

n  I  N 

38 

36 

39 

43 

51 

61 

56 

42 

44 

3  9 

39 

51 

55 

6  4 

62 

4  0 

50 

34 

26 

34 

36 

35 

40 

7  9 

37 

36 

48 

S3 

43 

39 

4  J 

.0 

VERMILION  LOCK 

nox 

67 

57 

63 

0  8 

71 

75 

75 

60 

57 

61 

61 

68 

7? 

74 

72 

77 

63 

56 

4  0 

45 

59 

59 

50 

57 

56 

48 

50 

6  8 

62 

60 

47 

60 

.8 

MIN 

37 

35 

37 

4  ] 

4  8 

61 

58 

43 

43 

38 

39 

55 

55 

60 

62 

50 

48 

32 

2  2 

22 

31 

31 

34 

34 

40 

4  1 

37 

4  1 

50 

4  6 

37 

4  7 

.2 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SW 

nox 

59 

62 

68 

7  4 

78 

78 

71 

59 

61 

62 

71 

71 

78 

76 

76 

73 

56 

47 

44 

60 

55 

4  7 

57 

S3 

6  6 

51 

61 

67 

62 

59 

63 

6  3 

.0 

MIN 

3  7 

32 

34 

4  0 

51 

56 

55 

48 

38 

19 

40 

46 

55 

59 

60 

52 

45 

32 

21 

36 

35 

32 

30 

35 

4  7 

40 

30 

38 

53 

46 

35 

4  I 

.7 

FRANKL IN   3  NW 

MOX 

58 

63 

70 

7  6 

79 

77 

65 

59 

63 

65 

71 

75 

'6 

78 

77 

66 

SB 

42 

4  5 

56 

53 

50 

56 

55 

'.,6 

47 

61 

69 

69 

58 

65 

6  3 

.2 

n  I  N 

36 

32 

34 

39 

49 

60 

5  3 

45 

40 

3  7 

41 

49 

46 

55 

63 

S3 

38 

29 

22 

35 

33 

3  3 

36 

39 

4  2 

34 

30 

38 

56 

42 

37 

4  1 

.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUIS  I  UNO 

DECEMBER  1975 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

AVERAGE 

j 

2 

5 

5 

7 

0 

g 

1  0 

1  | 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

j  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

LfiFfUETTE  FAA  AP 

57 

63 

58 

76 

79 

74 

63 

57 

62 

64 

72 

75 

80 

79 

81 

57 

52 

40 

43 

60 

52 

48 

57 

50 

51 

46 

62 

70 

66 

55 

65 

62 

1 

H  1  N 

37 

33 

35 

4  0 

5  3 

6 1 

6  0 

4  5 

4  1 

38 

5 1 

60 

63 

56 

50 

37 

2  3 

35 

37 

42 

33 

32 

4 1 

55 

39 

42 

3 

MORGAN  CITY 

nn« 

79 

58 

63 

69 

76 

77 

(8 

6  3 

6  2 

62 

65 

70 

74 

77 

75 

76 

65 

44 

42 

58 

S2 

4  9 

53 

62 

56 

52 

60 

70 

69 

55 

63 

7 

M  I  N 

4  2 

38 

38 

«2 

42 

56 

60 

60 

4  4 

4  1 

4  4 

47 

52 

54 

55 

57 

45 

27 

27 

38 

34 

35 

36 

36 

44 

32 

33 

42 

54 

37 

42 

7 

NEW   IBERIA  S  NH 

MP.  * 

61 

57 

62 

68 

76 

79 

75 

59 

64 

62 

65 

72 

80 

76 

77 

79 

79 

55 

40 

45 

60 

51 

49 

57 

54 

51 

47 

62 

57 

65 

64 

62 

8 

niN 

42 

35 

3  3 

40 

50 

60 

5  G 

4  6 

4  6 

3  7 

47 

53 

56 

57 

6  4 

52 

4  3 

33 

25 

27 

36 

35 

36 

40 

4  3 

4  1 

30 

39 

40 

43 

45 

42 

9 

southe as t 

09 

BOOTHVILLE  HSO 

71 

5  7 

63 

69 

75 

77 

68 

60 

59 

56 

68 

73 

75 

75 

77 

71 

64 

51 

42 

55 

50 

46 

50 

57 

63 

47 

52 

68 

68 

64 

60 

62 

•  3 

MIN 

4  5 

4  3 

4  1 

53 

58 

6  3 

59 

5  4 

4  9 

4  3 

4  0 

54 

5  9 

6 1 

63 

6 1 

5 1 

36 

34 

40 

42 

39 

36 

34 

45 

4  1 

36 

42 

57 

5  1 

44 

47 

5 

OONALDSONV I LLE   3  E 

62 

7  i 

e : 

80 

72 

73 

70 

60 

4  6 

55 

57 

58 

64 

66 

M  !  N 

GALL  I ANO 

7  9 

6  1 

60 

72 

73 

74 

79 

66 

5  8 

66 

66 

68 

66 

72 

76 

78 

65 

60 

56 

54 

52 

55 

64 

65 

59 

59 

68 

69 

57 

65 

l 

n  l  n 

3  7 

35 

38 

4  0 

4  | 

5  1 

4  1 

38 

36 

39 

4  2 

54 

6 1 

56 

3  6 

27 

32 

35 

34 

32 

3  4 

42 

4  1 

32 

39 

42 

66 

42 

40 

.5 

HOUMA 

rip  * 

77 

52 

58 

66 

72 

76 

75 

68 

63 

59 

60 

66 

70 

75 

73 

74 

61 

56 

41 

55 

50 

50 

52 

62 

55 

60 

60 

68 

62 

62 

.7 

M  1  N 

4  3 

33 

3  4 

4  1 

4  2 

5  4 

62 

50 

42 

39 

4  2 

4  6 

56 

5  6 

64 

6  9 

53 

32 

25 

26 

3  4 

3  4 

30 

3 1 

4  0 

42 

30 

33 

33 

55 

36 

42 

.0 

NE  H  ORLEANS  MO  I  HSO 

AP 

5  3 

58 

63 

74 

78 

79 

66 

56 

60 

56 

67 

73 

76 

77 

76 

69 

59 

43 

40 

57 

60 

44 

52 

56 

59 

46 

57 

70 

64 

55 

60 

61 

•  1 

n  i  n 

42 

40 

4  i 

4  1 

50 

57 

56 

50 

4  0 

36 

32 

44 

55 

65 

66 

56 

40 

3 1 

27 

35 

3  9 

34 

32 

29 

42 

38 

29 

36 

54 

47 

40 

42 

.7 

NEW  ORLEANS  AUD  HSO 

C  [ 

54 

58 

68 

74 

7  6 

78 

68 

57 

5  9 

58 

69 

72 

75 

77 

77 

68 

61 

43 

4  1 

56 

50 

45 

53 

57 

58 

45 

57 

70 

62 

56 

60 

6 1 

n  i  n 

37 

39 

48 

57 

61 

55 

52 

47 

4  2 

40 

52 

60 

65 

67 

56 

41 

3 1 

2  ' 

38 

40 

35 

35 

35 

42 

4  2 

42 

55 

47 

4  1 

45 

.2 

PARAO  I  S  7  S 

65 

61 

68 

74 

77 

79 

77 

63 

61 

61 

68 

72 

76 

75 

75 

75 

61 

66 

4  4 

57 

59 

52 

54 

59 

58 

53 

59 

69 

67 

62 

61 

64 

•  5 

M  !  N 

4  3 

3? 

3  3 

4  6 

54 

66 

6  1 

50 

42 

35 

35 

4  5 

58 

6  2 

65 

58 

5  4 

33 

22 

35 

33 

3 1 

26 

30 

4  9 

4 1 

28 

39 

51 

52 

40 

43 

■  5 

Plaquemines  parish 

3TA 

7  0 

53 

59 

6  4 

70 

79 

70 

60 

60 

59 

69 

73 

70 

72 

79 

72 

64 

56 

42 

52 

52 

47 

51 

57 

57 

45 

58 

7  0 

70 

62 

61 

62 

•  0 

H  I  N 

4  1 

3  3 

33 

47 

50 

55 

56 

47 

4  6 

4 : 

36 

52 

53 

56 

56 

60 

50 

36 

29 

3  4 

34 

3  4 

40 

28 

43 

38 

28 

36 

56 

52 

39 

4  3 

.5 

QUARANT INE 

Mp> 

75 

5  b 

56 

64 

74 

7  5 

74 

68 

60 

58 

56 

69 

72 

75 

74 

73 

73 

63 

45 

44 

53 

49 

48 

54 

63 

57 

47 

62 

68 

67 

64 

62 

.5 

MIN 

4  6 

4  8 

54 

57 

6  3 

69 

57 

4  9 

4  8 

46 

53 

59 

62 

6  2 

5  7 

59 

42 

34 

35 

4  1 

38 

40 

4  1 

50 

4  3 

38 

43 

4  7 

55 

45 

49 

.0 

RESERVE 

MRU 

78 

56 

60 

6  4 

74 

78 

5B 

62 

58 

7  0 

77 

77 

71 

55 

42 

43 

58 

53 

45 

55 

58 

69 

65 

56 

61 

.8 

MIN 

40 

3  1 

35 

4  2 

46 

48 

43 

38 

36 

40 

51 

57 

52 

32 

23 

24 

34 

33 

32 

33 

37 

30 

54 

38 

38 

.9 

SAINT  BERNARO 

Mfl> 

78 

58 

65 

6  8 

75 

76 

70 

63 

60 

60 

66 

71 

80 

76 

81 

75 

62 

55 

4  1 

55 

54 

4  7 

53 

56 

58 

51 

58 

68 

66 

67 

64 

63 

.8 

MIN 

33 

33 

34 

4  4 

57 

61 

60 

49 

46 

38 

3  > 

42 

69 

45 

71 

5  7 

53 

24 

2S 

37 

26 

32 

35 

30 

50 

4  1 

31 

29 

41 

42 

■  1 

THIBOOAUX 

MAX 

76 

55 

61 

68 

76 

78 

78 

6  ! 

60 

63 

63 

71 

72 

77 

72 

75 

70 

57 

44 

43 

6  0 

52 

43 

51 

57 

56 

SO 

61 

68 

62 

54 

6  2 

.5 

M  [N 

42 

34 

34 

4  4 

4  4 

58 

58 

<g 

4  4 

3  8 

4  0 

46 

57 

62 

64 

6  7 

53 

32 

23 

30 

34 

34 

30 

30 

40 

39 

31 

31 

32 

54 

39 

4  2 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
DECEMBER  1975 


X 

DAY   OF  MONTH 

o 

STAT  ION 

Q. 
o 
1  IN  I 

T  t  Ml 

1 

2 

3 

5 

E 

7 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

1  7 

ie 

18 

2  1 

2  7 

23 

24 

25 

26 

27 

re 

29 

30 

31 

a 
n 

<r 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

8B< 
nl»j 

66 
40 

58 
38 

6  1 
4  0 

hi 

39 

66 
42 

68 

5? 

69 
53 

57 
50 

52 
44 

6  0 
4  1 

0  9 
4  0 

63 
44 

65 
55 

68 
56 

72 
61 

77 
51 

se 

49 

4  9 

3"1 

96 

34 

4  0 

3  4 

4  1 

37 

4  4 

36 

44 

30 

46 

3  7 

4  3 

37 

44 
4  1 

44 

38 

0  1 
18 

0  4 

4: 

OS 
49 

5  0 
4  3 

56.  1 
43.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STPTION 

a  °  £ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  ? 

1  3 

1 1 

1  5 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVHP 

. 

-01 

.04 

.OS 

-  1  4 

.04 

.04 

. 

. 

_ 

.07 

1  0 

.06 

.03 

_ 

_ 

.00 

.02 

.06 

.02 

.03 

_ 

HINC 

33 

S 

2 

4 

4 

IS 

47 

10 

3 

1 1 

7 

22 

13 

56 

35 

46 

3 

16 

1  4 

2 

1  4 

12 

2 

7 

13 

1 

4 

22 

26 

13 

46S 

ERST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

EVAP 

•  IS 

If 

.IIP 

1  1 

■  10 

.  I  i 

■  06 

■  07 

.03 

.0  1 

■  16 

.  1  3 

.09 

.15 

.08 

. :  2 

-03 

.07 

.29 

.03 

.39 

.09 

■  11 

3.17B 

HI  NO 

l  4C 

31 

1 1 

1  1 

34 

4E 

56 

53 

ac 

36 

15 

39 

41 

73 

60 

18 

62 

150 

147 

191 

43 

215 

33 

41 

64 

6B 

69 

I860 

MAX 

72 

6! 

72 

61 

66 

74 

7| 

56 

54 

63 

61 

65 

65 

72 

71 

75 

75 

51 

4  3 

53 

57 

48 

49 

58 

63 

59 

50 

62.1 

M  !  N 

33 

3 

35 

35 

40 

SI 

56 

46 

4  1 

1 

II 

41 

41 

54 

57 

5< 

a  7 

30 

27 

?3 

31 

33 

33 

30 

39 

47 

36 

40-0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
DECEMBER  1975 


STAT [ ON 


;  D 


DRY   OF  MONTH 


]  6 


20 


28 


CENTRAL  05 
ALEXANDRIA  WSO  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


'Hi 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION 


INDEX 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1975 


INDEX  NO. 

NOISIAIO 

r  n  1 1  m  t  y 

L  U  U  IN  1  1 

o 
cr 
z 

(X 
CI" 

LAT I TUDE 

ti- 
er 

c 
z 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

Q_ 

UJ 
CE 
Q_ 

Il- 
CC 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  NOTES  1 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8fl 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

ip 

0098 

05 

RHP  IDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8R 

c 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C 

H 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8R 

H 

0349 

04 

INHILnl  1  ULntO 

1  1 
1  1 

32 

07 

U  u 

225 

8A 

8A 

H 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

91 

54 

14  0 

C  P 

a  r 

5P 

H 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

IP 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

1  P 
1  r 

H 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8  A 

8A 

H 

1411 

02 

m  i  or  h  t t  q 

U  U  n  L  n  1  In 

Q 

32 

31 

Q9 

180 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

1  565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

c 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

2023 

04 

SABINE 

1  2 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7  R 

H 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

2534 

09 

nOLLINO  1  UIN 

Q 
0 

30 

06 

q  n 

Do 

20 

8A 

8A 

H 

9  q  n  n 

U  / 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8  A 

8A 

H 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

r 

H 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

2  9 

49 

9  1 

33 

12 

M  I  [1 

M  I  D 

H 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

C 

3800 

05 

Q  T    1  p  M  [~IR  Y 
j  i    l  n  in  u  r\  t 

9 

30 

2  6 

Q  9 

n  9 

55 

7P 

7P 

H 

jOUh 

n  a 

NATCHI TOCHES 

1 1 

J  1 

4  o 

93 

06 

1  50 

7A 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7H 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8H 

8  A 

H 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

4  131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

4288 

04 

SRR I NF 

JnD  1  I1C 

1  2 

31 

23 

9  A 

362 

8A 

A  ^  ^ 

U  £ 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

4  5 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8H 

8A 

H 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

5P 

5P 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

C 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

4  2 

322 

1  P 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

4816 

01 

CAODO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

4859 

06 

tpmp,  i  pphinp 

c 
D 

30 

56 

q  n 
3  u 

J  1 

218 

5P 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8fl 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8R 

H 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

c 

HJ 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

BR 

8A 

H 

5266 

04 

VERNON 

12 

3  1 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

SP 

c 

H 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

STATION 


OBSERVER 


ABBEVILLE 

ABITfl  SPRINGS  F I  RE  TWR 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
AMITE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  f 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 

BELAH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHV I LLE  WSO 
BUNK  I E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  5  SE 
COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 

COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DE  OUINCY  4  N 
DE  RIDOER 

DONALDSONV I LLE   3  E 

ELIZABETH 

EPPS  6  W 

EUNICE 

F ARHERV I LLE 

FRANKLIN   3  NW 
FRANKL I NTON  3  SW 
GALL  I ANO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 

HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND   3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 

JENNINGS 
JENNINGS  2 

JONESBORO  F IRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KEITHVILLE 

KENTWOOO 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 

LAKE  RRTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESV  I  LLE 
LOGHNSPORT  4  ENE 
LONGV I LLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
MAMOU  4  S 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G .  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  GOUX 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IDLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R.  OTT 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

ST  JOSEPH  RBBEY 

L  S  U  RICE  EXP  STRTION 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

CITY   WATER  PLANT 

CF    INDUSTRIES.  INC 

CALCASIEU  PAPER  CO 

TRUCKL I NE  GAS  CO. 

ROYNE  H.  FONTENOT 

H.   W.    THURSTON.  JR. 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E .  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  DESADIER  JR. 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS  .   LAURA  L  .  CAMPBELL 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  0  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USDA-SUGARCRNE  FLD  STA 
USDA  &  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE   L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C   R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 


SEE  REFERENCE 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1975 


STAT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 

cr 
a 

D 

r 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 
ISEE  N0TESI 

MHNbr  I  EL  U    3  WbW 

5874 

0  1 

nc     cn  T  n 

Ut   bU  1  U 

1  2 

32 

0  1 

93 

4  4 

373 

7  A 

H 

BE  NNE  T I    S  T RANGE 

MRNY 

5892 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3  1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8  A 

H 

nnnrm     n        orn  t  n  v 

ROBERT   R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

8A 

1 UWN   Ur    MHK I  UN 

MARKSV  ILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN   OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

0  1 

K  t  U   K  I  VE  K 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

C 

HERSHEL  L  .  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

9 1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTRU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

0  1 

l  r  n  r    r  r  q 

WtHb  1  LK 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

; 

H 

II           n  CDnDI/MAM 

W  .    b  •  orHKKnHN 

MI TT IE  2  SE 

627  1 

0  7 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

1  20 

8P 

mdo     n  i   i    in     m     Mnunccc  v 

flHb   ULLlt    PI  MHHHrrtY 

MONROE  FAA  flP 

6  303 

02 

m  in  r  u  t  th 

UUHL  H 1  I  A 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

M  I  0 

M  I  D 

H 

ii     c     frirn     n\/  i  riT  t  nu     nrrvir  v 

U   b   r  t  U   H V  I H 1  I  UN  HbhNLi 

MONROE  CITY 

6  310 

02 

ni  inr  u  t  t  n 

UUHL  H I  T  H 

9 

32 

3  3 

92 

07 

80 

5P 

5P 

C 

i  t  v     n  c~     m  nn  d  nc 
L  I  1  T    Ur  "UNKUt 

MOORINGSPORT   1  N 

6364 

0 1 

CPDDO 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

rniiTuiirrTTDii     rri   r  r     r~  n 

SOUIHWESTtKN   tLtL  LU 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

C  T      M  n  D  V 

b 1    nHK  Y 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  1 

5 

8A 

8A 

C 

U-b.   LUKrb  Ur  tNUKb. 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NHILHI lULHES 

1  1 

3  1 

46 

93 

05 

1  30 

8  A 

8A 

C 

H 

Miiki  I  r  I  Dni       nni  icd     di    n  m  T 

MUNlLIrHL    rUWtK  rLHNI 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

9 1 

5  3 

25 

8  A 

8A 

H 

m  1 1  c    c       Dcccnoru  imct 
DULr    b-    KtbtHKLH    INbl • 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

M  I  0 

NATL  WERT  HER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

UKLtHNb 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

fcinTi     i  ir  n  t  ucd    ccdwi rc 
NH 1 L    WtHIHtK  btKVlLt 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

UKLtHNb 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

M  1  D 

c  i  in    nun    i  in  t  r  d  onnon 
bWU    HNU    WHItK  HUHKU 

f,1 

6668 

09 

UKLtHNb 

6 

30 

0  3 

89 

59 

0 

M  I  D 

ciip    riMn    1 1  n  t  c  d    o  n  n  d  n 
bWlr   HNU    WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

66b  9 

09 

n  d  i   r~  n  i>  i  c 

UKLEHNb 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M  I  D 

ciin    nun    i  in  t  c  d    o  n  n  q  n 

bWb   HNU   WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

M  I  0 

ciin     nun     iinTtrn     d  n  n  d  n 

bWU  HNU   WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

UKLtHNS 

8 

29 

59 

90 

0  1 

1  0 

M  I  D 

ciin    nkin    1 1  n  t  c  d  Dnnon 
bWU   HNU    WHItK  bUHKU 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ftn     r-  n  ii  c 

UKLtHNb 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

M  I  D 

cim    okin    nnTro  onopn 
b  WL*    HNU    WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

noi   r  nn  c 

UKLtHNb 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

M  I  D 

ki      n      ciin      nun    iitd  on 
N  *    U  •    bWU  *    HNU    W 1 K  •    BU  • 

NEW  ROADS  5  ESE 

6  6  8  6 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

9 1 

22 

45 

8A 

8  A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

1  0  3 

7A 

LEONARD   P.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

1  1  [~  C  T       i~  l~l  O  D  n  1  I 

Wtbl  LHKKULL 

3 

32 

52 

91 

25 

1  10 

8A 

i    n  cnMcnDn 
J    U  bHNrJKU 

OAKNOL I  A 

69  1  1 

06 

c     t~  r~  r    t  c  i  nun 

t    F EL  1 C I HNA 

6 

30 

4  4 

90 

59 

1  30 

7  A 

D  C"  D  r  V      C  HDCUCD 

rtKlT    t-  UKtntK 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

4  7 

67 

9A 

1  P 

H 

i  nil  i  c  i  omd    cnorcTDY  rnMM 
LUUlblHNH    rUKtblKT  LUnn 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

nn  t  ii  t  r     r  mi  in  r 

PO 1 N I E  COUPt 

8 

3  1 

00 

9  1 

40 

70 

8A 

8A 

r 

ii    c    r  n  p  d  c    nc    c  mp  i  mtcdc 
U    b    LUKrb    Ur  tNUlNttKb 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

i   n     c  ni   i  t 

LH  bHLLt 

1  1 

3  1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8A 

r_ 

iiMTTcn    nnc    dipt    i  i  m  r  rn 
UNHtU    UHb    rjrt    LJNt  LU 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7  A 

u nD n  i  n    i         onni  ilt 
HHKULU   L-  UHUUt 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

S  T  CHARLES 

5 

29 

4  7 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

ni  mm  du    mci  nur  riM 

KUUULrH  ntLHNLHN 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

I  0 

3D 

27 

89 

4  7 

30 

8A 

ii    c    rnoDC    nc  ckipimccdc 
U   b   LUKrb   Ur  tNUlNttKb 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

1  90 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

PLAIN  DEAL  I NG 

7344 

0  I 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

PLAQUEMINES  PARISH  STA 

7368 

09 

PL AQUEM I NES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

SP 

5P 

i  cii    di  nniiCMikicc    cvd  cth 
LbU   rLHUUtnlNtb   tXr  bIH 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

9  1 

1  3 

1  5 

8A 

niTv    onriT    ni  i  cm    ccm    di  t 

LllY-rUK!    HLLtN   btW  rLI 

QUARANT INE 

7572 

09 

PL AQUEM I NES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8A 

8  A 

H 

nci  Tn    MnT    iiii  ni   ice  dcc 
UtLIH   NHI    WlLULlrt  Ktr. 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

n  n  c  c  i  r  d 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

1  55 

8A 

8P 

CG 

1    CM     Den     D  1  W  L"  D     V/l    Y  CVP 

LbU    KtU    KIVtK    VtT  tXr 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

LTUULnHUX-ritNUtKbUN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

i 9  3 :.' 

07 

CAMERON 

5 

29 

4  4 

92 

49 

4 

8H 

8A 

L 

in    in  m  r    *    cicu  rnMM 
LH    WLULr    4    r  1  on  LUnn 

RODESSA 

7950 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7  A 

MDC           in     D        UQDTCCi  1 

nKb*    JU  riHKIbttL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8  A 

ICll      IICCT      IQ      CVP  CTQ 

LbU    Wtbl     LH    t  a  r  bin 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8  A 

c 

CITY   OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

8067 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8P 

8A 

H 

tA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

5  2 

89 

50 

5 

5P 

5P 

cmiTurPM    mqti     one  rn 
bUUIntKN    NHIL    L*Hb  LU' 

ST  FRANC  I  SV  I  LLE  6  SE 

8  1  37 

06 

W  FEL I C I  ANA 

8 

30 

4  3 

9  1 

1  8 

60 

5P 

5P 

rpmiM    7ci  i  CPQQTK  rnop 
LKUWN    ctLLtKDHLrx  LUKr 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

8A 

8A 

GH 

MP     1    n.     CVDrO  I  MFMT  CTQ 

Nt    LH    t XrtK 1 ntN 1  bin 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

5  1 

92 

1  6 

50 

c 

rcMTDm     in      cicrTDir  rn 
LtNIKHL    LH.    tttLIKIL  LU 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGT  ON 

1  0 

30 

5  1 

89 

59 

330 

1  P 

i  nn i c i qmq    cnpccTDv  rnMM 
LUUlblHNH    rUKtblKT  LUnn 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

M  I  D 

M  I  D 

i 

HJ 

kiQTl      UCQTWCP     QPPU  1  rr 
NHIL    WtHlntK  OtKVILt 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

9  1 

49 

50 

8A 

MDC     rODMCH     P     DQDDl  QIC 

nKb    LHKntN    K  KHDHLHlb 

SLAGLE 

8524 

05 

VERNON 

4 

3 1 

1  2 

92 

08 

300 

8A 

inccPu    p  uiinrrMQ 
JUbtrn   K  nUUuLiNj 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

c 

H 

N0AA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSV  ILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  H0LLIS 

SPRINGHILL 

8683 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

2  7 

250 

Q  Q 

OH 

r 

m  t n m   n    mqti  nrn 
HLIUN    U  nHILULrv 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

L I  V  I NGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

ip 

H 

i  miTCTOMO    cnoccTPY  rnMM 
LUUlblHNH    rUKtblKT  LUnn 

STERL I NGTON 

8785 

02 

OUPCH I T A 

9 

32 

4  3 

92 

05 

60 

8A 

in    Dmicp    s    i  i  ruT  rn 
LH    rUWtK    4    LlLrnl  LU 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

5 1 

93 

01 

170 

7A 

mdc    dchdi     m    MrnnMQi  n 
nKb    rtHKt    n  nLUUNHLU 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCAS  I  EU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

rTTY     MQTCD     Dl  DMT 

L1IT    WHItK  rLHNI 

TALLULAH 

8923 

03 

MAD  1  SON 

3 

32 

24 

9  1 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

DCnDI    CC     l.lQTCD     CCDW     C  C\ 

rtUrLtb    WHItK    ot Kv  LU 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

4  8 

90 

49 

20 

8A 

8A 

riTY     nc     TU  t  QflPlQl  IV     LI  TP  u 
L1IT    Ur     InlDUUHUA    WIK  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92 

1  2 

1  4 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

C 

V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

KtU    ft  1  V  l  n 

1  1 
1  1 

u  o 

93 

30 

140 

7A 

H 

ABS0LUM  P.  DILL 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

1  1 

31 

56 

92 

4  1 

160 

6P 

7A 

r 

H 

ESTES  B-  B0ZEMAN 

WINNSBORO 

9806 

03 

FRANKL I N 

9 

32 

09 

91 

42 

80 

8A 

8A 

C 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


W I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  STATE  FOREST 
ZACHARY  2  ESE 

NEW  STATIONS 

SLAGLE 


9809 
9865 
99  30 


8524 


OS 


WINN 
RAPIDES 
E  BATON 


VERNON 


ROUG 


32  02 
31  08 
30  38 


31  12 


92  39 
92  28 
91  08 


9  2  08 


2  20 
90 
85 


300 


9  A 


8H 


9.1 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

INACTIVE  10/1/75 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


JOSEPH  R  HUDGENS 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STAT  1  ON  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snov 

/.  Sleet 

No.  of  Days 

SI.UOD 

&§ 

1 

>- 

Q 

Max. 

Mm. 

Departure 
From  Norma! 

Day 

I 

° 

>  J 
<S 

Averag* 

Deparru 
From  N< 

Highest 

Q 

1 

a 

1 

a 

n  - 

,] 

|  Total 

I 

a 

Tolal 

p  ? 
xO 

2  § 

Q 

E 

«     »  * 

FEBRUARY  1975 

SAINT  BERNARD 

73.8 

50.5 

62.2 

84 

18 

31 

8 

144 

0 

0 

1 

0 

1.35 

.30 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

*       *  * 

JUNE  1975 

106ANSP0RT  4  ENE 

89,3 

67.2 

76.3 

93 

21 

52 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

5.31 

1.48 

1.21 

30 

.0 

0 

10 

5 

2 

*       *  • 

AUGUST  1975 

PLAQUEMINES   PARISH  STA 

89.2 

71.8 

BO. 5 

94 

19 

68 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

10.21 

1.48 

5 

.0 

0 

15 

8 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-l 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FEAPUfiflY  1975 
SAlNT  BERNARD 


JUNE  1975 

LCGANSPORT  4  ENE 
RLiSTDN 

V  I  DAL  I  A  NO  2 


AUGUST  1975 
PLAOUEMINES   PARISH  5Ta 


OCTOBER  1975 
PINE   GROVE   CjhE  TOWER 


7,5*  2.10  .07 


10     11      12     13     14     15      16     17     18     19  1  20  |  21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.0?    1.46  .16 


.32  2.20  .02 


.62      .33  .02 


.20     .12  1.12 


.03  .63 
.08  1.17 
.72  ,U 


.62      .0?  .15 


1.20     .5?  ,0* 


.36  .07 


.24      .15  .04 


.30  1.21 
.36 

■34  .17 


•16  ,01 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


24     25     2G  27 


february  1975 
saint  Bernard 


JUNE  1975 
LOSANSPORT  4  ENE 


AUGUST  1975 
PIAOUEHNES   PARISH  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  A  x 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  fi  X 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82  83 
69  65 


80  8B  88 
5?     56  58 


76  84 
69  68 


88  88  91 
65     71  72 


87  84 

70  71 


90  90  91 
70     68  69 


68  87  85 

69  70  69 


91  90  92 
72     70  72 


82  79 
63  58 


841    78     59  71 


92  90 
62  69 


92  90  93 
73     74  73 


90  91  91 
73     76  75 


92  92 
72  73 


92  92 
76  67 


94  93 
73  72 


80  57 
56  36 


92  91  89 
70     68  69 


88     87  88 

74     73  73 


68  70  73 
33     39  45 


86  89  90 
68     68  68 


91  89  90 
76     73  74 


9o  91  90 
68     68  67 


91  90  69  91 
74     74     73  70 


73.8 
50.5 


89.  2 
71.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in   the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS ■     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65C'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight   saving   time.     Snow  on  ground   in   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
'  "  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c limatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,    bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  nun  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Red  River  Valley  Exp  Sta         :  Red  River  alluvial  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "uaily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "CI imatologl cal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECH  E- VERM I L I ON     3- BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CL I  MA TO LOG  I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks   payable  to  Department  of   Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  * 

Director,  National  Climatic  Center 


US COMM-NOAA- ASHEVILLE,   N.C. 2/4/76-850 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NAT IONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVIUE.  N  C  28801 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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NORTHrfFST  01 

COTTON  VALLEY 
LOGANSea&T  4  EN£ 
MJNQEN 

PLAIN  DEALING 

RED  Rlv  WALLEV  EXP  STA 

48*8 
32.9 
49.6 
47.  T 

3.3 
2.9 

47. 1M 
52.3 
48.0 
46,2 

-  1.6 

-  2.1 

93.5 
96.2 
94.1 
52.1 

1.6 
2.4 

62.3 
65.9 
62.9 
61.5 

2-6 
3,  . 

72.5 
73.4 
72.6 
70.8 

•i 

-  1.0 

77.5 
78.3 
77.3 
76.1 

- 

2.0 
1,1 

8O.9 
60.1 
80 . 9 
70.8 

: 

2.3 

80.6 
80.9 
81.6 
79.5 

.5 

2.9 

71.5 
71.6 
72.9 
71.4 

-  3.3 

-  4.5 

6*. 2 
66.* 
65,4 
64.  2M 

.8 

1.* 

53.6 
57.0 
55. OM 
52.  5M 
55.5 

-  .2 

-  1,8 

46.2 
48.  6M 
46.7 
45.5 

-  1.3 

-  1.6 

63. 2M 
65. 3M 
63. 9M 
62  ,3M 

1.0 

1.9 

SHBEvEPOPT  wSO  AP 

50.2 

3.0 

48.4 

-  2.1 

55.6 

- 

1.2 

63.7 

2  ■  ' 

72.4 

-  1,0 

78.2 

- 
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8". 9 

- 
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2.5 

73.7 

-  3.7 

69.0 

.5 

56.3 

.  1 

49.3 

.1 

6*. 8 

1.1 

OIVISION 

49.8 

3.6 

48,4 

-  1.2 

54.3 

1.4 

63.3 

- 

2.2 

72.3 

-  .1 

77.5 

1.7 

80,9 

1.8 

80.7 

- 

1.4 

72.2 

-  3.9 

65.6 

.5 

55.0 

-  .2 

47.3 

-  .9 

63,9 

- 

1.0 

NORTH  CENTRAL  02 
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farmerviCl* 

HOMER   tXP  ST  AT  I DN 

50.9 
49,7 
49.1 
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55.2 
53.9 
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.6 

*7.2 

-1.5 

64.6 

.7 

WEST  CiNTRAL  0* 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GQRUM  PIRE  TOWER 

LEESVILLF 

MANY 

48.8 

53. 8M 
53.4 
5.'.  5 

3.7 

47,9 

54,0 
52,2 
50,0 

-  .8 

53. 7M 
54.6 

57.0 
53.6 

- 

1.4 

63.0 

64.6 
63.4 

- 

2.4 

71.9 
72.7 

74.3 
73.3 

1.1 

76.6 
77.7 

78.6 
77.4 

- 

.5 

79.6 
7^,7 

80. (V 
80.2 

- 

.8 

80,0 
80,3 

80,7 
80.3 

- 

.7 

71.4 
72.  1 

73.4 
71.5 

-  3.0 

63.9 
64.6M 

66.8 
64  ,0M 

.3 

5*. 2 
54.9 

57.9 
55,6 

.7 

46.  1 
*7.2 

*9,* 
47, 7M 

.  1.9 

63.  IM 

65.7 
6*.3M 

.6 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  E«P.  STA, 

54.8 

5.4 

54.1 

1.9 

59.9 

1.3 

67.4 

- 

•  1 

74.7 

.6 

80.1 

.3 

8?. 5 

- 

.  * 

62.9 

.1 

74.4 

-  3.1 

67. 3M 

.3 

58.0 
57.8 

.7 

49.2 
*9,0 

-  2.0 

67.  1M 

.3 

DIVISION 

52.3 

3.3 

51.4 

-  .7 

56.2 

- 

..J 

64.4 

- 

2.4 

73.4 

.1 

78.1 

1-4 

80.9 

- 

80. B 

- 

1.0 

72.6 

-  4.0 

65.3 

1.8 

56.4 

.  .6 

*B.l 

-  2.6 

65.0 

- 

1.2 

CENTRAC  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  «SC  AP 
RELAH  PIPE  TOWER 
BONK  I  E 

GRAND  COTEAU 

53.5 
53.1 

54.5 
56.8 

5.4 
4.8 

53.1 
53.4 

54  !o 
57.0 

2.9 
1.4 

58.3 
98.8 

98.2 
60.7 

2.5 

63.0 
65.7 

64.6 
66  .  6 

•  2 
2.9 

74.9 
74.7 
73.8 
75.5 
75. OM 

2.4 
1.3 

80.0 
80.6 

BO. 3 
79. 4M 

2.0 
■  1 

81  .A 
81.9 
81,0 
81  ,  A 

80. e 

.5 

81.8 
62.1 
81,5 
81.* 
80.9 

1.4 
.3 

74.7 
74.0 
73.8 
73.7 
74.6 

-  1.5 

-  3.1 

67.8 
66.9 
67.3 
67.5 
69,0 

1.1 
.  C 

5". 2 
57.9 

59.  5 
58. BM 

60.  * 

2.3 

1.0 

49.8 
46,8 
48.  B 
50.4 
51.0 

-  .6 

-  1.2 

66.6 
66,5 
66.0 
66. 7M 
67, 7M 

1.6 

.0 

HINESTON  4  NNE 

JONESvtLLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MELVILLE 

NEW  "OAOS   9  ESE 

52.3 
52.6 

5s!5 
55.0 

3.7 

51.5 
52.4 

5T.J 
55.3 

2.7 

56.7 
57.3 

61.2 
59.1 

; .  i 

63.  1 
63. 5H 

66)4 
65.^ 

- 

1  .Y 

73.2 
74. 4M 

7S.4 
74,8 

1.0 

78.1 
79.3 

79)6 
79.3 

.3 

79.9 
81,2 

80,9 
an. 5 

- 

.  b 

80.2 
80,1 
82.0 
80.6 
80.2 

- 

.8 

72.4 
72.8 
75.3 
73.5 
73.3 

-  3.5 

66.0 
66.6 

69. 5M 
67.3 

.5 

57.2 
57.7 

59^1 
56.8 

.2 

47.6 
48.8 

50.6 
49.6 

.  2.8 

6*. 9 

68. 9M 
67. *M 
66.5 

.1 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 

WOOQWQBTH  STATE   FORE  ST 

55.3 
50.7 
54.2 

54.  6M 

51.1 

53.7 

58.1 
55.3 
59.4 

64.0 
62.1 
65.  5M 

74, 5M 
72.9 
74.8 

79. 1M 
77.8 
79, 5M 

81  .  1M 
80.? 
90.  |« 

80.7 
60.2 
81 ,2M 

73.7 
72.0 
74. 2M 

67.  4M 
64, 7M 

58.2 
56. 2M 
59.6 

49,* 
46. 6M 

66,  3M 
64.  2M 

DIVISION 

81.0 

.  7 

73.7 

.  3,3 

67.* 

.  i 

51 . 7 

49.5 

-  2.4 

66.5 

.  j 

*       *  • 

EAST  CPNTRAL  06 

AHITF 

BATON  ROUGE   W$0  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  9  SE 

55.3 
54.8 

51. an 

4.8 

4.5 
.9 

96.3 
57.7 

3.0 

60.3 
59.4 

i.l 

.5 

65.4 
64.8 
64.4 

- 

2.3 
3.1 
3.1 

75.2 
74.5 
73.2 

1.1 
•  .1 
-  .4 

79.1 
79.6 
7B.4 

- 

.a 

1.0 

.9 

61 .1 
81  .A 
80.  AM 

79.7 

- 

.5 
.  6 
L  t  9 

1  .  3 

81.1 
81,0 
80.* 

79.i, 

- 

.2 
.6 
1.5 

1.4 

74.9 
74  .7 
73. 4M 

73.2 

-  2.3 

-  2.8 
-4.1 

-  3.0 

69.3 
69.0 
67.8 

67.7 

L.4 
.5 
.  3 

.9 

59,8 
59.7 
59.4 

59.1 

1.9 
1.1 
.3 

1.5 

50. 1M 
51.0 
49. 3M 

49.4 

-  1.8 

-  1.9 

-  2.6 

-  2.9 

67. 3M 
67,6 
66. 7M 

- 

'.2 
.4 

COVINGTON  *  NNW 

FRAN"L INTQN  3  SW 

GREENS9URG 

HAMMOND  3  NW 

LSU  PE\-HUP   EXP  STA 

55.3 
52.2 
54.2 

54.9 

3. 1 

58,8 
54. 6K 
55. 9M 

4.0 

60.  8M 
58. 9M 
59.1 

1.0 

66.1 

Is"' 

64. 7M 

1  . 9 

74.3 
73!6 
74.9 

,2 

78.4 

'S'* 

79.3 

1.2 

79,9 

79,6 
80,0 

8o|s 

1  .  3 
1  ■  i 

79.8 
78.9 
80.9 
79,6 
80.7 

1.3 
.  .  Y 

73.9 
73.6 
74.2 
73.5 
73.6 

-  3.3 

-  4.0 

69.3 
67,9 
68. OM 
68,2 
68.5 

.9 
.  1 

58.  7M 
58.4 
58.7 
58.7 
60. OM 

-  .2 

49. 9M 
49.6 
49.4 
49.5 
52. OM 

-  3.7 

-  4.2 

67.  1M 
65.9 
66,  3M 
66.8 
67, OM 

.3 
.8 

ST  F»ANCISVILLF.   6  SE 
SlIDELL  WSO  RFC 

57.2 
55.1 

59.0 
57.9 

62.2 
59.5 

65. 4M 
64.6 

75.9 
74.6 

80.3 
78.9 

81.9 
80.1 

61,7 
79,* 

73.5 

6B.2 

59.5 

50.3 

6B.6M 
66.8 

DIVISION 

54.7 

3.6 

97.1 

3.2 

60.0 

.7 

65.2 

2.3 

74.5 

.9 

78.9 

.  B 

80.* 

i.  . 

80.3 

.  Y 

74.0 

-  3.1 

6B.5 

■  b 

59.3 

1.0 

50.2 

-  2.4 

.1 

SOUTHWEST  Qt 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  OUINCV  4  N 
OE  RIOOER 
ELIZABETH 
HACKREARY  8  SSW 

55.5 
54. 6M 
53.5 

H 

56.3 

4.9 

94,8 
93.0 
92.4 

96. 8M 

2.3 

59.2 
57.6 
58. 1 

61.6M 

2.1 

65. 1M 
64.2 

M 

M 

66. 1 

2.5 

75. 2M 

74.4 

74,3 

73.1 

76.8 

1.0 
1.7 

79.5 
78.4 
78.7 

M 

81.3 

.8 

80.  AM 

80.1 
80.  5 

M 

82. 1M 

.3 

79.9 
79,* 
80.5 
BO, 5 
81.6 

1.6 
.2 

73.7 
72. 6M 
74.0 
73.7 
76. 3M 

-  3.6 

-  1.9 

68.9 
68. 2M 
68, 1 
67.2 
70.  5M 

UO 
.3 

59.6 

59,7 
59. 4M 
60. 6M 

1.3 
.3 

50,8 
50.1 
50- 1 
49.7 
51  .8M 

-  2.1 

-  2.1 

66.9M 
68, 5M 

.3 

JENNINGS 

LAKE    ARTHUR    10  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
08ERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

56.7 
56, 6M 
56.7 
56.5 
56.7 

3.9 
5.1 

98.4 
55, 9M 
56,9 
96.2 
96. 9M 

2.8 
1.4 
1.8 

63.0 
60.8 
61.1 
61. 2M 
61.4M 

2.1 

.  .  3 
.8 

67.6 
65. 9M 
66.6 
66.1 
66.8 

:  .5 

Z.9 
2.3 

76.7 
76. 2M 
75.8 
75.8 
76.6 

1.4 

1.0 
.6 

80.6 
80.6 
79.8 
79.4 
80.6 

.  3 
.4 
.9 

80.3 
81  ,8M 
81.* 
81.1 
8' .  1 

2.2 
.  7 
1.0 

81  .0 
81  ,5M 
80.9 
61.6 
81.  *M 

1.4 
.8 
1  .  3 

75.1 
75. 6M 
75. 1 
74.9 
75. 8M 

-  3.* 

-  2.9 

-  3.3 

71.9 
69. 7M 
69.* 
69. 5M 
70,6 

1.7 
.3 
.t. 

61.5 
59.  1M 
60.3 
59.7 

1.2 
-  .8 
.1 

52. B 
51  .8M 
51.8 
51.8 
52.9M 

.  1.8 

-  2.1 

-  2.9 

68.8 
66. OM 
66.0 
67.  8M 

.2 
.2 
.3 

VERMILION  LOCK 

55.7 

94.4 

60.6 

65.9 

75.5 

79.9 

81.1 

79.9 

74.5 

69.6 

60.3 

51.5 

67.4 

DIVISION 

55.9 

4.5 

55.6 

1,2 

60.5 

.6 

66.0 

2,4 

75.7 

.9 

79.9 

.6 

81.1 

1  . 0 

80.7 

1.4 

74.7 

-  3.2 

69.4 

.1 

59.9 

.3 

51.* 

•  2.2 

67.6 

.2 

*      *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE  E A A  A p 
MORGAN  CITY 

56.7 
57. 2M 
58.1 

H 

4.4 
3.5 
6.2 

58.8 
98. 3M 
98.1 
99.4 

4.0 
2.0 
3.4 
2.6 

61.3 
60.  2M 
62.3 
61.1 

1.2 

2.2 
.7 

66.4 
67.4 
67.5 
67.9 

1-9 
1.6 
1.3 
2,0 

75.9 
76.0 
76.5 
75.8 

1.0 

.8 
1.9 
-  .1 

80.1 
79,8 
80,1 
80.0 

■  2 

.4 
1.1 

81.7 
81.0 
81  ,  A 
80.9 

.1 
.  1 
,3 
1.5 

81.* 

80,  * 

81.  * 
80.7 

; 
; 

.  * 
i  .  3 

l!7 

75.6 
74.1 
75.1 
75.8 

-  2.* 

-  4.2 

-  2.6 

-  3.3 

70,5 
70.0 
70,1 
70.4 

.9 
.  1 

1 . : 

.  5 

61.3 
61.5 
61  .6 
61.7 

1.2 
.7 

2.3 
.3 

52.4 
52.3 
52.2 
53.  2M 

-  1.9 

-  3.3 

-  1.8 
■  2.9 

68.5 
68.  2M 
68.7 

.9 
.4 
.8 

See  Reference  Noles  Following  Suiion  Index 


Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
1975 


September 


NEW   IBBRIA  5  NW 
DIVISION 


57,  7M 
57.4 


57.11 
58.3 


61. 1M 
61.2 


66.0 
67.0 


76.5 
76.1 


8n.  11 
60.0 


81. 5H 
81.1 


1-  Q 


75. 2M 
75.2 


52.9 
52.6     •  2.1 


S0UTHE6ST 

eaOTHVIUE  WSO 
OIAHOND  4  Nw 
DONAL  DSONV I LLE  3 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  HUI  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
PARAfU  7  S 
PLAOUEHINES  PaRISH  STA 
OUARANTINE 

RESERVE 
SAINT  BERNARD 
TH I BnDAUX 


58.5 
57.9 
59. IN 
56.7 
58.6 

57.2 


5b.  II 

59.1 

58.0 


A. A 
3.1 
3.9 


58.  ON 

62.2 

59.9 


60.  11 

60. 7M 
62. 3N 

61 .4 
63.4 
63.3 


3.6 
3.2 
3.3 


66.8 
68.8 
68.0 

6A.6 

65. 6N 

67.0 

66.8 


-  2.9 

-  2.0 

-  2.5 


83.1 
90  .  9 
80.0 


81.2 
79.3 


79.  7M 
80.7 
79.6 


80.6 

80.5 
82.  A 
80.6 
80.5 
81  .21 


75.1 
77.3 
74.9 
75.9 
76.  OH 

74. 8H 

76.1 

76.41 


7?  .  41 
70.7 
70.9 
72. 7M 


3.5 
1.7 
3.0 


66. OH 
61.21 
61. 3H 

61.2 
63.3 
62.4 
63.J 
64. 3H 

6^.21 


1.6 
1.2 


68.1 
70. 1H 
69.2 

68. BH 

67. 7M  )-  .3 
68. 7H 
69.0     L  .2 


See  Relerence  NoteB  Following  Stalion  Index 
-  2  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BOOCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VAL LEV 
CURTIS   1  SSE 
GLOSTER   1  H 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KE 1 THV I LLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 

MANSFIELD  3  WSW 
HINDEN 

HOORINGSPORT   1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

RODESSA 

SHREVEPQRT  WSD  AP 
SPRINGHILL 
WESTDALE  3  SW 


4.9li 
4.46 


7.30 
8.36 

6.52| 


t>.90 
5.1? 

5.84 

4  .  59 


2.56 
3.V5 


6.07  1.59 


5 .  A  2 
5.64 
7.10 
5, 16 


8. AO 
9.71 
8.12 
14.45 
7.23 


7.15 
A. S3 
6.35 
5.31 


7.05i  1.97 


11.3A! 

5.31 
11.19 


5.02 
2.65 


3.37 
6.08 
6.12 


3.26P 
2.32 
6.07 


1.07 
2.65k- 
1.01 
2.54|  5.18 


.52     1.0*.  1.77 


1  .82 
3.60 
2.68 
2.5  3- 


A.AA 
3.72 
3.70 


2.4V 

1.65 


i.6*r 

3.74 
2.77. 
1.65 

1.54- 
1.88- 
2.63 


60.-6 
54.65 
53.83 
59.23 
46.26- 


47.05 
43.871 
61.14 
50. 09 


6.61  2.39 


7,85  2.44 


1.48-  2.00 


NORTH  CENTRAL 


ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVILLE 
HAYNESVILLE   2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JQNESBORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONRDE  CITY 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

STERL I NGTON 
WINNFIELD  2  W 
WINONA  FIRE  TOWER 


6.3* 
5.251 

8.55| 

7.65)  2. S3 
8.36  4.17 


3.2? 
5.03 

3.31  .57 
4.17k  1.06 
4.55 


9.40  4.65 


7.62 
6*09 
8,08 


6.36  1.53 


5.6B 
5.58 
4.63 
5.11 


5.01- 
4.83- 
7.24 


15.25 
11.39 
14.62 


10.55 
12.01 
El  1.74 


12.25 
11.53 


7.93 
9.31 
12. 66 
6.71 


6. BO 
6.46 
7.22 
4.87 


11. 84 
11.70 
11.23 


1.22- 

3.27 
2.64 


10.80  t 
11.00 

9.40 

7.53  3.51 


7.6C 
6.57 


2.52 
2.06 
2.20 

1.67-  .94 


1.58  2.65- 


5.41 
6.52 


2.28-   1.42     5.16  2.11 


.  8  1 
.-2 


1.69k 
2.07- 


58.35 

61.49 
56.  10 
62.67 
74.71 
69.53 

62.43 
66.46 


69.12 
73. Bl 
83.14 


6.891  2.04 


7.86  3.01 


9.30  4.63 


BASTROP 

EPPS  6  M 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


10.71 
7.33 
7.45 
9.51 
7.73 


5.66 
1.95 
2.72 


8.55 
10.85 
11.54 


3.47 
5.91 
1.11 


7.45  2.34 
4.40 
5.05-  .06 
5.45 
7.32  2 


13.87 
7.36 
9.82 
10.34 
13.45 


9.21 

5.38 

8.64 

B.36 
5.16 


7.29 
9.04 
6.41 
B.91 
7.48 


3.77 
2.80 
3.94 


9.38 
4.27 
5.18 
5.13 
4.45 

7.51 


2.69. 

5.62 

4.15 

2.73 

5.72 

7.31 


.56 

.72 

2.63 

3.98 
.56 


4.63 
5.05 

6.35 


1.99 

3.90 

6.49 

4.71 
3.70 


2.65- 

3.16 

3.24- 

3.52 

3.91- 


1.75 
1.35 


1.46 

2.06 
2.98 
1.79 
2.B9 


-  2.33 

-  2.20 


75.14 
65.84 
69.23 
66.68 
77.31 

B2.B7 
66.66 


WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP •  STA. 


5.92 
6.26 
7.57 
6.57 


3.69..  1.20 


6.67 
14.61 


7.66  2.37 


14.91 
13.34 
10.42 
11.42 


3.05- 
1.62 
1.74- 
4.55 


5.57 
6.61 
6.46 
8.66 


1.53-  3.07 
2.15 

1.52-  2.36 


67.01 
66.69 

72.06 
62.86 
62.67 
66.68 


6.03  1.31 


2.60-  2.41 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  1 E 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  3  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  S5W 

OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
5LAGLE 

VIDALIA  NO  2 


3.92k  .76 


6.10 
5.91 
4.17 
5.55 
7.45 

6.43 
7.22 
6.85 


6.66 
6.28 


4.85 
3.46 
7.23 
3.29. 

.63 
1.13k 
3.49 
5.13 
1.74 


1.96(- 

6.11 

4.97 


4.00- 

5.58 

7.24 


5.53 

5.06- 

6.8B 


7.95 
9.56 
6.21 


8.47 
8.46 
5.40- 
7.75 


3.54 
3.65 


8.29 
10.64 
15.81 
15.50 

6.72 

8.12 
10.41 
9.23 
9.71 
15.65 

11.83 
8.24 
10.56 
17.54 
10.62 


5.07 
8.06 
6.66 


4.16k  1.20 


5.06 
6.87 
12.20 
6.03 
4.31 


7.78 
10.91 
10.30 


9.97 
3.62 
7.96 


6.36 

B.49 
8.67 
9.04 
6.50 
3.58 

4.44 
5.95 
6.32 
5.93 
9.40 


1.34- 
2.26 
3.90 
3.37- 


1.77 
2.40 
2.32 


2.07- 

6.21 

3.97 


3.75 
3.06 
3.62  • 


59.71 
56.11 
75.21 
73.39 
64.62 

60.71 
61.76 
68.77 
80.62 
63.67 

62.09 
64.60 
70.66 
68.23 
65.52 

61.26 

72.17 
7J.57 
72.78 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WOODWORTH  STATE  FOREST 
DIVISION 
EAST  CENTRAL  06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AH  I  T  E 

BATON  ROUGE  USD  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

CLINTON  5  SE 
COVINGTON  A  NNW 
FRANK L I NTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMHONO  3  NW 
KENTHOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNQL 1 A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
ST  FRANC  I S V 1 LLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOMER 
SLIOELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

ZACHARY  2  ESE 


SOUTHWEST 


ABBEVILLE 

CROWLEV  EXP  STATION 
DE  OUINCY  4  N 
OE  RIDDER 
ELIZABETH 

HACKBERRY  6  SSW 

JENNINGS 

K INOER   3  W 

LAKE   ARTHUR  10  Sw 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLE 

HERHENTAU 

MITT  I E  2  SE 

OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERM  I L I  ON  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 


BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 


4.99-  .03 
5.59 


4.89 
11.85 
7.77 
7. SO 
7.23 


8.87 
9.34 
7.67 
12.65 
8.34 


BOOTHV I LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
OONALDSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  HOI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUROAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  HETAIRIE 

PARADIS  7  S 

PLAQUEMINES  PARISH  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TH1800AUX 


5.62 
8.45 
4.06- 
6.34 


4.73 
7.15 
3.67 


6.77 
S.66  1.34 
3.5.-  .59 
4.85  .62 
6,92  2 

2.62-  1.B4 


2.90-  1.65 


5.91 

3.84. 

3.07 


2.76-  2.15 
3.71-  1.27 


5.54 
5.77 


5.75 

4.49r 

6.85 


5.37k 
8.26 
7.26 
E  6.03 
6,16 


6.63 
-.83 
7. .9 
5.52 


.55 
1.85-  2.91 
2.10-  2.77 
2.26 


.97- 
1.21- 
1  .  50 


1.59 
.27 

2.37 
.86 
.46 


3.92 
.28-  4.33 
1.45-  3.19 

1.94-  2.98 


1.30 
5.37 
1.81- 


5.98 
5.47 
5.05 
3.96 


5.64 
8.75 
10. 18 
13.  59 


7.67 
12.64 
8,08 
B.13 


6.16  1.26 


.38|  10.131  4 
5.41 
10.10 
4.80 
6.69 

5.25 
12|     8, 20  3.25 


3.77 
6.09 
7.46 
4.62 
5.70 

4.89 


3.09-  .98 


2.41-  1.43 


3.52k  .69 


5.55 
5.8  7 
5.98! 
4.05r 
3.63k 


1.63 
.47 
.95 


11.09 
11.50 


5.49  1.10 


10.27! 
10.07 

7.77 
10.01 

9.86 

6.45 


11.13 
8.95 
8.44 
7.54 


7.74 
7.85 
6.B1 


7.22 
5.91 
7.79 


5.81  1.24 


5.55 
7.23 
5.70 
3.18- 
5.99 


6.53 

7.04 
5.91 
6.02 
10.27 
11.00 

8.17 
6.36 

10.46 
8.15 

10.09 


8.76|  3.47 


7.70| 
7.20 
8.29 
9.79 
9.45 

15.83 


2.  31 
2.89 
5.nr 


5.32 
5.93 


.  0  5 
1.32 


10.14 
8.36 

15.76 
5.93 
5.03 


2.45 
3.73 


9.50 
6.89 
5.66 
6.57 
7.12 

1  .  75 
4.81 
4.93 
3.04 
3.37 

5.43 
4.29 
4.93 
5.89 
a. 02 

7.04 
8.53 

11.48 
5.93 

19.40 


12.79 
7.97 
7.54 


2.14 
2.62 


2.2* 
6.53 

11.04 
7.94 

10.54 


4.51- 

3.9 

5.9/ 
6.01 

5.00 
4. BO 

5.20- 

3.60 

4.97- 

5.00 


5.78 
6.69  2 

4.971 
5.69 
6.48!  2.00 


6.12 
5.77 
6.04 

2,68-  1.60 


7.26 
10.34 
7.74 


7.20 
8.61 
8.60 


5.73 
3.71 


10.81 
11.65 


1.03 
1.51 


5.04  1.27 
3.37-  .59 


5.12-  ,12 
3.26-  1.13 


7.77 
7.91 
5.21 


10.28 
7.21 

10.61 
7.75 


8.93 
8.0u 
8.91 


10.65 
10.07 
8.01 
6.59 
11.24 

7.00 
8.18 
6.65 
6.27. 


6.96 
8.77 
13.80 


9.10 
16.06 
10.24 


6.21 
11.69 
8  .  30 


7.13 
9.42 
8.12 
5.38 

6.13 
14.49 
9.59 
8.96 
10.54 

9.72 
8.97 
6.23 
10.41 
7.49 


6.5o 
8.66 
2.39 
1.80 

e.Di 


4.86 
2.34 
4.83 
3. 58 


-  2.82  3.13 
2.56k 
1.28 
3.88 
3.27 

1.13|  2.56- 
2.95 
2.981 
3.03 
2.64 


2.11  6.72 


14.70 

3.95 
.93)  10.86 
5.15 
6.121  B.17 

17  14.60 


3.58  3.68- 


4.08 
6.78 


5.60 
8.25 
10.80 


8.60  3.69 


10.491  2.01 


1  3  .  77      6  .  161 


10.62 
8.08 
7.37 
4.05 

11.09 

8.2  3 


7.42 
9.70 
8.21 
9.47 

11.04 

13.04 


10.30 
9.69 
9.07 

10.  ib 


4.64 
1.75 
3.92 
3.72 


4.47 
2.92 
2.58 
2.961 


\  ■« 

•2 


5.62 
3.00 
2.20 
2.63 
1.73 


1.91k  1.97 
4. Oik 
2.86 
1.34 
1  .80 


2.45k  1. 
2.32k  2. 
3.10 

1.7lk  2.55 
4.92 


2.264.  2.16 


5.62 
■76-  1.70 
.16 


5.3' 
2.87 
5.37 
3.07 


2.00- 

2.63- 

4.95 

1.39- 

3.94 

2.50- 
6.04 
2.47 
6.91 


11.37 
3.16 
2.58 


1.89- 
2.39. 
2.171 


1.67 
2.43 


11.21  4 
10.21 
14.27 
9.77  4.45 


11.58  5.43 


9.97  3.67 


3.51 

3.75k  3.91 


3.90 
6.78 
5.09 
5.18 


7.09-  .54 


5.65-  1.15 


1.60 
3.93 
3.78 


1.41 
3.42 
3,17 


12     3.88r  .71 


1.97  2.87 


3.06 
3.80 
1.41 


1.46  2.76k 


2.66-  1.01 


2.66k  1.06 


3.79 

3.62 
11.35 
3.77 
3.66 
3.92 


4.23-  1 

3.96*-  1.96 
3.37 

3. 811-  1.88 


3.76k  2.52 


3.48-  2.38 


66.63  9.50 


75.17 
73.20 
66.10 
78.18 


76.21  19.57 
73.50  13.25 
78.80 


62.62  2.28 
81.68  19.39 

67.  "fO 

68.04  9.82 
64.33 

74.92  11.45 

64.16 

74.88 

70.88 

62.66 


3. 16 

3.69k  2.59t 

2.86-  1.85 
4.45i-  1.38 
3.93 

3.85k  1.16 
3.11 

2.07-  3.63 


■  70.26 

63.29  5.88 
67.62  9.76 
59.96 

75.55  16.50 


2.87 
4.02 
3.62 


56.91  2,97 
63.69  2,89 
59.84 

46.761.10.67 
53.64 


55.51 
58.82 
62.19 

76.70 

74.  27 
66.34 
82.16 
58.01 
74.67 


.04 


2.46 
1.02 
1  .65 
1.55 


65.52 
69.61 
70.60 
58.19 
68.59 


12.57 
7,79 
■  2.15 
11.58 

26.02 


2.90k  2.20 


6.45 
3.74 
3.74 


2.99 
3.01 
2.93 
3.72 
3.44 

3.08 
4.14 
8.16 
3.01 
2.70 

2.20 


66.37 
72.57 
71.36 

69.34 
60.50 
68.58 
74.77 
64.50 

66.98 
82.34 
77.57 
69.16 
72.59 

74.26 

80.63 
65.67 
76.17 


See  Reference  Noles  Following 
-  4  - 


Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
1975 


Last  spring  minimum  of 


16°  0 

20°  or 

24"  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

f= 

s 

* 

I 
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X 

a 

0 
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O 

0 
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a> 
t— 

Q 
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H 

Q 

H 

13 
Q 

a> 
t— 

0) 

Q 

13 
Q 

QJ 
H 

O 

t- 

0 

CJ 

c3 

CO 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

97 

9-  4 

17 

1-144 

NONE 

2-  8 

2d 

2-  8 

2  0 

2-21 

28 

32 

11-14 

26 

11-14 

26 

11-23 

20 

11-23 

20 

NONE 

288 

288 

266 

223 

LOGANSPORT  4  ENE 

100 

9-  3+ 

15 

12-19 

1  61 

1-13 

1 

2-  7 

3-14 

2  8 

4"  4 

32 

2  4 

^  NONE 

^  5 

340 

314 

280 

243 

183 

HZNDEN 

9  8 

9-  4 

15 

1-144 

1-14 

15 

2-  8 

20 

2-  6 

3  0 

2-25 

2  6 

4-  4 

|? 

11-13 

3 1 

11-?? 

2  6 

11-23 

2  1 

12-19 

1  8 

314 

288 

270 

223 

PLAIN  DEALING 

96 

7-23 

13 

1-144 

1-14 

1  3 

2-  8 

IT 

2-  9 

3-15 

2  7 

4-  5 

3  2 

11-13 

32 

11-1* 

?7 

11-23 

2  0 

12-19 

1 5 

339 

288 

287 

244 

222 

RED  R  I  V  VALLEY  EXP  STA 

V 

11-14 

2  7 

11-14 

2  7 

11-23 

2  1 

12-19 

2  0 

NONE 

SHREVEPORT  WSO  AP 

9a 

9-  3 

16 

1-13 

1-13 

16 

1-13 

It, 

2-  7 

22 

2-24 

27 

4-  3 

32 

11-14 

29 

11-2? 

27 

11-23 

24 

12-19 

20 

NONE 

340 

289 

271 

225 

WESTDALE   3  SW 
*       •  * 

NONE 

1-14 

1  s 

2-  E 

24 

2-  8 

24- 

4-  5 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

97 

9-  34 

16 

1-13 

1-13 

10 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

2-13 

27 

4-  4 

30 

11-13 

31 

11-14 

26 

11-23 

21 

11-27 

20 

NONE 

293 

289 

274 

223 

CALHOUN  EXP  STATION 

97 

8-16 

17 

12-194 

NONE 

1-14 

1 7 

2-  8 

2  3 

3-  5 

2  8 

4-  4 

3  } 

11-14 

2  7 

11-14 

2  7 

11-27 

2  2 

1  7 

339 

292 

254 

224 

CHATHAM 

1-14 

16 

1-14, 

It 

2-11 

22 

3-  5 

2» 

4-  5 

32 

: 

F ARMERV I LLE 

97 

9-  44 

16 

1-13 

l~l  \ 

1  t» 

2-  7 

2  0 

2  8 

4-  4 

.   ~.  , 

HO HER  EXP  STATION 

97 

7-23 

10 

1-13 

1-13 

1C 

2-  7 

1 7 

J  If 

5  4 

4"  a 

2  6 

4-  4 

11-13 

32 

2  7 

11-23 

2  0 

11*23 

1  ?-l  9 

1 5 

340 

289 

286 

225 

223 

MONROE   FAA  AP 

9b 

7-  7  + 

1 8 

12-19 

NONE 

1-13 

2  0 

^  7 

2-10 

2  7 

3-14 

32 

11-14 

28 

11-14 

28 

11-25 

24 

20 

NONE 

339 

291 

277 

243 

MONROE  CITY 

96 

9-  24 

19 

12-194 

NONE 

1-13 

19 

2-  7 

2  3 

2-10 

27 

3-14 

32 

11-14 

30 

11-22 

28 

11-27 

24 

12-1? 

19 

NONE 

340 

291 

285 

245 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

95 

9-  4-» 

14 

1-13 

1-13 

1  4. 

2-  7 

20 

2-11 

24 

3-  5 

28 

4-  4 

32 

11-14 

28 

11-14 

28 

11-23 

24 

12-19 

15 

12-19 

15 

340 

315 

285 

254 

22+ 

W I NNF I E  L  D   2  W 

9  5 

9-  24 

15 

12-19 

NONE 

1-13 

18 

2-  6 

24 

2-25 

28 

4-  4 

30 

11-13 

32 

11-14 

25 

11-22 

24 

11-27 

19 

12-19 

15 

118 

287 

262 

223 

*       *  * 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

97 

8-21 

18 

12-194 

1-13 

1  8 

2"  " 

',  I 

2-13 

2  8 

4-  4 

11-14 

2  8 

11-14 

2  8 

11-27 

2  3 

12-19 

1  fi 

NONE 

340 

291 

27* 

224 

EPPS   6  W 

96 

9-  44 

IB 

12-19 

NONE 

1-13 

19 

2-  7 

3-  5 

2  8 

4-  4 

32 

11-14 

29 

11-22 

26 

12-18 

22 

12-19 

1 6 

NONE 

340 

114 

262 

224 

LAKE  PROVIDENCE 

9S 

9-  44 

18 

12-19 

NONE 

1-13 

2o 

2-  7 

2-10 

2  8 

3-15 

11-22 

30 

1 1-27 

2  8 

12-18 

20 

12-16 

2r 

NONE 

339 

314 

290 

252 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

95 

9-  24 

19 

12-19 

NONE 

1-14 

23 

2-1C 

2  7 

3-  6 

2  9 

11-22 

29 

11-27 

?  7 

12-19 

1  9 

12-19 

19 

NONE 

339 

290 

261 

TALLULAH 

9  6 

7-27 

16 

12-19 

NONE 

1-13 

19 

2-  7 

24 

3-  5 

27 

4-  4 

31 

11-14 

30 

11-22 

27 

11-27 

22 

12-19 

16 

12-19 

16 

340 

293 

262 

224 

WINNSBORO 

*       *  * 

96 

8-154 

16 

12-19 

1-14 

20 

2  10 

26 

11-14 

27 

1 1-14 

?7 

11-25 

23 

12-19 

1  6 

12-19 

16 

139 

290 

277 

224 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

95 

9-  44 

14 

12-194 

1-14 

15 

2-  8 

20 

2-  8 

20 

4-  4 

28 

4-  4 

28 

11-13 

28 

11-13 

28 

11-14 

23 

11-27 

18 

12-19 

1* 

339 

292 

279 

221 

223 

CONVERSE 

97 

9-  3 

15 

1-13 

\m\\ 

w 

1-  \ 

2-  8 

20 

2-26 

2  8 

4-  5 

3^ 

11-14 

2  5 

1 1-14 

p5 

11-23 

20 

1 1-23 

20 

12-19 

16 

339 

288 

288 

261 

223 

GORUM  FIRE   TOW  El* 

* 

™ 

.  " 

LEES  V  I LLE 

96 

9-  34 

18 

12-19 

unwc 

wniyc 

2-  1 

2  3 

2-25 

3  2 

11-14 

2  ■ 

2  8 

11-23 

2  3 

12-19 

1  8 

NONE 

289 

262 

253 

MANY 

9  5 

9-  34 

16 

12-204 

n  c 

114 

19 

2"  7 

2 1 

2-26 

2e 

4  4 

3  2 

25 

11-1* 

2  5 

11-23 

1  9 

-2 

1  9 

12-19 

16 

313 

289 

261 

224 

NATCH  I TOCHE  S 

99 

8-204 

19 

12-194 

NONE 

1-13 

19 

2-  7 

24 

2-  7 

24 

2-25 

32 

11-14 

31 

11-21 

26 

11-27 

24 

12-19 

19 

NONE 

140 

293 

289 

262 

ROSEPINE   E  XP  •  STA. 
*       *  * 

11-14 

2  9 

11-2? 

2  8 

11-23 

2  4 

12*19 

1 8 

NONE 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

97 

8-29 

21 

12-19 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

2-  8 

27 

2-25 

32 

11-14 

32 

11-23 

2  8 

12-19 

2  1 

NONE 

NONE 

339 

288 

262 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

9  8 

9-  24 

18 

12-19 

NONE 

1-13 

20 

1-14 

23 

2-  8 

28 

3-  5 

31 

11-14 

32 

11-23 

28 

11-27 

24 

12-19 

18 

NONE 

140 

317 

288 

254 

BELAH  firf  tower 

97 

8-294 

17 

12-19 

NONE 

1-13 

19 

2-  7 

24 

2-  8 

27 

3-  5 

30 

11  +  14 

2« 

11-23 

27 

11-27 

24 

12-19 

17 

NONE 

140 

293 

288 

254 

BUNK  I E 

95 

9-  34 

22 

12-19 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

2-  8 

28 

3-  6 

31 

11-14 

31 

12-19 

22 

12-19 

22 

NONE 

NONE 

340 

314 

253 

GRAND  COTEAU 

96 

B-19 

20 

12-19 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

2-  7 

26 

3-  5 

32 

11-14 

31 

11-24 

27 

12-19 

20 

12-19 

20 

NONE 

340 

290 

254 

HINESTON  4  NNE 

97 

8-21 

17 

12-204 

19 

27 

p  7 

1 7 

139 

288 

262 

223 

JONESVIUE  LOCKS 

94 

8-224 

21 

12-19 

NONS 

NONE 

1-1< 

23 

2-  a 

27 

2-1C 

31 

11-22 

31 

11-27 

27 

12-19 

21 

NONE 

NONE 

139 

292 

285 

MAMOU  <-  S 

98 

8-21 

24 

12-19 

11-13 

29 

1 1  ~w 

NONE 

NONE 

314 

261 

MELVI LLE 

99 

7-214i 

19 

12-19 

NONE 

3-  5 

f  • 

30 

2  7 

12-19 

1 9 

1 9 

NONE 

139 

289 

25* 

NEW  ROADS  5  ESE 

94 

9-  3+ 

21 

12-20» 

NONE 

NONF 

?  7 

-,? 

3-  S 

11-14 

29 

11-25 

2  8 

12-19 

2  1 

NONE 

NONE 

291 

25* 

OLD  RIVER  lock 

96 

19 

12-20* 

NONE 

NONE 

1-15 

24 

_ 

3-  5 

31 

11-14 

30 

11-28 

28 

12-19 

19 

12-19 

19 

NONE 

338 

_ 

25* 

QLLA  3  SSW 

95 

9-  34 

15 

12-19 

NONE 

1-14 

20 

2-  7 

23 

2-10 

27 

4-  4 

30 

11-141 

26 

11-1* 

26 

11-23 

24 

12-19 

15 

12-19 

15 

339 

289 

277 

22* 

WO 00 WORTH  STATE  FOREST 
*       *  * 

91 

6-154 

1-13 

NONE 

NONE 

1- 1 : 

2  1 

2-  8 

28 

3-  5 

East  central  06 

AMITE 

95 

9-  34 

19 

12-19 

NONE 

NONE 

1-14 

2  3 

2-  8 

28 

3-  5 

30 

11-14 

29 

11-23 

28 

12-19 

19 

12-19 

19 

NONE 

339 

286 

254 

BATON  R0U6E   WSO  AP 

94 

9-  34 

2C 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  7 

27 

3-  5 

32 

11-22 

32 

11-27 

27 

12-19 

20 

12-19 

20 

NONE 

339 

293 

262 

BOGALUSA 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

2-  9 

28 

3-  6 

32 

11-14 

29 

11-22 

28 

12-19 

18 

12-19 

18 

NONE 

286 

253 

CLINTON 

NONE 

NONE 

1-14 

21 

1-21 

28 

1-21 

28 

CLINTON  5  SE 

94 

9-  34 

19 

12-20+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-14 

30 

11-2* 

28 

12-19 

19 

12-19 

19 

NONE 

COVINGTON  4  NNH 

9  4 

9-  24 

IB 

12-19 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

2-25 

27 

3-  5 

29 

11-14 

29 

11-22 

28 

12-19 

18 

12-19 

18 

NONE 

339 

270 

254 

FRANKL I NTON  3  SW 

97 

9-  2  + 

IB 

12-19 

NONE 

NONE 

1-14 

2  1 

2-25 

27 

29 

30 

\  \  "  ft 

2  8 

12-19 

1 8 

12-19 

1  8 

NONE 

339 

272 

254 

GREENSBURG 

95 

9-  34 

I  E 

12-19 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

2-25 

2  6 

?~  * 

30 

11-14 

11-1* 

12-19 

1  8 

339 

262 

253 

HAMMOND  3  NW 

95 

8-20 

16 

12-19 

NONE 

1-14 

2  3 

2-25 

^ 

~  \ 

2  9 

2  8 

2  8 

12-19 

1  { 

12-19 

16 

12-19 

16 

339 

262 

254 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

9  4 

9-  34 

22 

1-14 

NONE 

1-14 

2 : 

2-25 

3"  e 

30 

ll"l4 

28 

11~14 

28 

NONE 

262 

253 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

9  7 

9-  3 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

25 

2-  8 

32 

11-15 

32 

12-19 

21 

12-19 

21 

NONE 

NONE 

339 

280 

JL1UCLL    —  JU    — r L 

*      *  # 

9-  34 

19 

NONE 

NONE 

1-14 

2  4 

2-  8 

28 

3-  5 

31 

11-14 

31 

12-19 

19 

12-19 

1« 

12-19 

19 

NONE 

339 

314 

254 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

9! 

8-21  + 

22 

12-19 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

2-  7 

25 

2-26 

32 

11-14 

31 

11-23 

27 

12-19 

22 

NONE 

NONE 

340 

289 

261 

DE  OUINCY  4  N 

95 

9-  34 

21 

12-19 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

2-  8 

25 

3-15 

31 

11-14 

29 

11-23 

25 

12-19 

21 

NONE 

NONE 

339 

288 

244 

DE  RIDDER 

9J 

9-  34 

19 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

2-  7 

23 

2-24 

29 

3-  5 

32 

11-14 

32 

11-23 

27 

12-19 

21 

NONE 

NONE 

315 

272 

254 

ELIZABETH 

91 

8-184 

1-13 

20 

1-14 

22 

11-14 

31 

11-2* 

25 

11-27 

24 

12-19 

19 

NONE 

140 

317 

HACKBERRY  B  SSW 

94 

7-28 

27 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

2-  8 

30 

11-23 

32 

12-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

288 

JENNINGS 

9! 

9-  14 

22 

12-19 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

2-  7 

26 

2-24 

31 

11-22 

32 

11-21 

27 

12-19 

22 

NONE 

NONE 

340 

289 

271 

First  fall  mini  mum  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LIKE   ARTHUR   10  SW 
LIKE   CHARLES  WSO  AP 
08ERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA   5  NW 


BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  *  NW 
DONALDSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
PARADIS  7  S 

PLAQUEMINFS  PARISH  STA 
QUARANTINE 

RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


STATE  EXTREMES 
LOGANSPORT  *  ENE 
HOMER  EXP  STATinN 


8-21 

8-  21 

9-  3 


9-  5 
9-  34 
9-  34 


8-18* 
7-  74 


Q 


12-20* 
1-13 
1-13 
12-194 
12-204 


12-19 
12-19 
12-19 
12-204 
12-194 


12-19 
12-19 

1-14 
12-19 
12-19 


12-19 
12-18 
12-19 


Last  spring 


16"  or 
below 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


20  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


24°  or 
below 


NONE 
1-13  21 

1-  13  21 
NONE 

2-  8  2* 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


1-1* 

NONE 
1 

NONE 


NONE 
1-1*  28 


NONE 
1-15 


1-15 
1-1* 
1-1* 

NONE 

1-15 


32'  or 
below 


3  28 
28 
3-  5j  32 
2-  8  31 
2-    8  2* 


2-25  32 
2-25]  32 
2-2*  32 
2-26,  31 
2-26  32 


1-  13  32 

2-  2(>  30 


2-  8  31 
2-  8  32 


LOUISIANA 
1975  


First  fall  minimum  of 


32  '  or 
below 


11-23 
11-23 
11-1* 


11-1* 
11-22 

11-  23 

12-  19 
11-1* 


NONE 
NONE 

11-27 
11-23 

11-  23 

12-  18 
11-1* 
11-25! 

NONE 

11-25 
11-25 
11-23 


28°  or 
below 


11-23 
11-23 
U-23 


12-19 
12-19 


12-19 
12-19 


12-19 
12-19 

12-19 
12-19 

11-  25 

12-  2* 

NHNF 

12-19 
12-18 
12-19 


24 'or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 


12-19 
12-19 
12-19 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-19 
NONE 
NONE 

12-19 
12-18 
12-19 


20°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


2  68 
269 
25*. 


262 
270 
272 
296 
261 


292 
288 

288 
338 

279 


290 
286 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

 H7» 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

N  v  phi  1  ■•■  i 

Dece 

Tiber 

Anr 

ual 

Station 

•pth 

<U 

% 

B 

age 

m 
E 

ft 

£ 

a 

0 

E 

age 

E 

age 

e 
S 

0) 

fi 

age 

a> 
E 

0) 

E 

E 

3 
B 

age 

E 

<£ 
S 

Q 

5 
> 

s 

> 

> 

o> 

i 
> 

> 

0) 

> 

o> 

X 

0) 

> 

0) 

> 

0) 

> 

0* 

> 

0) 

« 

(IN) 

< 

w 

< 

H 

< 

< 

w 

< 

w 

< 

UJ 

< 

UJ 

< 

W 

< 

< 

w 

< 

UJ 

< 

< 

UJ 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

53.3 

76 

54.1 

76 

56,1 

80 

65.9 

91 

80,0 

104 

87.2 

110 

89.5 

110 

87.4 

108 

80.7 

107 

71.8 

98 

60*0 

82 

49.6 

77 

69*8 

110 

34 

36 

37 

42 

65 

69 

72 

74 

59 

53 

29 

34 

2V 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  lS»i*ma 


Station 

Jan. 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

*      •  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

1099 

2.44 
1344 

3.89E 
1664 

4.49£ 

969 

5. 686 
711 

6.77E 
646 

7. 158 

690 

5.87B 

531 

5.35 
567 

3. 90S 
494 

504 

465 

S6B4 

*       *  * 

CENTRAL  05 

WCODWORTH  STATE  FORFST 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.42B 

999 
61.3 
45.4 

2.20E 

894 
64.4 
44,9 

3.37B 
1337 
69.5 
48.5 

3.7oB 

97B 
75.0 
57.4 

4.53 
755 
87.3 
67.0 

5.80B 

711 
93.7 
72.8 

5.09 
496 
93.0 
72.9 

4.28 
528 
93.2 
73.4 

4.73B 

646 
89.1 
66.4 

s 

•       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1«18 
65.9 
45.* 

3.11 
1648 
68.3 
46.3 

5.20B 
2238 
71.0 
47.5 

78.1 
54.0 

6.25B 

89.2 
65.8 

7.06B 

93.5 
70.1 

7.62B 

94.5 
72.3 

769B 
95.5 
70.5 

5.898 

1093 
67. 7 
62.9 

5.33 
1377 
80.8 
56.3 

3.44B 
1709B 
68.4 
45.1 

3.17B 
1800 
62.1 
40.0 

B 

79.6 
5  6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

ABBFVILLE 

OOO" 

07 

ABITA  SPRINGS   FIRE  TWR 

002 ! 

06 

ALEXANDRIA 

009E 

05 

ALEXANDRIA   USP  Ap 

0104 

05 

AMITE 

020; 

06 

ANTIUCH  FIR?  TOWER 

0253 

02 

ASHLAND  2  S 

03^9 

0  4 

BASTROP 

053" 

03 

BATON,  ROUGE   WSO  AP  R 

0549 

06 

BAYOU  SOR°EL  LOCK 

0  565 

08 

BEAVER  FIPE  TOWER 

0617 

05 

BELAH  FIRF  TOWER 

063S 

05 

BIENVILLE  3  NE 

080C 

02 

BODCAU  FI»E  TOWER 

0920 

0 1 

30GALUSA 

09*5 

06 

BOOTHVILLP  WSO 

1157 

09 

BUNK  I E 

12  8  7 

05 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  L  1  1 

v  c 

CARVILLE  ?  SW 

156  5 

08 

CHATHAM 

170: 

02 

CLINTON 

1891 

06 

CLINTON  5  SE 

189S 

06 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CONVERSE 

202  2 

04 

COTTQN  VALLFY 

2121 

01 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

CROWLEY  EXP  STATION 

2  212 

07 

CURTIS   I  SSE 

2  2  35 

0  1 

DE   OUINCY  4  N 

2361 

07 

DE  R I  DDE  R 

2367 

07 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

DONALDSONS  LLE   3  E 

2534 

09 

ELIZABETH 

2800 

07 

EPPS  6  W 

297] 

03 

EUNICE 

2981 

05 

FARMERVI LLE 

3079 

02 

FRANKLIN  *  NW 

331; 

08 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

GALLIANO 

3432 

09 

GLDSTER   1  W 

3651 

0 1 

GONZALES 

369f 

09 

GORUM  FIRE  TOWER 

374] 

04 

GRAND  COTFAU 

380C 

05 

GRAND  ECQRE 

380< 

04 

GRAND   ISLF  ? 

381! 

09 

GREFNSBURfi 

386' 

06 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

GREFNWQOD  FIRE  TOWER 

3877 

0  1 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

1 

HANNA  3  S 

405C 

01 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

4131 

02 

HINFSTON  4  NNF 

4260 

05 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

HOSSTON 

4398 

01 

HOUMA 

4407 

09 

JEANERETTE   EXP  STA 

4674 

08 

JENNINGS 

4700 

07 

JENNINGS  y 

4702 

07 

JONESBORO  FIRE  TQWER 

4732 

02 

JONESVILLF  LOCKS 

4739 

05 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

KEITHVILLF 

4816 

0  1 

KENTWOOD 

4859 

06 

KINDER  3  W 

4884 

07 

KORAN 

4931 

01 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE   FAA  AP 

5026 

08 

LAKE   ARTHUR  lo  SW 

5065 

07 

lake  Charles  2  n 

5074 

07 

lake  Charles  wso  ap 

5078 

07 

lake  providence 

509C 

03 

LEESVILLE 

5266 

04 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

LONGVILLE 

5584 

07 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

562C 

06 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

MANY 

5892 

04 

County 


Cn 
c 

n3 


LOUISIANA 
1975 


Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
taoies 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

)  58 

92  08 

i  c 

tt 

6" 

2 

)  26 

90  03 

3C 

3 

2 

19 

92  28 

8' 

8C 

87 

1  2  3  C 

24 

92  18 

1  2C 

15 

15 

1  2  3  C 

)  43 

90  30 

18C 

87 

91 

12  3 

53 

93  00 

35C 

1? 

23 

MAR 

2 

07 

93  06 

225 

C  * 

3] 

1  2  3 

47 

9  L  54 

1 4C 

51 

5] 

1  2  3 

32 

91  09 

64 

87 

10* 

1  2  3  C 

1  08 

9 1  19 

1  5 

7 

2 

47 

92  34 

105 

3 

2 

38 

92  11 

20C 

23 

23 

1  2  3 

22 

92  56 

307 

4 

t 

1  2  3 

42 

93  31 

2  6C 

23 

MAR 

2 

47 

89  52 

103 

45 

45 

12  3 

20 

89  24 

C 

U 

11 

1  2  3  C 

57 

92  10 

8  C 

8" 

1  2  3 

3 1 

92  20 

1  8  C 

A  1 

84 

1  2  34C 

12 

91   0  7 

2  6 

3  6 

3" 

1  2  3 

19 

9  ?    5  7 

1 8  C 

5  8 

32 

J  UN 

1  2  3 

52 

9 1  01 

18C 

8 1 

80 

JAN 

1  2  3 

48 

90  5  8 

2  OC 

1 

2 

12  3C 

10 

92  06 

8C 

4 

2 

45 

93  42 

220 

21 

31 

1  2  3 

49 

93  25 

230 

27 

31 

1    ?  3 
ICS 

32 

90  07 

40 

82 

82 

1  2  3  C 

I  <> 

92  22 

2  5 

65 

1  2  3 

25 

93  38 

155 

1 C 

OCT 

2  C 

31 

93  26 

95 

20 

5C 

1  2  3 

50 

93  18 

1 8  C 

53 

55 

1  2  3 

35 

89  50 

4 

p 

17 

JUN 

1  2  3 

06 

90  56 

2C 

87 

86 

1  2  3 

52 

92  48 

15C 

79 

82 

1  2  3 

37 

9 1  34 

99 

1  2  3  C 

30 

92  25 

4- 

15 

2 

46 

92  24 

17C 

20 

20 

1  2  3 

49 

9l  33 

1 2 

83 

83 

1  2  3 

49 

9o  11 

14! 

19 

19 

1  2  3 

26 

90  18 

2 

8 

8 

1  2  3 

12 

93  50 

25- 

29 

2 

14 

90  54 

1  c 

C 

25 

92  54 

36C 

2  ] 

22 

MAR 

1  2  3 

26 

92  02 

5! 

9C 

89 

1  2  3 

48 

93  06 

15C 

27 

2 

14 

90  00 

I 

Q 

50 

90  40 

225 

17 

17 

1  2  3 

34 

90  59 

6C 

9 

2 

25 

94  00 

35C 

6 

MAR 

2 

53 

93  25 

ft 

36 

36 

1  2  3 

32 

90  29 

45 

80 

79 

1  2  3 

54 

93  21 

125 

4 

2 

57 

93  10 

33C 

35 

2 

11 

92  45 

24C 

21 

21 

12  3 

23 

93  2* 

362 

13 

2 

45 

93  04 

38C 

25 

25 

12  3 

53 

93  53 

20C 

35 

2 

35 

90  44 

1 5 

86 

85 

1  2  3 
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LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES : Division  averages  in  the  annual   issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  CF,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 

wind  movement   in  mi les . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and   Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan . 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used   in   this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     St.    Joseph  Exp  Sta  Sharkey  clay  soil,    bare.      Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record . 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 
*    Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH I -VERM I  LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-cnly 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA- ASHEV I LLE  ,   N.C.  3/2/76-950 


U  S  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.NC  28801 


COM  210 


US.  MAIL 

I  J 


THIRD  CLASI 


JANUARY  1976 


VOLUME  81 


NUMBER  1 


Climatological  Data 


LOUISIANA 


^  0Fco, 


S/$TES  ^ 


TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST   TEMPERATURE  : 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST    TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL  SNOWFALL  : 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


3  STATIONS 
LOGANSPORT  4  ENE 
SAINT   JOSEPH  EXP  STA 
HOUMA 
EL IZABETH 

7  STATIONS 

2  STATIONS 


79 
I  1 
6.63 
.67 
3  .65 
T 
I 


DATE 
□  ATE 


3l< 
08 


DATE  26 


DATE  09< 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

RELAT I VE  HUMI01TY 
AVERRGES- 

NUMBER  OF  OATS  HI TH 

1  SPEED 

- 

h.p.h.  ) 

PERCENT 

PREC 1 P 1  TAT  1  ON 

STfiNOfiRD 

X 

z 

cr 

CENTRAL 

O 

d 

<x  ~ 

O 

o 

o 

00 

06 

1  2 

18 

EX 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

i 

0 

■  5 

7 

3 

23  +  + 

34 

3  1 

77 

83 

58 

59 

3 

4 

2 

0 

2 

0 

1 1 

5  . 

6 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

6 

0 

■  9 

9 

3 

23  +  + 

31 

16 

79 

'  88 

59 

62 

3 

1 

2 

3 

1 

0 

10 

5  . 

3 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

10 

1 

.4 

10 

6 

28  +  + 

32 

31  + 

84 

87 

62 

70 

5 

5 

1 

0 

1 

0 

12 

5  ■ 

9 

N  0  MOISANT  WSO  AP 

4 

1 

.  3 

9 

6 

24  +  + 

14 

25 

83 

89 

64 

70 

2 

5 

3 

0 

1 

0 

1  1 

62 

5  . 

3 

SHREVEPORT  WSO  AP 

25 

1 

-  3 

9 

7 

23  +  + 

30 

25  + 

69 

78 

50 

53 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

10 

67 

5- 

1 

I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801. 


noaa 


NATIONAL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


ENVIRONMENTAL 
DATA  SERVICE 


DIRECTOR 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
ASHEVILLE,  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou.s.bnr 

JANUARY  1976 


STATION 

TEMPERATURE 

PREC I P I TRT 1  ON 

a  i 

UJ  X 

S  i 

a  ? 

5  ; 

%  O 
'a  X 

J  a 
a  £ 

UJ 

o 

1^ 
° 

In 

° 

o 

° 

NO 

.   OF  OAYS 

2 

uj  = 

3  o 

£  z 

°  " 

a 
M 

H 
5 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OAYS 

MAX  . 

MIN. 

_j 

£  * 
°  I 

u. 

g 

* 

o 
o 

g 

o 
a 

1 

° 

- ; 

• 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

57.9 

29.2 

43 

6 

75 

14 

1  4 

9* 

657 

0 

a 

IS 

0 

4  .32 

2.42 

25 

.0 

0 

s 

2 

1 

LOGANSPORT  4  ENE 

62  .4 

33  .0 

47 

7 

78 

30. 

1  1 

8 

535 

0 

0 

1  8 

0 

3.43 

-   1  .03 

1  .80 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

MINDEN 

59.3 

30.1 

44 

7 

-    1  .6 

78 

14 

13 

9* 

623 

0 

n 

?0 

0 

2.84 

-   1  -87 

.98 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

PLAIN  DEALING 

56  .7 

28  .7 

42 

.7 

-  2.2 

73 

31  • 

1  2 

9* 

682 

D 

1 

2  0 

0 

3  .52 

.63 

1.73 

25 

•  0 

0 

6 

3 

1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

56.5 

31  .4 

45 

0 

77 

14 

13 

8 

616 

0 

0 

1  8 

0 

2.31 

.97 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

SHREVEPDRT  WSO  AP  R 

60.9 

33.3 

47 

1 

•  1 

76 

30« 

15 

8 

551 

0 

0 

1') 

0 

2  -07 

-  2-00 

.78 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

45 

1 

-  1.1 

3  .08 

-   1  .33 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

5B  -6 

32  .6 

45 

7 

78 

13 

1  4 

g 

590 

0 

Q 

1 1 

0 

4  .07 

1  . 56 

2 

.  0 

0 

5 

2 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

S7.7 

31  .5 

44 

6 

-  2.3 

78 

14 

IS 

9 

623 

0 

! 

1  7 

0 

3  .53 

-   1  .20 

1  .48 

25 

.0 

0 

5 

i 

1 

F ARMERV I LLE 

58. 1 

32-7 

45 

4 

76 

30 

14 

8 

599 

0 

0 

1 J 

0 

2  .93 

-   1  .78 

•  96 

26 

•  0 

0 

6 

2 

0 

HOMER  EXP  STATION 

S7  .4 

31.1 

44 

3 

74 

31  . 

12 

8 

636 

0 

0 

1  7 

0 

3  .76 

1  .35 

25 

.0 

o 

7 

7 

2 

MONROE  FAR  RP 

55  .4 

32.3 

4  3 

9 

-  2.8 

76 

13 

15 

8 

646 

0 

1 

1  H 

n 

3.69 

-  .92 

1  -62 

25 

•  0 

0 

4 

2 

2 

MONROE  CITY 

59-3 

35-2 

47 

3 

78 

1  3 

16 

8 

546 

0 

0 

1  2 

0 

3  .22 

1  .40 

25 

•  0 

0 

6 

? 

1 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

57  . 3 

31  .2 

44 

3 

-   1  .5 

7S 

31 

1  3 

8 

636 

n 

0 

1  / 

0 

4  .23 

-  .59 

1  .19 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

HINNF IELO  2  w 

59  .5 

32  -8 

46 

2 

-  2.2 

76 

1  3 

1  3 

9 

579 

'J 

1  8 

0 

2  .90 

-  2-33 

1  .96 

3 

.0 

0 

S 

l 

1 

0 1  V  I S I  ON 

45 

2 

-   1  .5 

3  .54 

-   1  .22 

.0 

NORTHEAST  03 

BRSTROP 

59.7 

35.1 

4  7 

4 

.6 

76 

30 

IS 

9- 

S39 

0 

11 

l  a 

0 

4.01 

-  .87 

1  .54 

25 

•  0 

0 

8 

3 

1 

EPPS  6  U 

54  .8 

32  .7 

,3 

6 

75 

1  4 

16 

8 

6S3 

0 

1 

1  b 

0 

4  .37 

1  .40 

25 

•  0 

o 

7 

3 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

54.0 

33.4 

43 

7 

-  2.3 

72 

3t« 

17 

8 

652 

0 

1 

14 

0 

5.23 

-  .09 

2.05 

3 

.0 

0 

6 

i 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STfl 

56  .7 

34.4 

45 

6 

-  2-5 

73 

1  4 

1  9 

g 

595 

0 

1 

1  s 

0 

6  -63 

1.7| 

2  •  60 

26 

T 

T 

9. 

g 

2 

TRLLULAH 

56.4 

31  .  1 

43 

6 

-  3.0 

75 

1  4 

15 

9 

650 

0 

Q 

19 

CI 

3.35 

-    1  .34 

1.13 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

WINNSBORO 

57  .8M 

32  .6M 

45 

2M 

-  2-4 

11 

25 

16 

9 

61  3 

0 

1 

is 

0 

3  .72 

-   1  .43 

1  .27 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

4  4 

g 

-  1.9 

4  .55 

.43 

T 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

57.8 

28  .9M 

43 

4M 

76 

14 

12 

8 

673 

0 

0 

20 

0 

2  .37 

1  .05 

25 

T 

0 

5 

7 

, 

CONVERSE 

60.3 

29  .0 

44 

7 

79 

14 

12 

10 

624 

0 

0 

21 

rj 

2.10 

1  .03 

25 

.0 

o 

5 

1 

LEESVILLE 

60  .7 

33.7 

47 

2 

-  2.5 

78 

14 

16 

8 

544 

0 

0 

17 

0 

2-08 

-  2-61 

1  .04 

3 

.0 

0 

5 

2 

! 

MANY 

60  .B 

29  .2 

45 

0 

76 

1  4 

1  3 

9* 

6  1  3 

0 

0 

21 

0 

2  •  32 

1.18 

25 

■  0 

0 

NATCHI TOCHES 

60.6 

32  .3M 

46 

5M 

-  2.9 

79 

31. 

16 

8 

568 

0 

0 

17 

0 

3.71 

-  1-18 

1  .83 

3 

•  0 

0 

s 

1 

i 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

60  •  8 

32  .2 

46 

5 

78 

14 

16 

9« 

565 

0 

0 

IB 

0 

1  .68 

.67 

25 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

46 

6 

-  3.4 

2  .38 

-  2.28 

T 

CENTRAL  OS 

1. 1  !  X  R  N  0  8  I  A 

59  . 1 

34  .5 

46 

8 

76 

31  ♦ 

19 

8 

555 

0 

0 

15 

0 

2.13 

.71 

25 

.0 

o 

6 

1 

0 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

58  .6 

34  . 3 

46 

5 

-   I  -2 

76 

I  3 

1  7 

9 

569 

0 

0 

1  8 

0 

3.17 

-   1  .51 

1  .46 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

58  .6 

34  .9 

46 

8 

79 

31 

1  5 

9 

557 

o 

Q 

1  4 

o 

2  .58 

•  65 

3 

.  0 

0 

Q 

2 

o 

BUNK  I E 

SB  .5 

34  .5 

46 

5 

-  3.2 

75 

14 

22 

9 

564 

0 

0 

16 

0 

3.47 

-   1  .75 

2  .66 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

GRAND  COTEAU 

61.1 

36  .  OM 

48 

6M 

74 

13* 

20 

9 

510 

0 

0 

12 

0 

2.31 

-  2.50 

•  75 

2 

.0 

6 

2 

0 

H  I  NES TON  4  NNE 

58  . 6 

31.2 

44 

9 

76 

3  i 

1 5 

9 

6 1  6 

0 

0 

;  9 

0 

2  14 

0 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

56.9 

34.1 

45 

5 

75 

14 

20 

9 

596 

o 

o 

1  5 

o 

4  .48 

2.66 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

MAMOU  4  S 

62. 9M 

37. 7H 

50 

3M 

74 

13 

19 

8 

455 

0 

0 

10 

0 

2.91 

1  .30 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

MELVILLE 

62-3 

36  .2 

49 

3 

-  2.S 

75 

13 

19 

9 

483 

0 

0 

1  6 

0 

2  .00 

-  3.27 

1  .06 

26 

.0 

3 

1 

1 

NEW  ROADS  S  ESE 

59.6 

34  .3 

47 

0 

74 

3 

20 

9 

552 

0 

0 

18 

0 

2.33 

1  .07 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

59.2 

34  .0 

46 

6 

75 

14 

19 

9 

563 

0 

0 

1  5 

0 

2.84 

2.00 

26 

.0 

0 

S 

1 

1 

OLLA  3  SSW 

58  .0 

30  . 3 

44 

2 

76 

14 

12 

9. 

640 

0 

0 

19 

0 

3.29 

1  .43 

3 

.0 

0 

7 

2 

1 

WOODWORTH  2  SE 

DIVISION 

46 

9 

-  3-2 

2  .80 

-  2.24 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

60  ■  4 

35  .2 

47 

8 

-  2.7 

74 

31  • 

19 

9 

525 

0 

o 

16 

o 

3.05 

1  .21 

26 

T 

S 

3 

1 

BATON  ROUGE   WSO  AP  R 

60  .6 

36  .5 

48 

6 

-  2-4 

74 

13 

18 

9 

507 

□ 

0 

1  4 

0 

3  .72 

.68 

1  .35 

31 

T 

0 

6 

4 

1 

BOGAL  USA 

58  .9M 

34  .4M 

46 

-'1 

-  3.6 

72 

1  4  • 

]  7 

9 

559 

□ 

(1 

16 

0 

3  ,5Q 

.94 

1  . 80 

L  L  1 N 1  UN    D  St 

58.8 

33.6 

46 

2 

-  4.7 

72 

14 

18 

9 

574 

0 

(J 

18 

0 

3.56 

-   1  .56 

1  .96 

3 

■  0 

0 

4 

2 

2 

COVINGTON  4  NNW 

62  .3M 

35  .OM 

48 

ir 

-  3.5 

73 

1  3 

I  9 

9 

50 1 

0 

0 

17 

0 

2.46 

-  2-35 

0 

FRANKL 1NT0N   3  SW 

61.7 

32  .8 

47 

3 

75 

30 

18 

9 

545 

0 

0 

18 

0 

S.42 

2.00 

3 

.0 

0 

6 

A 

2 

GREENSBURG 

M 

M 

M 

72 

1  4 

18 

9 

0 

0 

0 

4.43 

2.10 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

HAMMONO  3  NW 

59  .5 

34  .9 

47 

2 

-  5-1 

73 

1  4 

18 

9 

S44 

0 

0 

17 

0 

5.03 

.45 

2.62 

3 

•  0 

0 

6 

3 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

59. S 

34  .6 

47. 

1 

74 

14* 

21 

10. 

548 

0 

0 

14 

0 

2.22 

.92 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

ST  FRANC  I S V  I LLE   6  SE 

62  .OM 

37. 5M 

49 

BM 

78 

31 

20 

9 

463 

0 

0 

:  3 

0 

3.03 

.91 

31 

.0 

0 

5 

3 

a 

SL IOELL  WSO  RFC 

59.2 

34  .9 

47. 

l 

72 

14 

21 

10. 

548 

0 

0 

1  7 

0 

1  .20 

.38 

7 

•  0 

0 

S 

0 

0 

DIVISION 

47  . 

-  3.4 

3.43 

-   1  .37 

T 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

JANUARY  1976 


TEMPERATURE 

PREC I P I  TAT  I  ON 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO  . 

OF 

DAYS 

STAT  ION 

MAX  . 

MIN. 

% 

S 

1 

1 

In 

in 

o 
a 

r 

u 

i  c 

Q  O 

a 

° 

» 

; 

> 

a  E 

Sj  £ 

I 

2 

X 

<* 

a  - 

;  ■ 

!.  1 

-  O 

a  z 

o 

a 

a 

r 

a 

a  u. 

X 

° 

° 

si 

-  i 

h  £ 

a  £ 

o  ^ 

° 

° 

 — 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

36 

■  ■? 

48 

3 

75 

I  4  + 

22 

9 

5 1  I 

0 

0 

10 

0 

•  87 

-  4.30 

-  32 

26 

0 

OE  0U1NCY  4  N 

60 

■  3M 

32 

•  9M 

46 

6M 

75 

3 1 

1  9 

9* 

562 

Q 

Q 

2  0 

Q 

1*19 

-  3  -55 

■  48 

3 

0 

0 

OE  R1DDER 

61 

.2 

34 

.5 

47 

9 

76 

31. 

18 

9. 

523 

0 

0 

16 

0 

2.22 

.70 

25 

.0 

0 

6 

| 

0 

EL  1 2A8E TH 

60 

.  3 

33 

.  4 

46 

9 

-  3.1 

74 

31. 

18 

9 

555 

0 

0 

18 

0 

5-31 

.40 

3.65 

26 

.0 

0 

5 

1 

HACK8ERRY  8  SSW 

58 

.  4H 

40 

.  in 

49 

3n 

-  2.1 

71 

25 

22 

9. 

483 

0 

0 

6 

0 

1  .10 

-  3-04 

.76 

26 

.0 

0 

2 

0 

JENNINGS 

S9 

.0 

37 

.0 

48 

0 

-   4  .8 

75 

2 

22 

9. 

522 

o 

o 

1  2 

o 

1.13 

-    4  .07 

.71 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

5 

-  3.0 

72 

3 

2  3 

9 

505 

0 

0 

10 

0 

0 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

61 

.  3 

38 

.  4 

49 

9 

-  2.4 

75 

2. 

22 

8 

458 

0 

0 

7 

0 

2.06 

-   1  .98 

1  .60 

25 

T 

3 

2 

J 

1 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

61 

.2 

37 

■  8 

49 

5 

75 

31 

19 

8 

474 

0 

0 

1  3 

0 

3.47 

2-36 

25 

.0 

5 

1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

60 

.9H 

38 

.  4M 

49 

7M 

74 

14* 

22 

10 

470 

0 

0 

8 

0 

2.15 

.88 

31 

.0 

4 

2 

0 

VERMILION  LOCK 

60 

.  0 

36 

" 

48 

4 

75 

1  4  + 

I  8 

9 

508 

o 

o 

1  0 

o 

2.17 

.95 

•  0 

o 

3 

2 

0  I  V  I S I  ON 

48 

5 

-  2*9 

04 

64 

■  ■ 
SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

62 

.  7 

37 

.8 

50 

3 

-  2.0 

75 

2 

21 

9 

450 

0 

0 

10 

0 

3.15 

-  1.17 

1  .62 

3 

T 

0 

7 

1 

1 

FRANKLIN   3  NW 

62 

.7 

39 

.9M 

51 

3" 

-  2.4 

74 

13* 

24 

9 

411 

0 

0 

9 

0 

3.12 

-  .98 

.94 

3 

.0 

6 

3 

0 

LAFAYETTE  FAA  AP 

62 

.5 

39 

■  :: 

50 

9 

-   1  -0 

78 

13 

23 

9 

437 

0 

0 

9 

0 

3.09 

-   1  .64 

1  .06 

31 

T 

o 

4 

3 

1 

MORGAN  CITY 

•  2 

38 

.  DM 

49 

6M 

4.7 

73 

1  4  + 

25 

1 0* 

4-?4 

0 

0 

S 

0 

1  ?4 

3.37 

o 

NEW   IBERIA  5  NW 

59 

.  OM 

36 

ibM 

4  7 

8M 

76 

25 

525 

o 

o 

g 

0 

1.14 

.59 

?R 

n 

g 

0 1  V  I S I  ON 

50 

0 

-  2.8 

SOUTHEAST  09 

800THVILLE  HSO 

60 

■  6 

4  3 

•  3 

52 

0 

73 

2 

3  2 

9. 

396 

0 

0 

2 

0 

26 

0 

OONAL OSON V  I L L E  3  E 

0 

0 

0 

3  47 

1  05 

0 

0 

GAL  L I ANO 

61 

■  1 

38 

.7 

49 

0 

74 

14. 

27 

9 

458 

o 

o 

7 

0 

2.25 

1  .27 

26 

.0 

o 

3 

2 

1 

HOUMA 

61 

■  3 

38 

01 

50 

in 

-  5.1 

74 

2 

24 

9 

4S8 

0 

0 

8 

0 

.57 

-   4  .02 

•  31 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  ORLEANS  1101  WSO  AP  R 

1 

.6 

39 

.5 

50 

6 

2.3 

74 

13- 

25 

10. 

44S 

0 

0 

7 

0 

2.61 

1  .92 

1  .57 

31 

0 

NEW  ORLEANS  AUG  WSO  C!  R 

61 

.7 

40 

.9 

51 

3 

-  2.5 

7S 

13- 

26 

9 

421 

0 

0 

5 

0 

2.03 

-  2-75 

1  .01 

31 

.0 

0 

5 

1 

! 

PARADIS  7  S 

64 

■  3 

38 

■  8 

51 

6 

74 

13. 

21 

9 

410 

0 

0 

9 

0 

1.44 

-  3.46 

.50 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

PLAOUEMINES  PARISH  STA 

63 

■  5 

39 

.5 

51 

5 

76 

13 

27 

10. 

412 

0 

0 

9 

0 

1  .87 

1  .30 

26 

•  0 

0 

4 

1 

1 

QUARANTINE 

58 

■  3 

43 

.4 

50 

9 

72 

3 

32 

9. 

433 

0 

0 

2 

0 

•  82 

.44 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

RESERVE 

62 

.8M 

36 

.2M 

49 

5M 

-  2.2 

74 

14 

23 

10- 

0 

0 

0 

1  .88 

-  3-02 

.76 

3 

.0 

0 

a 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

62 

.8 

38 

.6 

50 

8 

76 

13 

24 

9 

434 

0 

0 

10 

0 

2.15 

1  .56 

26 

•  0 

0 

i 

1 

1 

THIBOOAUX 

62 

.7 

38 

.9 

50 

8 

-  3.S 

76 

26 

23 

9 

430 

0 

0 

7 

0 

2  .02 

-  2-56 

1  .68 

3 

.0 

0 

1 

1 

DIVISION 

50 

8 

-  3.5 

1  .89 

-  2-64 

•  0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


KORAN 

L  QGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USW 
MINDEN 

MOQRINGSPQRT    1  N 

PLAIN  DEFILING 

RED  BIV  VALLEY  ExP 

RQDESSA 

SHREvEPQRT  WSO  «P 
SPR  INGH ILL 

WESTDAL  E  3  SU 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN   EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCUS 
FARMERVILLE 
HATNESVILLE  2  U5U 

HQMEB  ExP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 
MAR I0N 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUSTON 

BUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TQuEfi 
STERL INGTON 
WINNFIELO    2  w 


WINONA  FIRE 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

BQSEPTNE   EXP.  S 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVJLLE  LOCKS 
MAMOU    4  S 

MARKS VIL  LE 

MELVILLE 

NEW  ROODS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 


PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 

SLAGLE 

vIOALIA  NO  2 
WOODWORTH  2  SI 


EAST    CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BQGAL  USA 

CL INTON  6  SE 

COVINGTON  4  nnu 
FRANKL INTQN   3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
H  APTMONO   3  NW 

KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  Exp  STA 
OAKNOL /A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

ST  FRANC  IS V IL  L  E  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL  IDELL    WSO  HFC 
SPBINGVILLE   FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 


S.23 
3.00 
6.63 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


2.  OS 
.01  2.40 


5    6     7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.50  2.60 
.40  1.13 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CRQWL E y  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  ft 
DC  HIOOER 
EL  I2ABETH 

HACKBERRY  8  SSU 

JENNINGS 

KINDER  3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  ft 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LOftGVILLE 

MERMEMTAU 

MI TT IE  2  SE 

OAKDALE 

OBERL  I  ft  F  IRE  TOWER 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUGARTQUN 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CAR V IL L E  2  SU 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 


SOUTHEAST 


09 


BOOTH v IL L E  USO 
DONAL OSONV IL L E  3  £ 
GALL IANO 
HQUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUD  USO  CI 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUHDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  rCTAIHIE 
PARADIS   7  S 

PLAQUEMINES  PARISH  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THI60DAUX 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


9     101112    131415  1517 


19  20  21    22  23  24    25  26  127    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STB110N  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

cr 

5TRTI0N 

OS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

. 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

6? 

65 

59 

44 

39 

4  5 

61 

55 

33 

45 

59 

60 

65 

75 

55 

58 

55 

5  3 

57 

65 

52 

62 

66 

70 

69 

70 

48 

50 

58 

66 

73 

57-9 

M  I  N 

27 

48 

33 

22 

21 

21 

37 

1  4 

1  4 

IS 

35 

35 

35 

34 

24 

24 

22 

22 

37 

40 

23 

23 

27 

39 

58 

39 

26 

26 

26 

27 

31 

29.2 

LOGANSPORT  l  ENE 

MAX 

89 

67 

44 

42 

44 

63 

60 

36 

48 

61 

66 

64 

78 

70 

60 

59 

56 

62 

67 

61 

66 

67 

72 

70 

76 

70 

54 

60 

70 

78 

74 

62  .4 

n  I  n 

45 

44 

32 

22 

17 

31 

28 

11 

12 

27 

51 

4  1 

57 

35 

22 

36 

24 

29 

42 

40 

21 

26 

32 

60 

57 

37 

24 

22 

26 

29 

42 

33.0 

n [noen 

MAX 

F.n 

66 

60 

45 

40 

46 

65 

50 

34 

41 

60 

60 

64 

7  8 

57 

60 

56 

64 

57 

66 

52 

65 

66 

70 

68 

71 

49 

51 

60 

69 

77 

S9.3 

M  I  N 

30 

49 

30 

22 

21 

21 

35 

13 

13 

1  7 

3  4 

4  0 

40 

36 

27 

27 

23 

23 

31 

38 

25 

25 

29 

40 

57 

37 

27 

27 

29 

30 

37 

30.1 

PLAIN  DEALING 

MAX 

62 

63 

56 

42 

38 

44 

60 

39 

32 

46 

60 

6  2 

64 

73 

55 

60 

53 

52 

57 

57 

50 

62 

66 

71 

70 

71 

45 

49 

59 

66 

73 

56.7 

NIK 

26 

50 

30 

21 

19 

19 

37 

12 

12 

16 

37 

37 

39 

34 

24 

25 

22 

22 

36 

38 

22 

22 

27 

35 

SS 

36 

27 

23 

23 

31 

32 

28  .7 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

62 

65 

60 

45 

41 

4  5 

61 

42 

34 

42 

60 

65 

65 

77 

57 

59 

57 

53 

57 

58 

S3 

64 

66 

71 

6  9 

73 

49 

50 

59 

67 

76 

58  .5 

ti!N 

3  4 

50 

32 

23 

21 

22 

36 

13 

15 

22 

39 

39 

44 

34 

27 

29 

25 

26 

35 

38 

26 

29 

32 

39 

58 

37 

25 

27 

29 

32 

33 

31  .4 

5HREVEP0RT  WSO  AP 

MAX 

69 

65 

46 

41 

46 

63 

59 

35 

50 

62 

65 

65 

7  8 

57 

63 

59 

56 

63 

68 

54 

66 

69 

74 

72 

77 

SO 

51 

61 

69 

78 

S6 

60.9 

m          m  u 

min 

44 

4  3 

32 

26 

23 

35 

20 

15 

16 

29 

4  0 

41 

48 

33 

27 

39 

24 

33 

39 

30 

24 

31 

41 

62 

41 

37 

28 

25 

31 

34 

42 

33.3 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

65 

6  4 

44 

39 

46 

61 

59 

35 

47 

60 

6  2 

64 

78 

56 

69 

57 

54 

56 

67 

57 

63 

67 

70 

67 

68 

47 

51 

58 

67 

76 

58 

58.8 

M  I  N 

44 

40 

28 

22 

20 

31 

23 

1  5 

14 

30 

46 

41 

51 

3  0 

26 

35 

23 

35 

40 

29 

24 

26 

37 

S8 

43 

35 

26 

27 

29 

33 

4S 

32  .6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

63 

68 

67 

4  3 

3B 

44 

63 

SS 

32 

4  3 

62 

60 

64 

76 

55 

60 

57 

60 

60 

67 

4H 

62 

66 

72 

67 

65 

4  1 

49 

59 

66 

76 

57.7 

M  I  N 

34 

46 

32 

25 

19 

22 

35 

16 

15 

18 

33 

37 

41 

35 

24 

28 

26 

28 

36 

41 

26 

28 

29 

40 

59 

40 

29 

26 

30 

37 

42 

31  .5 

F  ARflERV  I LLE 

MAX 

65 

63 

45 

35 

48 

61 

60 

50 

33 

42 

62 

59 

64 

74 

57 

58 

55 

50 

64 

67 

62 

64 

66 

71 

66 

64 

44 

54 

59 

76 

74 

SB.  1 

M  |  N 

39 

42 

34 

24 

20 

29 

31 

1  4 

15 

20 

35 

34 

39 

35 

24 

44 

25 

32 

37 

39 

26 

28 

37 

58 

57 

38 

27 

26 

33 

33 

40 

32.7 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

61 

66 

66 

44 

39 

45 

60 

45 

33 

46 

59 

59 

65 

74 

65 

57 

55 

52 

55 

66 

51 

63 

67 

69 

68 

69 

47 

52 

58 

66 

74 

57.4 

MIN 

32 

43 

30 

1  9 

19 

22 

38 

12 

13 

23 

41 

35 

40 

35 

26 

35 

23 

28 

31 

37 

27 

28 

39 

46 

46 

3  7 

25 

25 

3  1 

34 

45 

31  .  1 

MONROE  FBA  AP 

MAX 

66 

63 

42 

36 

39 

57 

SS 

30 

38 

69 

61 

61 

76 

54 

66 

56 

4  8 

62 

52 

61 

63 

70 

65 

63 

SO 

47 

56 

64 

73 

51 

55.4 

MIN 

39 

4  0 

30 

24 

20 

28 

24 

15 

17 

25 

41 

36 

47 

32 

26 

31 

26 

32 

36 

31 

26 

29 

39 

58 

50 

34 

29 

26 

34 

33 

42 

32.3 

MONROE  CITY 

MAX 

66 

6  4 

4R 

41 

41 

58 

SB 

34 

4  0 

60 

62 

57 

;e 

70 

57 

59 

50 

60 

65 

62 

63 

64 

71 

67 

64 

68 

48 

58 

66 

76 

73 

59.3 

HIN 

18 

47 

33 

25 

21 

30 

34 

16 

17 

28 

51 

35 

56 

36 

26 

45 

26 

33 

39 

39 

26 

28 

4  0 

56 

56 

36 

28 

27 

33 

36 

46 

35.2 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

MAX 

62 

67 

6  4 

43 

37 

14 

60 

54 

33 

49 

60 

60 

64 

71 

66 

58 

57 

51 

51 

66 

48 

62 

65 

70 

67 

65 

43 

4  9 

59 

67 

75 

57.3 

M  I  N 

32 

42 

31 

22 

21 

24 

35 

13 

IS 

20 

38 

38 

40 

34 

25 

33 

25 

32 

34 

38 

22 

28 

36 

42 

57 

18 

26 

2  5 

29 

32 

40 

31  .2 

HtNNFIELO  2  H 

MAX 

64 

66 

52 

40 

42 

62 

60 

35 

45 

61 

6  1 

60 

76 

70 

59 

61 

53 

54 

67 

58 

61 

66 

70 

67 

65 

59 

SI 

66 

68 

75 

60 

59.5 

>          ■  ■ 

MIN 

35 

50 

31 

22 

i  n 

2B 

30 

IS 

1  3 

23 

51 

4S 

58 

3  6 

23 

36 

23 

29 

38 

40 

23 

26 

30 

57 

56 

39 

26 

2  1 

27 

30 

39 

32.8 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

70 

65 

6  4 

43 

40 

57 

56 

33 

3  9 

62 

6  0 

57 

7S 

75 

57 

58 

4  9 

50 

65 

60 

63 

64 

70 

70 

65 

62 

49 

60 

65 

76 

73 

59.7 

M  I  N 

39 

46 

33 

23 

1  8 

27 

32 

IS 

15 

29 

50 

34 

56 

35 

28 

42 

27 

30 

39 

39 

2  9 

29 

42 

58 

57 

37 

28 

28 

33 

43 

49 

35.1 

EPPS  6  U 

MAX 

58 

69 

67 

36 

3  3 

41 

66 

55 

29 

39 

61 

52 

64 

7  5 

50 

56 

54 

46 

49 

64 

46 

60 

61 

69 

65 

61 

40 

4  6 

56 

63 

72 

54  .6 

MIN 

36 

47 

34 

25 

22 

26 

36 

1  6 

17 

23 

34 

35 

42 

35 

26 

33 

26 

30 

32 

40 

28 

28 

33 

43 

57 

38 

29 

,•6 

32 

39 

45 

32  .7 

LAKE  PROVIDENCE 

nnx 

55 

70 

60 

40 

35 

4  2 

56 

55 

27 

38 

59 

S2 

63 

72 

5  2 

55 

52 

4R 

63 

47 

60 

61 

67 

65 

59 

40 

46 

55 

6  4 

72 

54  .0 

H  1  N 

38 

51 

35 

26 

2  4 

26 

37 

17 

16 

21 

3  6 

36 

41 

37 

2  8 

35 

28 

29 

34 

40 

27 

30 

34 

43 

57 

39 

31 

2  7 

32 

35 

42 

33.4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

5B 

60 

72 

41 

36 

42 

63 

58 

29 

56 

61 

57 

64 

73 

52 

56 

57 

46 

54 

63 

46 

59 

61 

70 

65 

68 

47 

4  6 

55 

63 

71 

56.7 

MIN 

41 

45 

38 

28 

24 

27 

38 

20 

19 

22 

30 

48 

60 

39 

37 

36 

28 

30 

33 

42 

25 

29 

32 

39 

57 

40 

31 

25 

32 

37 

45 

34  .4 

TALLULAH 

MAX 

59 

70 

70 

40 

34 

4  4 

61 

57 

3B 

40 

6  2 

68 

64 

75 

57 

57 

55 

45 

49 

65 

45 

60 

63 

70 

68 

63 

40 

4  5 

57 

6  4 

73 

56.4 

m  :  n 

35 

4  6 

36 

26 

;  3 

25 

35 

18 

15 

18 

30 

38 

44 

37 

2  4 

28 

25 

26 

32 

39 

26 

27 

30 

39 

57 

38 

29 

2  4 

30 

32 

38 

31  .  1 

UINNSBORO 

MAX 

68 

67 

70 

41 

36 

60 

57 

30 

60 

64 

75 

S2 

55 

56 

48 

S3 

62 

45 

62 

64 

68 

77 

63 

41 

4  6 

57 

65 

75 

57.8 

■           •  • 

M  i  N 

36 

50 

36 

25 

19 

35 

17 

16 

41 

44 

35 

26 

28 

33 

33 

33 

37 

26 

27 

29 

41 

58 

38 

28 

2  4 

26 

33 

40 

32.6 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

riAx 

60 

65 

67 

42 

39 

43 

60 

53 

33 

43 

61 

62 

65 

76 

60 

56 

56 

60 

66 

60 

43 

61 

64 

69 

69 

75 

48 

4  9 

63 

67 

74 

57. B 

M  I  N 

31 

45 

30 

17 

17 

21 

35 

12 

1  4 

16 

37 

4  4 

45 

34 

23 

28 

20 

25 

35 

4  0 

20 

22 

27 

39 

62 

25 

2  1 

24 

26 

31 

28  .9 

CONVERSE 

MAX 

64 

69 

69 

44 

43 

4  3 

62 

54 

36 

49 

62 

67 

64 

79 

57 

59 

6 1 

54 

60 

66 

51 

65 

66 

71 

68 

74 

50 

53 

60 

70 

78 

60.3 

hin 

28 

50 

30 

20 

18 

20 

35 

13 

16 

12 

35 

4  9 

52 

37 

23 

23 

2  2 

23 

37 

39 

21 

22 

27 

31 

66 

36 

22 

2  1 

23 

26 

30 

29.0 

LEESV I LLE 

nnx 

65 

69 

14 

43 

.,4 

38 

66 

59 

39 

50 

62 

65 

66 

76 

58 

61 

63 

56 

59 

66 

50 

62 

69 

73 

70 

70 

46 

53 

6  1 

70 

77 

60.7 

MIN 

32 

55 

34 

26 

24 

26 

38 

16 

1  7 

21 

40 

54 

55 

42 

25 

32 

25 

28 

4  0 

44 

27 

27 

34 

43 

60 

39 

29 

22 

27 

29 

33 

33.7 

MANY 

MAX 

65 

69 

71 

58 

41 

4  0 

66 

57 

35 

45 

64 

66 

65 

78 

69 

61 

61 

S4 

60 

68 

58 

61 

67 

71 

69 

70 

48 

51 

59 

68 

70 

60.8 

MIN 

34 

53 

30 

25 

19 

21 

31 

13 

13 

14 

25 

S3 

53 

40 

22 

23 

21 

27 

4  0 

40 

21 

21 

27 

28 

39 

39 

25 

20 

21 

26 

40 

29.2 

NATCHI TOCHES 

MAX 

66 

66 

70 

46 

4  2 

41 

66 

56 

36 

45 

6  4 

64 

64 

79 

58 

67 

60 

55 

58 

69 

59 

65 

66 

73 

89 

69 

46 

5  2 

62 

68 

79 

60.6 

M  !  N 

33 

47 

32 

26 

21 

25 

36 

16 

1  8 

22 

34 

SI 

40 

28 

30 

28 

28 

37 

39 

28 

32 

33 

37 

58 

39 

29 

27 

26 

31 

35 

32.3 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

65 

69 

74 

42 

45 

38 

66 

60 

38 

49 

61 

65 

68 

78 

67 

60 

62 

59 

60 

65 

50 

63 

66 

73 

70 

70 

45 

62 

60 

69 

76 

60.8 

•          ■  • 

M  I  N 

32 

60 

3  4 

26 

23 

2  5 

35 

16 

16 

22 

34 

53 

S3 

42 

26 

31 

28 

29 

35 

34 

26 

2  9 

30 

39 

55 

36 

28 

22 

27 

30 

33 

32.2 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

64 

67 

74 

43 

43 

4  0 

65 

61 

38 

45 

63 

61 

66 

76 

58 

56 

61 

S3 

56 

63 

4H 

62 

66 

70 

69 

65 

43 

53 

59 

67 

76 

59.1 

m  1  N 

36 

46 

37 

27 

25 

26 

37 

19 

20 

23 

35 

52 

53 

42 

29 

29 

30 

32 

38 

41 

29 

29 

35 

38 

61 

42 

30 

26 

31 

34 

37 

34.5 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

67 

74 

4  3 

4  0 

39 

64 

61 

37 

44 

62 

62 

65 

76 

55 

57 

60 

52 

54 

64 

51 

60 

ES 

69 

69 

65 

51 

50 

58 

68 

75 

60 

58  .6 

MIN 

38 

4  3 

29 

26 

22 

32 

30 

19 

17 

26 

52 

51 

55 

33 

26 

4  1 

30 

31 

38 

30 

28 

27 

32 

59 

51 

36 

28 

?3 

33 

32 

44 

34.3 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

63 

65 

72 

42 

4  0 

41 

63 

5B 

38 

42 

61 

60 

66 

76 

56 

60 

62 

55 

64 

63 

43 

6  4 

69 

70 

68 

63 

42 

51 

60 

70 

79 

58.6 

MIN 

40 

52 

35 

24 

20 

30 

40 

18 

15 

25 

4  0 

46 

53 

39 

26 

35 

28 

30 

38 

40 

27 

31 

32 

51 

58 

40 

29 

23 

33 

38 

45 

34.9 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTE! 

FOLLOWING  5 

T  AT  1  ON  INDE 

DRILY  TEMPERATURES 


I  0  U  I  5  I  R  N  P 
JANUARY 


S  T  R  T ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
en 

XT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

2  2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUNK  1 E 

MR  X 

64 

70 

72 

42 

4  0 

39 

67 

65 

38 

46 

60 

61 

65 

75 

55 

59 

60 

5  1 

57 

64 

51 

61 

66 

70 

7  1 

66 

44 

50 

6  8 

6  6 

62 

56 

5 

M  1  N 

38 

49 

40 

29 

23 

24 

39 

23 

3 

28 

30 

35 

40 

34 

6 

GRANO  COTEAU 

MR  K 

70 

74 

46 

44 

40 

66 

67 

3  8 

49 

59 

64 

67 

7  4 

68 

59 

64 

55 

58 

6  b 

55 

59 

6  7 

70 

72 

6  9 

64 

50 

5  7 

67 

71 

68 

6 1 

1 

M  1  N 

4 1 

39 

29 

28 

34 

36 

24 

20 

27 

36 

0 

HINESTON   4  NNE 

MR  X 

63 

66 

73 

42 

42 

38 

65 

62 

35 

47 

61 

63 

65 

7  ! 

57 

60 

60 

49 

55 

6  4 

48 

6  3 

68 

70 

69 

64 

42 

52 

6  0 

67 

76 

56 

5 

M  1  N 

33 

46 

34 

25 

21 

23 

3  3 

j  7 

1 5 

1 6 

29 

52 

3  i 

31 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

MR  X 

62 

63 

74 

40 

38 

36 

64 

63 

33 

44 

61 

59 

62 

75 

54 

57 

59 

51 

5  4 

61 

1  7 

60 

6  4 

68 

69 

6  4 

43 

48 

56 

62 

73 

56 

A 

M  1  N 

37 

40 

40 

27 

24 

25 

3  4 

2 1 

20 

22 

3  4 

50 

52 

42 

3  [ 

30 

28 

29 

30 

36 

34 

1 

MAMOU  4  S 

MR  X 

72 

72 

43 

42 

66 

66 

41 

47 

60 

63 

66 

74 

70 

60 

71 

61 

56 

67 

65 

61 

67 

69 

70 

68 

6  4 

64 

56 

69 

58 

68 

62 

g 

M  |  N 

4  6 

39 

27 

26 

32 

35 

19 

2  i 

29 

48 

54 

56 

4  h 

33 

45 

32 

36 

40 

4  5 

32 

36 

40 

52 

55 

3  6 

30 

2  f3 

35 

34 

4  3 

37 

7 

MELVILLE 

MAX 

70 

73 

70 

4  3 

41 

65 

70 

43 

48 

68 

6  ! 

67 

75 

70 

59 

67 

5  7 

56 

65 

61 

61 

66 

71 

71 

6  9 

64 

51 

58 

66 

72 

64 

62 

3 

M1N 

40 

55 

30 

2  7 

25 

32 

4  J 

2  2 

1 9 

27 

47 

53 

58 

43 

27 

38 

2  7 

29 

36 

39 

26 

28 

32 

5  2 

57 

4  0 

3  i 

32 

3  ; 

32 

36 

36 

2 

NEW  ROODS  S  ESE 

MAX 

53 

69 

74 

49 

45 

42 

64 

69 

38 

47 

58 

60 

71 

72 

56 

56 

6  3 

49 

56 

6  3 

S3 

59 

66 

70 

71 

1  1 

47 

52 

57 

66 

73 

59 

6 

M  ;  N 

54 

26 

26 

34 

3 

OLD  RIVER  LOCK 

MRX 

6,' 

7  0 

74 

43 

41 

42 

63 

65 

35 

46 

60 

60 

6  7 

75 

67 

58 

60 

50 

56 

66 

52 

59 

65 

7  0 

72 

68 

45 

SO 

5  7 

65 

72 

59 

2 

M  I  N 

34 

0 

OLLA  3  SSW 

MRX 

62 

6  4 

68 

42 

37 

42 

62 

58 

35 

46 

63 

59 

62 

76 

54 

68 

59 

52 

54 

66 

4  6 

6  1 

66 

66 

66 

70 

63 

42 

58 

67 

75 

58 

0 

M  !  N 

34 

51 

34 

22 

19 

23 

34 

12 

12 

15 

28 

44 

47 

38 

24 

25 

25 

28 

35 

36 

2  7 

27 

22 

32 

33 

55 

40 

28 

28 

28 

32 

30 

3 

HOOOWORTH  2  SE 

MRX 

MEN 

EAST  CENTRAL 

AM  I  TE 

MRX 

68 

69 

7  1 

46 

38 

4  2 

63 

72 

40 

4  9 

62 

63 

68 

74 

52 

57 

67 

51 

56 

62 

60 

61 

66 

70 

70 

70 

SO 

54 

58 

6  8 

74 

60 

4 

M  1  N 

43 

53 

4  ? 

28 

2  4 

28 

38 

25 

1 9 

22 

34 

55 

69 

4  5 

26 

36 

29 

28 

30 

3  7 

2  9 

29 

3 1 

3  q 

56 

5  0 

33 

24 

29 

3 1 

38 

35 

2 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MRX 

68 

73 

55 

44 

42 

64 

70 

39 

48 

56 

64 

71 

74 

60 

56 

64 

60 

65 

62 

58 

58 

66 

69 

70 

70 

60 

54 

57 

67 

72 

64 

60 

5 

M  |  N 

40 

55 

32 

28 

26 

33 

3  4 

24 

18 

26 

46 

55 

60 

38 

3  ] 

36 

30 

29 

3  4 

18 

30 

32 

32 

52 

68 

19 

32 

25 

36 

3  4 

45 

36 

5 

BOGALUSA 

MRX 

59 

70 

69 

44 

43 

42 

63 

72 

38 

4  3 

60 

67 

66 

72 

56 

58 

65 

48 

54 

61 

6  4 

59 

65 

6  9 

70 

70 

53 

52 

56 

58 

g 

M1N 

33 

4  B 

27 

28 

25 

42 

23 

1  7 

22 

53 

52 

29 

40 

2  9 

80 

33 

26 

23 

34 

4 

CL INTON  5  SE 

MR  X 

61 

69 

70 

41 

43 

42 

62 

68 

37 

48 

58 

61 

69 

72 

55 

57 

63 

49 

55 

61 

56 

60 

66 

69 

70 

68 

47 

52 

56 

66 

71 

58 

H 

M  |  N 

39 

46 

4  0 

28 

25 

25 

33 

25 

1 8 

20 

3  j 

5  1 

55 

45 

3  0 

3  j 

28 

29 

3  2 

35 

27 

29 

3  4 

57 

46 

32 

24 

26 

3  2 

36 

33 

6 

COV 1 NGTON   4  NNW 

MAX 

69 

70 

67 

4  4 

43 

62 

72 

57 

61 

66 

6  8 

73 

71 

57 

66 

55 

54 

62 

64 

59 

6  4 

68 

68 

69 

65 

S3 

66 

66 

72 

62 

.  3 

MIN 

35 

48 

38 

28 

25 

28 

5  4 

26 

1  9 

23 

49 

54 

4  6 

27 

3  j 

28 

27 

29 

3  4 

34 

2  6 

29 

5  o 

53 

45 

35 

7  3 

27 

28 

35 

0 

F  RANKL  I  N  TON    3  SH 

MRX 

68 

69 

67 

42 

41 

64 

72 

53 

47 

61 

65 

66 

72 

62 

56 

65 

60 

55 

62 

62 

62 

65 

7  0 

70 

69 

61 

S2 

57 

67 

75 

65 

61 

.7 

M  1  N 

37 

33 

34 

27 

24 

28 

30 

24 

1 6 

2  1 

4  6 

46 

4  8 

36 

26 

33 

2  6 

27 

2  8 

3  4 

3  0 

29 

2  6 

5 1 

54 

39 

29 

25 

3  | 

29 

36 

32 

.8 

GREENS8URG 

MRX 

55 

63 

38 

5  2 

62 

66 

72 

55 

58 

60 

64 

64 

60 

62 

61 

60 

61 

60 

68 

70 

MIN 

33 

3  4 

35 

24 

1 8 

1  9 

25 

46 

55 

4  0 

26 

27 

35 

37 

4  D 

38 

28 

3  0 

35 

40 

HAMMOND   3  NH 

nflx 

58 

66 

70 

43 

44 

45 

6  4 

6  9 

39 

48 

59 

65 

67 

73 

56 

61 

66 

49 

53 

61 

61 

5  7 

62 

69 

72 

71 

51 

6  1 

55 

66 

70 

59 

.5 

MIN 

35 

60 

29 

25 

29 

26 

1 8 

23 

4  ; 

52 

5  4 

4  6 

2  ? 

32 

2  6 

26 

2  A 

34 

3  j 

27 

3  n 

46 

54 

50 

34 

2  3 

28 

29 

36 

34 

.9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

MAX 

63 

67 

74 

44 

45 

43 

63 

70 

39 

48 

55 

64 

70 

74 

56 

52 

65 

4  9 

54 

63 

63 

59 

61 

69 

71 

70 

49 

8  2 

68 

61 

72 

59 

.5 

M  1  N 

39 

48 

42 

30 

28 

29 

36 

27 

2 1 

2  i 

3 1 

52 

5  5 

4  9 

34 

35 

30 

27 

33 

35 

34 

2  6 

3  0 

33 

4  H 

47 

34 

2  4 

29 

30 

34 

34 

6 

ST  FRANC ISV ILLE  6  SE 

MAX 

70 

74 

72 

45 

41 

65 

70 

46 

45 

58 

59 

74 

70 

56 

62 

58 

56 

63 

58 

57 

57 

71 

70 

7  0 

66 

52 

66 

67 

73 

78 

62 

0 

M  I  N 

4  4 

56 

39 

30 

27 

34 

45 

25 

20 

27 

49 

57 

4  9 

31 

4  1 

30 

31 

36 

43 

37 

32 

34 

53 

60 

41 

3  3 

25 

31 

32 

32 

37 

.5 

SLIDELL  HSO  RFC 

59 

68 

70 

4  6 

45 

46 

62 

70 

41 

48 

58 

66 

65 

72 

56 

56 

67 

50 

51 

57 

60 

57 

61 

68 

7  0 

6  8 

58 

55 

54 

64 

68 

59 

2 

MIN 

2 1 

28 

54 

5  5 

5  1 

3  i 

32 

2  8 

2  7 

3  0 

37 

3  7 

30 

32 

34 

55 

58 

36 

25 

26 

3  2 

35 

34 

9 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

0  4 

71 

75 

43 

42 

42 

59 

66 

39 

46 

57 

66 

67 

75 

56 

59 

66 

53 

5  7 

66 

57 

59 

69 

69 

72 

73 

43 

50 

57 

67 

72 

60 

0 

M  1  N 

52 

33 

39 

29 

32 

3  6 

4  0 

3  j 

33 

3  4 

43 

54 

4  2 

33 

25 

33 

3  4 

40 

36 

5 

OE  OUINCY  4  N 

MRX 

65 

70 

72 

43 

47 

4  0 

65 

63 

4  0 

4  9 

67 

66 

68 

14 

59 

60 

65 

56 

5  9 

6  6 

51 

62 

69 

70 

4  6 

S3 

59 

69 

75 

60 

3 

M  1  N 

42 

55 

55 

4  7 

26 

28 

2  6 

3 1 

40 

42 

28 

26 

30 

3  j 

30 

28 

2  4 

3  [ 

3 1 

32 

9 

OE  R 1  DOER 

66 

7  0 

73 

55 

46 

38 

66 

61 

38 

50 

61 

65 

67 

76 

56 

60 

62 

56 

59 

65 

50 

63 

69 

71 

69 

70 

45 

53 

60 

69 

76 

6 1 

2 

M  I  N 

37 

5  4 

5  4 

29 

32 

29 

3 1 

38 

40 

28 

30 

33 

40 

58 

39 

30 

25 

26 

32 

37 

34 

5 

EL  I ZABETH 

MH< 

64 

69 

72 

43 

42 

4  0 

66 

62 

38 

49 

60 

62 

66 

74 

57 

59 

64 

63 

63 

65 

50 

63 

66 

7  1 

71 

71 

45 

52 

59 

69 

74 

60 

3 

MIN 

22 

36 

54 

5  3 

4  3 

26 

3 1 

30 

27 

30 

42 

28 

30 

29 

40 

48 

42 

3  ] 

23 

27 

29 

36 

33 

4 

HACK6ERRY  6  SSW 

64 

66 

70 

43 

4  7 

44 

OR 

62 

41 

4  1 

56 

66 

70 

58 

66 

52 

55 

6  1 

55 

SB 

60 

67 

71 

69 

49 

53 

S5 

68 

69 

56 

4 

M  1  N 

30 

40 

6  4 

4  9 

39 

3  7 

i  4 

40 

45 

4  6 

35 

35 

4  3 

5 1 

60 

4  0 

35 

35 

39 

42 

46 

40 

1 

JENNINGS 

71 

75 

70 

43 

4  0 

64 

6  ! 

42 

37 

44 

6  4 

67 

68 

72 

52 

53 

6  ' 

45 

55 

65 

S3 

55 

65 

67 

66 

66 

47 

68 

59 

66 

70 

59 

M  1  N 

4 

40 

29 

32 

33 

28 

35 

42 

42 

30 

3 1 

34 

42 

54 

4  2 

32 

28 

29 

35 

39 

37 

0 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

63 

66 

72 

42 

45 

42 

60 

6  2 

40 

46 

55 

63 

65 

7  0 

56 

58 

67 

6  3 

53 

61 

60 

61 

6  4 

65 

6  6 

68 

47 

S2 

56 

68 

70 

58 

7 

MIN 

41 

29 

6  3 

55 

50 

37 

36 

33 

34 

40 

4  1 

32 

32 

38 

4  5 

57 

4  1 

32 

32 

3  4 

4  0 

4  4 

38 

3 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

75 

75 

46 

49 

40 

67 

65 

43 

47 

61 

66 

68 

7  1 

62 

56 

68 

54 

56 

67 

55 

62 

67 

69 

72 

67 

54 

54 

57 

70 

71 

62 

61 

3 

M  1  N 

39 

33 

4  3 

3 1 

37 

4  2 

4  0 

33 

3  4 

35 

5 1 

54 

4  0 

33 

29 

37 

36 

4  3 

38 

OBERL  IN  F  IRE  TOWER 

MAX 

63 

7  1 

73 

42 

46 

53 

65 

65 

40 

4  7 

59 

64 

67 

74 

5B 

60 

66 

',6 

57 

60 

66 

63 

69 

71 

71 

66 

46 

54 

60 

70 

75 

61 

2 

M  |  N 

27 

27 

32 

42 

1 9 

2 1 

29 

46 

54 

53 

45 

30 

40 

28 

32 

39 

38 

28 

30 

34 

56 

60 

45 

31 

26 

34 

35 

47 

37 

s 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

65 

72 

74 

41 

45 

43 

64 

63 

53 

54 

62 

67 

69 

74 

57 

59 

66 

53 

56 

64 

66 

57 

67 

69 

73 

69 

47 

52 

58 

67 

60 

9 

MIN 

37 

47 

36 

33 

31 

31 

42 

24 

31 

22 

35 

55 

55 

56 

36 

36 

32 

32 

43 

44 

35 

35 

38 

45 

88 

4  3 

34 

31 

34 

4  0 

38 

4 

VERM  I L ION  LOCK 

MAX 

65 

6  7 

75 

45 

40 

43 

6  4 

66 

50 

46 

52 

68 

70 

75 

57 

56 

66 

50 

S3 

60 

6  4 

58 

63 

69 

72 

71 

49 

51 

56 

67 

70 

60 

0 

M  1  N 

66 

52 

3  4 

34 

32 

33 

38 

45 

33 

33 

34 

35 

52 

43 

31 

27 

28 

38 

39 

36 

7 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

67 

75 

68 

4  5 

46 

64 

71 

52 

4  7 

55 

63 

69 

7  4 

70 

5B 

67 

57 

54 

62 

66 

59 

65 

69 

69 

69 

65 

53 

57 

67 

72 

66 

62 

7 

MIN 

42 

53 

39 

30 

28 

34 

50 

27 

21 

29 

46 

49 

5  4 

48 

32 

38 

31 

31 

35 

37 

35 

31 

3  4 

49 

54 

44 

33 

27 

34 

36 

42 

37 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

cr 
K 

fX 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

13 

14 

1  5 

16 

1  7 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  3  NU 

MAX 

73 

74 

69 

47 

46 

68 

66 

43 

50 

55 

67 

71 

74 

61 

59 

69 

51 

58 

66 

69 

60 

68 

69 

71 

69 

60 

54 

57 

68 

70 

63 

62 

.7 

M  J  N 

48 

67 

37 

3  1 

29 

37 

35 

26 

24 

34 

52 

52 

58 

4  4 

32 

42 

44 

37 

32 

35 

54 

58 

40 

36 

25 

35 

38 

46 

LAFAYETTE  FAB  AP 

n«x 

71 

7S 

52 

46 

44 

68 

70 

4  0 

49 

57 

65 

72 

78 

61 

61 

68 

52 

58 

67 

65 

59 

6B 

71 

74 

71 

60 

S2 

57 

69 

72 

66 

62 

5 

M!N 

46 

52 

35 

29 

29 

36 

33 

27 

23 

28 

55 

58 

60 

41 

32 

42 

32 

32 

40 

43 

33 

38 

36 

54 

60 

40 

35 

27 

37 

37 

44 

39 

.2 

MORGAN  CITY 

nun 

61 

72 

73 

48 

4  7 

44 

65 

64 

44 

48 

57 

72 

72 

73 

56 

60 

69 

50 

56 

62 

69 

59 

66 

68 

7  1 

69 

52 

S4 

57 

65 

70 

61 

.2 

M  I  N 

3a 

53 

45 

33 

32 

33 

31 

25 

2S 

52 

38 

3B 

34 

34 

34 

4  0 

42 

34 

42 

52 

49 

35 

33 

32 

37 

47 

38 

NEW  IBERIA  5  NU 

HBX 

»S 

4  3 

45 

76 

67 

40 

60 

57 

60 

7  2 

75 

58 

58 

66 

50 

57 

59 

66 

62 

67 

67 

62 

56 

50 

52 

57 

67 

57 

59 

.0 

M  1  N 

32 

31 

32 

43 

27 

2  5 

27 

39 

55 

53 

50 

35 

38 

30 

31 

40 

40 

35 

14 

36 

39 

42 

40 

34 

27 

34 

34 

40 

36 

.5 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHVILLE  HSO 

HBX 

69 

73 

68 

4  6 

49 

63 

71 

50 

42 

53 

69 

72 

72 

64 

53 

66 

48 

50 

60 

61 

55 

56 

66 

70 

70 

64 

53 

51 

63 

65 

68 

60 

.6 

H  I  N 

46 

56 

43 

38 

40 

44 

49 

32 

32 

34 

49 

52 

66 

48 

43 

4  0 

36 

39 

41 

42 

4  4 

40 

43 

50 

55 

45 

41 

4  1 

38 

42 

43 

4  3 

•  3 

OONALOSONVILLE  3  E 

HAX 

58 

64 
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89 
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SHREVEPORT  WSO  AP  R 
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01 
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12 

92 

08 
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51 
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01 
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07 
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1  4 
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CITY  WATER  PLANT 
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24 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  ANO 
TADLES 


OBSERVER 


W I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

JENNINGS  2 


9809 
9865 
9930 


4702 


0  7 


WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


JEFF  DAVIS 


32  02 
31  07 
30  38 


30  15 


92  39 
92  28 
91  08 


9?    4  0 


220 
1  16 
85 


30 


9  A 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  12/31/75 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraat ological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Red  River  Valley  Exp  Sta         •   Red  River  alluvial  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published, later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE;      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PP1 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be   included  in   this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  409   single  copy,   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,    NOAA ;        send  payments   and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications .  
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HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
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76 

61 

70 

77 

75 

76 

73 

73 

69 

79 

73 

54 

55 

72 

74 

66 

77 

78 

76 

68 

.3 

MIN 

2  B 

26 

2  0 

28 

5  3 

38 

24 

2  3 

25 

32 

60 

52 

49 

4  8 

56 

59 

62 

5  3 

37 

38 

50 

34 

28 

7  6 

35 

38 

39 

42 

44 

39 

.9 

RED  R I V  VALLEY  EXP 

STA 

MAX 

59 

63 

70 

73 

75 

73 

46 

45 

68 

76 

75 

66 

75 

76 

76 

78 

75 

75 

70 

78 

74 

55 

56 

72 

77 

64 

78 

77 

74 

69 

.6 

MIN 

31 

29 

31 

32 

50 

4  0 

26 

25 

33 

39 

61 

54 

53 

52 

58 

60 

63 

52 

42 

46 

52 

36 

31 

38 

44 

43 

45 

45 

52 

43 

.6 

SHREVEPORT  HSO  9P 

max 

66 

72 

76 

78 

73 

46 

47 

70 

80 

78 

68 

7  6 

79 

79 

79 

78 

78 

72 

81 

79 

70 

59 

75 

76 

66 

80 

80 

77 

79 

7  3 

0 

M  I  N 

33 

5  4 

a  b 

35 

7  8 

28 

3  4 

62 

59 

56 

5  3 

53 

58 

6  1 

63 

4  4 

4  2 

52 

4  5 

35 

3  i 

4  1 

50 

4  3 

4  7 

48 

53 

45 

4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

62 

70 

73 

75 

7  2 

53 

47 

66 

74 

74 

67 

72 

77 

76 

79 

77 

76 

69 

79 

74 

71 

56 

71 

74 

66 

80 

18 

76 

75 

7  ] 

.0 

MIN 

30 

30 

2  9 

5  3 

52 

33 

28 

2  7 

32 

60 

55 

54 

54 

53 

60 

64 

6 1 

4  3 

38 

53 

43 

33 

29 

39 

46 

4  7 

4  ] 

42 

50 

44 

.2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MH  X 

54 

60 

69 

72 

75 

73 

44 

46 

66 

75 

75 

65 

72 

77 

77 

80 

78 

78 

70 

80 

75 

63 

56 

70 

75 

69 

79 

60 

79 

70 

.  i 

MIN 

33 

23 

28 

32 

5  5 

43 

27 

25 

33 

36 

6  1 

5  3 

54 

50 

50 

60 

6  4 

56 

40 

4  6 

54 

4  J 

3  i 

37 

47 

49 

42 

47 

50 

43 

.9 

F  ARMERV I LLE 

MAX 

50 

62 

69 

71 

75 

74 

4  0 

46 

66 

76 

75 

75 

;o 

75 

76 

80 

77 

77 

8  0 

60 

74 

68 

57 

71 

75 

79 

70 

60 

76 

70 

•  5 

MIN 

32 

28 

30 

4  i 

54 

4  U 

26 

30 

31 

53 

56 

51 

52 

4  9 

56 

59 

63 

54 

38 

4  9 

52 

36 

30 

36 

49 

45 

42 

50 

51 

44 

.2 

HOMER   EXP  STATION 

5G 

61 

68 

72 

75 

72 

4  1 

4  5 

67 

75 

7  4 

61 

71 

74 

76 

77 

74 

73 

71 

77 

74 

56 

54 

70 

73 

65 

78 

79 

Bl 

68 

M  I  N 

33 

25 

29 

37 

55 

36 

26 

26 

31 

42 

58 

5 1 

52 

4  6 

57 

59 

63 

52 

39 

49 

52 

3  4 

28 

30 

4  4 

45 

43 

46 

48 

42 

6 

MONROE   FAB  AP 

MAX 

59 

66 

67 

71 

71 

52 

42 

63 

72 

73 

62 

72 

77 

74 

78 

78 

7B 

68 

IB 

73 

70 

55 

64 

71 

66 

76 

76 

76 

74 

69 

.0 

MIN 

3  J 

28 

3  | 

4  9 

52 

32 

27 

28 

3  4 

58 

52 

52 

52 

4  7 

5  5 

6  3 

5  H 

4  g 

4  3 

50 

4  4 

4  ] 

36 

4  3 

4  7 

49 

47 

46 

50 

44 

.7 

MONROE  CITY 

max 

62 

68 

69 

68 

74 

71 

45 

66 

74 

75 

71 

75 

76 

75 

60 

76 

76 

74 

79 

77 

73 

57 

67 

n 

70 

77 

78 

78 

76 

71 

.9 

M|N 

32 

30 

32 

52 

68 

37 

27 

26 

3  4 

56 

5  3 

5 1 

5  4 

60 

55 

6  2 

6  3 

55 

40 

50 

53 

4  7 

52 

45 

■  8 

RUS TON-LA   TECH  UNIV 

MP  X 

51 

60 

6  6 

71 

74 

73 

42 

45 

66 

75 

74 

55 

72 

7  6 

76 

79 

76 

76 

7  0 

60 

73 

60 

56 

70 

74 

66 

IB 

79 

77 

69 

.0 

n  i  n 

31 

26 

30 

40 

56 

4  1 

27 

25 

3  4 

45 

60 

51 

53 

51 

68 

61 

64 

57 

39 

46 

52 

37 

29 

39 

47 

47 

43 

45 

SI 

44 

.2 

w I NNF I ELO  2  w 

MAX 

64 

69 

7  3 

74 

7  5 

69 

47 

65 

74 

72 

70 

73 

76 

7  7 

7  9 

78 

77 

72 

61 

75 

72 

5  ? 

70 

73 

69 

77 

79 

76 

77 

77 

M  |  N 

3 1 

27 

28 

50 

57 

32 

29 

24 

30 

54 

s ; 

5  2 

51 

4  9 

55 

62 

6  4 

52 

36 

47 

52 

38 

28 

32 

4  4 

42 

42 

48 

43 

•2 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

72 

68 

bR 

73 

73 

73 

44 

64 

73 

76 

72 

7  5 

77 

77 

60 

77 

78 

75 

7  3 

75 

73 

'3 

68 

74 

74 

79 

80 

77 

75 

M  1  N 

34 

30 

33 

52 

5  9 

36 

2  7 

30 

36 

55 

59 

52 

55 

55 

55 

6  1 

63 

56 

52 

5  3 

4  0 

34 

47 

4  8 

52 

52 

46 

■  8 

EPPS  6  w 

MUX 

52 

59 

66 

6  6 

71 

72 

42 

41 

61 

72 

72 

63 

78 

75 

75 

77 

76 

77 

69 

7S 

75 

65 

54 

64 

70 

66 

75 

74 

76 

M  |  N 

32 

30 

34 

4  0 

54 

4  1 

27 

76 

33 

4  5 

56 

52 

52 

53 

56 

60 

63 

56 

4  4 

48 

53 

40 

33 

4  5 

4  g 

4  (3 

49 

48 

45 

■  2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

SI 

5  6 

6  1 

65 

72 

}  1 

42 

51 

70 

7  7 

71 

65 

73 

75 

70 

77 

76 

78 

7  0 

74 

76 

66 

53 

62 

70 

68 

7  5 

78 

75 

67 

■a 

MIN 

33 

3 1 

35 

4  0 

56 

4 ; 

30 

26 

37 

46 

57 

52 

52 

50 

55 

6  1 

6  4 

55 

4  Q 

54 

3  4 

50 

45 

.7 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

60 

59 

6  3 

69 

73 

717 

45 

41 

59 

71 

72 

69 

73 

7  1 

73 

74 

76 

79 

M 

7  6 

77 

67 

57 

6  4 

69 

69 

73 

77 

75 

68 

1 

M  1  N 

35 

3  | 

3  4 

37 

55 

3  ] 

7  9 

36 

56 

55 

50 

46 

.0 

TALLULAH 

MAX 

54 

58 

64 

70 

74 

72 

43 

40 

6  2 

73 

73 

63 

75 

76 

75 

78 

79 

79 

72 

77 

78 

67 

53 

6  4 

72 

70 

77 

79 

76 

68 

8 

M  I  N 

3  4 

28 

3  2 

37 

52 

4  2 

30 

24 

26 

38 

52 

53 

52 

4  b 

S3 

59 

61 

58 

38 

44 

54 

40 

30 

35 

42 

46 

44 

44 

44 

42 

.7 

H I NNSBORO 

MA  < 

55 

61 

65 

68 

7  3 

44 

4  7 

63 

70 

72 

69 

73 

75 

74 

77 

77 

76 

73 

76 

75 

65 

55 

65 

70 

69 

76 

77 

MIN 

34 

30 

30 

33 

4  2 

29 

25 

3  i 

4  0 

56 

52 

50 

50 

56 

59 

63 

57 

4  ] 

4  7 

55 

4  0 

3  | 

35 

4  3 

52 

43 

.6 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MUX 

56 

62 

68 

72 

75 

76 

4  6 

43 

63 

73 

73 

72 

72 

75 

77 

79 

78 

76 

69 

7  8 

73 

56 

55 

68 

73 

66 

7S 

77 

MIN 

26 

25 

26 

30 

56 

4  5 

27 

22 

25 

35 

60 

50 

52 

57 

60 

59 

6  3 

52 

36 

52 

45 

4  1 

3 

CONVERSE 

MAX 

60 

65 

62 

74 

75 

75 

44 

47 

68 

74 

74 

7  0 

7S 

76 

71 

(8 

79 

75 

71 

80 

74 

58 

57 

71 

73 

66 

77 

76 

69 

•  6 

MIN 

27 

27 

26 

30 

57 

4  2 

23 

25 

25 

32 

60 

58 

59 

SO 

55 

59 

6  4 

5  4 

42 

45 

4  1 

4 

LEESVILLE 

MAX 

59 

63 

70 

75 

75 

72 

49 

49 

69 

67 

72 

69 

75 

78 

7  6 

79 

79 

72 

74 

82 

76 

70 

58 

71 

73 

7  0 

(6 

78 

77 

70 

.8 

M  |  N 

32 

28 

30 

35 

59 

46 

29 

76 

34 

4  6 

59 

60 

56 

52 

60 

54 

65 

64 

37 

4  3 

54 

3  7 

46 

44 

1 

MANT 

MAX 

68 

62 

70 

74 

76 

76 

46 

5  4 

65 

73 

70 

73 

75 

75 

7  7 

80 

60 

75 

71 

7  9 

65 

70 

62 

60 

70 

66 

76 

78 

75 

70 

0 

M  [  N 

29 

25 

2  7 

29 

59 

29 

24 

26 

3  | 

4  1 

39 

38 

52 

4  1 

4 

NATCHI TOCHES 

MAX 

57 

6  4 

71 

71 

77 

76 

46 

48 

69 

76 

77 

74 

75 

78 

77 

81 

8  1 

77 

73 

83 

76 

63 

56 

69 

75 

68 

80 

79 

77 

71 

.6 

H  1  N 

35 

31 

32 

36 

54 

48 

29 

28 

32 

38 

62 

56 

63 

54 

53 

55 

56 

55 

41 

42 

54 

37 

32 

34 

43 

47 

46 

44 

46 

44 

0 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

59 

64 

69 

74 

74 

71 

49 

4  9 

68 

67 

70 

68 

74 

78 

7  5 

7B 

79 

71 

>4 

81 

76 

65 

57 

70 

71 

70 

75 

71 

76 

69 

8 

M  |  N 

32 

28 

32 

40 

54 

48 

29 

26 

35 

4  5 

56 

59 

57 

59 

6  1 

64 

6 1 

56 

40 

49 

44 

4 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

59 

63 

67 

73 

74 

72 

50 

49 

66 

71 

72 

69 

75 

76 

7  4 

78 

79 

74 

72 

80 

77 

67 

58 

67 

70 

71 

76 

76 

76 

70 

0 

M  1  N 

36 

33 

3  I 

4  Q 

5  | 

49 

30 

43 

58 

57 

56 

58 

62 

63 

64 

54 

45 

50 

56 

42 

32 

39 

4  7 

4  8 

4  7 

42 

51 

46 

4 

ALEXANORIA  HSO  AP 

MAX 

63 

66 

7  4 

75 

73 

66 

48 

65 

70 

72 

71 

76 

76 

74 

76 

80 

77 

73 

81 

76 

71 

58 

69 

73 

72 

77 

79 

78 

78 

72 

0 

M  1  N 

37 

29 

33 

53 

62 

35 

30 

27 

35 

56 

57 

56 

55 

59 

69 

62 

65 

44 

39 

47 

45 

35 

30 

35 

46 

45 

46 

44 

46 

46 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

57 

65 

67 

74 

73 

JO 

4  5 

48 

67 

72 

73 

72 

74 

7  8 

74 

77 

79 

76 

76 

82 

75 

70 

59 

70 

73 

70 

78 

80 

78 

70 

B 

MIN 

33 

29 

3  2 

52 

56 

45 

28 

28 

34 

50 

56 

54 

57 

S3 

56 

62 

65 

54 

39 

48 

54 

41 

32 

34 

49 

45 

47 

47 

4S 

45 

8 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TAT  I  ON  INOEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
FEBRUARY 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

cr 

D= 

<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOYCE  3  HNH 

nnx 

7 1 

60 

66 

69 

7 1 

71 

73 

77 

}  4 

77 

78 

70 

73 

79 

75 

72 

65 

67 

7  I 

70 

72 

78 

86 

76 

71 

1 

MIN 

39 

3  3 

38 

51 

5  9 

36 

33 

33 

40 

59 

57 

57 

56 

60 

60 

63 

63 

49 

4e 

55 

46 

39 

37 

4  3 

4  9 

60 

51 

51 

52 

48 

9 

BUNK  IE 

HP  X 

72 

50 

4  6 

66 

6  7 

7  1 

70 

76 

7  1 

75 

78 

7  8 

76 

7  3 

79 

7  7 

70 

56 

66 

70 

72 

75 

78 

78 

70 

1 

HIN 

40 

34 

35 

SO 

5  b 

50 

31 

32 

33 

47 

53 

56 

56 

56 

56 

64 

66 

55 

45 

56 

56 

42 

33 

37 

4  2 

48 

48 

47 

47 

47 

2 

GRAND  COTEAU 

HAX 

62 

70 

7 1 

7  1 

75 

75 

75 

78 

78 

75 

75 

80 

76 

73 

6 1 

66 

69 

7 1 

7  4 

76 

75 

79 

71 

2 

HIN 

39 

33 

39 

36 

64 

44 

32 

32 

42 

55 

52 

55 

52 

57 

60 

6  4 

66 

65 

45 

51 

58 

4  1 

33 

36 

42 

48 

4B 

43 

SO 

47 

7 

HINESTON  4  NNE 

HA  X 

7  1 

50 

4  8 

68 

69 

72 

68 

75 

76 

78 

79 

72 

75 

8 1 

76 

67 

56 

70 

7  1 

7  1 

77 

78 

72 

70 

2 

HIN 

32 

27 

27 

31 

55 

44 

32 

25 

36 

4  0 

58 

58 

56 

54 

56 

60 

64 

S3 

38 

38 

55 

37 

28 

29 

35 

42 

43 

41 

40 

42 

6 

JONESVILLE  LOCKS 

HAX 

69 

72 

7  1 

4  8 

63 

69 

7  0 

70 

75 

73 

74 

76 

78 

7  7 

73 

76 

77 

67 

56 

65 

71 

7  0 

75 

77 

79 

69 

0 

HIN 

35 

35 

39 

40 

54 

47 

30 

29 

32 

43 

57 

55 

55 

54 

56 

59 

65 

55 

4  7 

47 

56 

43 

36 

37 

43 

48 

50 

50 

51 

46 

5 

MAHOU  4  5 

HBX 

79 

69 

4  9 

62 

72 

7 1 

7  1 

74 

7  5 

77 

7  7 

77 

75 

78 

80 

79 

79 

69 

57 

70 

73 

75 

7  6 

76 

78 

72 

0 

MIN 

36 

35 

40 

50 

61 

45 

30 

32 

45 

53 

58 

61 

55 

62 

62 

65 

68 

66 

18 

56 

52 

4  3 

36 

42 

4  3 

4M 

4  7 

47 

52 

49 

7 

HELV I LLE 

MAX 

7  5 

7 1 

76 

75 

76 

76 

7  9 

75 

7  9 

78 

75 

70 

66 

7 1 

7  3 

75 

78 

76 

72 

2 

M  l  N 

38 

3  1 

36 

43 

59 

41 

32 

2  7 

38 

40 

50 

57 

54 

54 

60 

64 

64 

63 

42 

49 

SO 

4  1 

30 

35 

43 

4  6 

44 

43 

44 

45 

4 

NEW  ROAOS  S  ESE 

MAX 

63 

68 

72 

76 

75 

76 

80 

80 

80 

80 

8  1 

7 1 

5  4 

5  8 

68 

7  1 

78 

70 

6 

MIN 

40 

32 

32 

4  1 

52 

40 

3  4 

28 

33 

4  1 

4  5 

47 

48 

52 

52 

60 

61 

53 

43 

46 

S2 

40 

30 

31 

4  2 

4  9 

43 

43 

45 

43 

3 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

69 

63 

64 

73 

75 

75 

52 

4  5 

62 

6  8 

72 

71 

76 

76 

79 

76 

79 

80 

74 

80 

79 

70 

56 

67 

72 

72 

75 

78 

76 

70 

9 

MIN 

39 

30 

32 

38 

53 

51 

32 

27 

2  9 

42 

SO 

S3 

50 

53 

54 

55 

61 

59 

43 

45 

56 

42 

32 

30 

4  1 

46 

4  6 

45 

46 

44 

1 

OLLA  3  SSH 

56 

63 

69 

73 

73 

72 

45 

47 

66 

73 

72 

70 

73 

75 

75 

79 

76 

76 

72 

80 

75 

66 

67 

66 

72 

69 

77 

76 

76 

70 

2 

M  1  N 

32 

27 

30 

31 

52 

4S 

28 

25 

32 

34 

55 

53 

54 

50 

56 

61 

62 

SS 

37 

46 

53 

4  1 

2  8 

2  9 

37 

43 

42 

42 

43 

42 

2 

HOOOHORTH  2  SE 

MAX 

59 

64 

67 

75 

74 

72 

49 

46 

66 

70 

71 

68 

75 

77 

74 

78 

60 

79 

74 

80 

77 

68 

56 

68 

71 

71 

75 

77 

76 

70 

3 

■           a  a 

M  |  N 

35 

31 

36 

52 

51 

49 

32 

29 

32 

45 

55 

58 

SS 

58 

60 

6  4 

6  4 

54 

42 

44 

57 

4  1 

31 

32 

39 

4  2 

48 

4  7 

SO 

46 

0 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

65 

76 

6  4 

55 

62 

69 

76 

75 

75 

76 

79 

80 

78 

79 

77 

75 

52 

67 

7 1 

7  2 

76 

79 

79 

72 

1 

M  1  N 

36 

30 

38 

44 

59 

63 

32 

27 

33 

36 

41 

56 

52 

50 

53 

56 

65 

66 

4  3 

48 

63 

40 

2  9 

3! 

40 

50 

49 

43 

44 

45 

■  6 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

6 1 

6  4 

75 

78 

66 

4  9 

60 

67 

75 

76 

73 

75 

80 

61 

76 

7  9 

79 

72 

55 

66 

68 

73 

7  8 

78 

79 

71 

.8 

HIM 

42 

32 

39 

4H 

63 

37 

33 

32 

38 

48 

50 

57 

54 

52 

56 

64 

67 

52 

4  4 

50 

48 

4  1 

34 

35 

38 

50 

4  6 

47 

46 

46 

3 

BOGALUSA 

MAX 

66 

6  1 

6  3 

75 

76 

64 

4  H 

60 

70 

75 

7  8 

60 

7  6 

72 

52 

65 

7 1 

7  3 

79 

77 

7] 

.3 

MIN 

43 

33 

33 

4  1 

52 

61 

32 

28 

33 

34 

49 

55 

54 

50 

55 

58 

65 

65 

41 

44 

5  4 

4  1 

32 

32 

36 

4G 

43 

46 

45 

44 

.7 

CLINTON  5  SE 

MAX 

62 

6  1 

63 

73 

73 

76 

6  1 

6 1 

68 

7  3 

75 

75 

75 

72 

79 

78 

75 

78 

75 

69 

54 

66 

69 

72 

75 

78 

78 

70 

.2 

MIN 

39 

30 

33 

38 

S3 

61 

31 

27 

29 

4  0 

52 

54 

54 

51 

55 

59 

63 

60 

4  0 

47 

56 

4  1 

32 

32 

36 

4  3 

44 

45 

43 

44 

A 

COVINGTON   4  NNH 

HBX 

67 

6  1 

7 1 

73 

76 

69 

4  9 

60 

65 

72 

75 

75 

73 

76 

75 

76 

76 

72 

66 

65 

68 

7  1 

78 

75 

71 

2 

HIN 

34 

29 

37 

45 

60 

45 

33 

26 

30 

42 

48 

55 

4  9 

48 

53 

63 

64 

61 

36 

43 

61 

4  1 

2  6 

31 

36 

48 

4  1 

4  3 

4  1 

43 

.9 

F  RANKL I N  TON  3  SH 

MAX 

75 

75 

75 

72 

78 

79 

72 

53 

65 

69 

72 

76 

80 

76 

71 

6 

HIN 

4  0 

29 

3B 

46 

55 

4  5 

29 

25 

30 

42 

48 

57 

50 

4  9 

58 

63 

64 

46 

4  0 

4  3 

52 

3  4 

28 

32 

39 

48 

4  3 

4  1 

43 

3 

GREENSBURG 

HA  X 

70 

69 

68 

73 

70 

70 

70 

70 

75 

76 

72 

6  4 

65 

63 

65 

76 

72 

73 

69 

.8 

MIN 

41 

30 

39 

34 

40 

32 

30 

29 

32 

4  6 

53 

54 

55 

55 

55 

59 

60 

59 

4  9 

60 

60 

47 

4  4 

36 

35 

32 

42 

4  6 

43 

44 

.7 

HAMMONO   3  NH 

HA  X 

6  4 

59 

75 

75 

81 

76 

76 

72 

54 

66 

69 

72 

75 

79 

70 

.6 

H  I  N 

4 1 

29 

36 

43 

58 

60 

33 

27 

31 

42 

47 

SO 

47 

46 

SO 

5  9 

6  2 

57 

39 

4  6 

64 

39 

29 

32 

39 

47 

42 

4  2 

42 

44 

■  1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

HA  X 

65 

62 

65 

73 

74 

77 

60 

60 

69 

72 

73 

76 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

74 

76 

77 

62 

52 

65 

66 

69 

74 

76 

78 

71 

.2 

HIN 

37 

35 

45 

45 

59 

59 

35 

26 

30 

4  5 

45 

52 

52 

51 

53 

54 

60 

65 

41 

4  9 

49 

35 

29 

33 

35 

47 

41 

46 

47 

4  4 

9 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

73 

66 

74 

76 

77 

74 

47 

62 

69 

75 

73 

76 

74 

75 

76 

80 

80 

72 

79 

7  6 

75 

66 

6  1 

72 

75 

74 

78 

78 

78 

73 

•  1 

HIN 

31 

32 

39 

56 

63 

45 

33 

30 

37 

52 

52 

59 

56 

53 

60 

6  4 

60 

61 

44 

51 

57 

4  3 

34 

35 

36 

51 

45 

46 

47 

47 

.3 

SLIDELL  HSO  RFC 

MAX 

68 

64 

5  3 

72 

74 

73 

67 

49 

56 

66 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

77 

75 

77 

77 

76 

72 

52 

63 

67 

70 

73 

76 

77 

69 

9 

>           ■  ■ 

H  1  N 

4  4 

31 

34 

50 

51 

59 

33 

28 

31 

35 

52 

54 

50 

4R 

4  9 

53 

60 

66 

42 

46 

62 

40 

31 

34 

38 

45 

39 

45 

47 

44 

.7 

SOUTHHEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

62 

64 

6  3 

72 

55 

63 

7 1 

72 

7  2 

75 

73 

7  1 

'8 

76 

76 

79 

68 

56 

67 

69 

76 

76 

74 

69 

9 

M  1  N 

39 

33 

39 

44 

55 

55 

34 

33 

38 

46 

52 

52 

51 

56 

59 

56 

65 

65 

44 

51 

51 

39 

32 

38 

44 

50 

49 

44 

48 

47 

0 

OE  OUINCY  4  N 

MAX 

63 

65 

66 

73 

75 

65 

50 

50 

69 

69 

70 

7 1 

76 

75 

7  2 

80 

66 

69 

76 

75 

69 

B 

HIN 

34 

29 

31 

40 

59 

4  9 

31 

31 

30 

47 

55 

55 

55 

56 

62 

64 

57 

40 

42 

55 

37 

29 

33 

36 

47 

4  5 

42 

47 

44 

2 

DE  R I  DOER 

MAX 

63 

65 

69 

75 

74 

72 

50 

50 

69 

67 

70 

68 

76 

76 

78 

78 

72 

75 

61 

65 

56 

56 

7  1 

7 1 

76 

76 

69 

9 

M  1  N 

34 

30 

36 

39 

57 

49 

31 

33 

36 

47 

55 

59 

66 

58 

62 

64 

65 

56 

4  0 

45 

52 

39 

30 

34 

40 

47 

46 

43 

SO 

46 

0 

ELIZABETH 

HA  X 

74 

7  4 

66 

74 

74 

73 

53 

5  3 

65 

68 

70 

67 

75 

7  9 

73 

75 

80 

69 

58 

69 

7  I 

72 

75 

78 

78 

71 

3 

HIN 

36 

29 

33 

39 

57 

52 

28 

27 

27 

46 

52 

58 

56 

61 

6  4 

6  4 

62 

50 

38 

46 

52 

39 

29 

31 

4  3 

44 

43 

39 

52 

44 

7 

HACKBERR Y  8  SSH 

HA  X 

62 

65 

64 

69 

72 

7  1 

53 

47 

63 

63 

70 

70 

7  1 

72 

72 

72 

73 

72 

66 

67 

64 

66 

68 

7 1 

73 

67 

3 

HIN 

38 

4  0 

4 ; 

S3 

59 

52 

37 

36 

4  3 

50 

58 

58 

60 

61 

62 

63 

65 

62 

50 

36 

44 

56 

53 

52 

54 

SI 

6 

JENNINGS 

MAX 

66 

63 

64 

73 

74 

75 

56 

48 

68 

72 

72 

72 

7  7 

78 

72 

78 

78 

78 

75 

75 

78 

78 

54 

6  6 

72 

75 

77 

76 

71 

2 

HIN 

37 

34 

34 

45 

56 

55 

34 

33 

38 

4  6 

54 

86 

53 

56 

58 

65 

65 

63 

48 

47 

46 

39 

32 

32 

42 

50 

SO 

48 

53 

47 

3 

LAKE   ARTHUR   10  SH 

MAX 

62 

65 

62 

69 

72 

7  1 

57 

49 

64 

68 

69 

70 

72 

73 

75 

73 

76 

76 

70 

57 

6  4 

66 

69 

75 

7  4 

70 

68 

2 

HIN 

36 

39 

4  1 

41 

56 

57 

34 

34 

34 

48 

56 

53 

52 

58 

64 

66 

51 

51 

56 

38 

35 

35 

45 

52 

50 

48 

52 

47 

6 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

66 

65 

71 

7  4 

7  3 

66 

52 

65 

69 

71 

72 

7  4 

76 

7  4 

77 

7  6 

73 

7  7 

79 

69 

59 

65 

68 

7  I 

75 

72 

75 

70 

9 

M  1  N 

37 

35 

40 

54 

63 

43 

37 

35 

43 

58 

53 

S2 

53 

62 

63 

64 

67 

55 

46 

54 

46 

39 

33 

39 

47 

52 

49 

44 

SI 

48 

a 

OBERL IN  FIRE  TOHER 

MAX 

62 

67 

65 

73 

74 

75 

52 

52 

67 

70 

71 

70 

76 

76 

74 

78 

78 

74 

78 

79 

77 

72 

59 

69 

71 

72 

76 

77 

76 

71 

0 

MIN 

35 

32 

39 

53 

62 

51 

34 

30 

43 

60 

54 

58 

56 

60 

62 

64 

66 

59 

48 

54 

55 

39 

32 

36 

46 

49 

47 

44 

54 

48 

7 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

67 

64 

65 

70 

76 

77 

60 

63 

68 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

71 

73 

76 

75 

75 

68 

58 

65 

66 

70 

75 

75 

71 

70 

3 

HIN 

38 

37 

37 

46 

55 

59 

35 

46 

45 

56 

52 

55 

59 

59 

63 

64 

64 

49 

51 

63 

39 

36 

38 

4  7 

S3 

50 

47 

46 

49 

7 

VERMILION  LOCK 

HA  X 

63 

64 

65 

7  3 

71 

71 

65 

47 

63 

70 

72 

74 

74 

74 

71 

75 

7  8 

75 

76 

73 

74 

69 

55 

64 

64 

68 

74 

75 

73 

69 

3 

HIN 

40 

38 

38 

47 

55 

62 

33 

34 

36 

46 

68 

54 

56 

54 

56 

65 

6  4 

68 

51 

51 

57 

39 

32 

37 

4  1 

51 

47 

43 

44 

48 

2 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1976 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

max 

63 

66 

74 

74 

76 

69 

48 

62 

66 

74 

74 

76 

74 

75 

79 

7  8 

76 

80 

79 

7  6 

73 

69 

7  6 

69 

75 

76 

78 

77 

7B 

M  [  N 

42 

3  4 

45 

4  7 

55 

45 

34 

30 

38 

45 

49 

SI 

50 

50 

52 

57 

6  1 

65 

45 

52 

60 

4  1 

32 

37 

42 

50 

46 

45 

43 

max 

63 

64 

72 

.'3 

77 

66 

49 

61 

69 

72 

75 

74 

75 

76 

78 

77 

77 

79 

79 

77 

71 

58 

67 

68 

74 

79 

79 

74 

76 

M  [  N 

39 

3  | 

45 

59 

58 

39 

30 

31 

3  7 

52 

52 

5  3 

48 

54 

60 

68 

56 

66 

47 

50 

5  1 

38 

32 

36 

44 

49 

47 

45 

45 

MAX 

66 

66 

74 

7  5 

72 

66 

4fl 

62 

71 

7S 

75 

76 

7  6 

76 

80 

79 

75 

77 

80 

78 

71 

56 

67 

70 

72 

76 

77 

77 

78 

M  I  N 

42 

37 

41 

51 

61 

40 

35 

3  4 

42 

53 

53 

53 

52 

58 

61 

65 

67 

55 

48 

56 

47 

40 

36 

38 

43 

52 

52 

46 

52 

mux 

64 

6? 

63 

n 

73 

77 

66 

49 

60 

70 

71 

75 

73 

75 

74 

77 

78 

78 

78 

76 

76 

72 

59 

60 

69 

71 

75 

74 

72 

M  IN 

4  I 

34 

35 

42 

54 

59 

34 

33 

35 

47 

52 

52 

55 

55 

50 

60 

64 

65 

46 

48 

6  3 

43 

38 

47 

38 

46 

48 

49 

49 

nnx 

65 

64 

64 

72 

74 

75 

60 

61 

69 

70 

72 

75 

74 

75 

75 

'8 

75 

77 

75 

80 

76 

72 

56 

67 

68 

71 

75 

77 

74 

M  1  N 

38 

3d 

42 

53 

58 

59 

35 

31 

4  1 

45 

5  1 

52 

52 

55 

60 

63 

65 

67 

45 

54 

67 

38 

31 

37 

44 

51 

49 

45 

52 

max 

61 

6  3 

69 

73 

73 

66 

47 

57 

63 

69 

72 

72 

75 

72 

72 

75 

75 

72 

75 

75 

75 

64 

58 

63 

70 

69 

71 

71 

73 

M  I  N 

46 

42 

50 

54 

57 

46 

37 

38 

4  3 

48 

50 

52 

5  1 

51 

54 

59 

64 

6  4 

52 

58 

62 

45 

45 

41 

46 

S3 

54 

52 

S2 

MAX 

66 

59 

59 

73 

62 

68 

55 

66 

62 

58 

72 

73 

70 

75 

7  6 

78 

79 

80 

79 

79 

79 

72 

58 

65 

69 

61 

71 

77 

7S 

MIN 

43 

43 

45 

58 

58 

57 

34 

37 

40 

42 

52 

55 

50 

49 

55 

64 

66 

66 

46 

50 

59 

43 

37 

42 

49 

52 

50 

48 

48 

MAX 

66 

62 

6  3 

73 

75 

76 

6  4 

68 

60 

69 

71 

75 

74 

73 

7  4 

75 

77 

7  8 

76 

78 

7S 

65 

56 

65 

66 

68 

76 

74 

77 

MIN 

44 

36 

45 

52 

59 

59 

42 

32 

34 

42 

52 

49 

52 

5  1 

55 

5  4 

50 

69 

46 

49 

52 

43 

37 

35 

40 

46 

49 

48 

50 

MAX 

60 

6  1 

70 

71 

73 

65 

65 

58 

66 

69 

73 

71 

74 

72 

74 

75 

75 

77 

78 

74 

73 

70 

62 

65 

70 

72 

75 

74 

75 

M  I  N 

4  1 

35 

4  1 

45 

60 

62 

35 

32 

32 

44 

54 

52 

53 

51 

51 

58 

62 

6  4 

4  7 

50 

65 

42 

34 

38 

43 

51 

48 

47 

46 

MAX 

62 

63 

73 

74 

76 

67 

47 

58 

65 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

78 

78 

77 

77 

76 

7  4 

55 

62 

66 

74 

72 

7S 

76 

76 

MIN 

44 

30 

4  1 

53 

60 

4  1 

34 

3  1 

36 

48 

50 

52 

49 

49 

53 

65 

67 

52 

43 

5  1 

55 

44 

33 

32 

36 

47 

4  7 

4  3 

43 

MAX 

6  1 

62 

72 

74 

77 

68 

46 

5  7 

67 

72 

74 

7S 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

55 

66 

68 

73 

72 

76 

77 

77 

MIN 

44 

38 

45 

53 

59 

40 

35 

34 

40 

52 

54 

S3 

53 

52 

55 

6  6 

6  7 

56 

49 

66 

55 

4  4 

38 

40 

45 

53 

52 

50 

52 

MAX 

66 

6  3 

73 

75 

77 

74 

55 

60 

67 

'  i 

7  4 

75 

76 

75 

78 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

65 

64 

66 

71 

75 

76 

76 

75 

MIN 

44 

34 

44 

54 

59 

55 

40 

3  3 

39 

48 

48 

48 

48 

48 

53 

63 

66 

68 

46 

54 

63 

42 

36 

3S 

J8 

46 

49 

4  3 

44 

MAX 

61 

6  1 

71 

75 

76 

72 

56 

68 

68 

72 

75 

74 

16 

72 

75 

78 

78 

79 

78 

79 

75 

66 

62 

65 

71 

73 

74 

77 

78 

MIN 

42 

31 

40 

49 

59 

66 

36 

31 

35 

4  2 

47 

4  7 

49 

45 

4  7 

5  1 

66 

66 

43 

4  9 

64 

4  3 

32 

34 

40 

52 

44 

4  4 

50 

MAX 

66 

58 

60 

63 

68 

72 

63 

46 

54 

6  4 

6  4 

70 

66 

70 

72 

72 

69 

68 

7  6 

72 

73 

66 

52 

58 

65 

70 

69 

73 

72 

MIN 

45 

4  1 

4  4 

59 

55 

54 

39 

J  4 

43 

46 

4  8 

46 

49 

50 

S3 

66 

55 

55 

80 

51 

61 

46 

4  7 

4  4 

49 

53 

53 

54 

54 

MAX 

64 

74 

74 

78 

65 

6  8 

74 

74 

75 

77 

76 

78 

79 

78 

78 

71 

6  4 

68 

73 

74 

MIN 

34 

36 

48 

52 

59 

33 

42 

46 

50 

49 

50 

63 

6  4 

4S 

48 

62 

38 

37 

39 

44 

52 

45 

MAX 

62 

66 

76 

72 

7  4 

70 

54 

58 

64 

7  2 

14 

75 

77 

75 

74 

77 

78 

77 

78 

74 

7  6 

6B 

63 

67 

70 

73 

76 

77 

76 

MIN 

42 

31 

45 

S3 

57 

54 

28 

31 

36 

42 

53 

50 

SO 

46 

55 

56 

57 

67 

4  7 

53 

52 

46 

37 

37 

38 

49 

49 

6  4 

46 

MAX 

66 

64 

65 

74 

76 

77 

66 

50 

62 

68 

74 

77 

76 

76 

74 

7  2 

79 

78 

69 

77 

75 

70 

56 

65 

69 

73 

76 

7  9 

78 

MIN 

43 

35 

35 

35 

3  4 

34 

44 

50 

53 

S3 

51 

56 

52 

66 

68 

47 

53 

52 

4  1 

36 

38 

41 

50 

49 

4  1 

45 

SOUTH  CENTRAL  08 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NH 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NH 

SOUTHEAST  09 
BOOTHV I LLE  WSO 
OONALDSONV I LLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
OUARANT INE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THI60L1AUX 


72  .8 
46.3 


71  .7 
46.8 


72.1 
48.6 


70.3 
47.7 


71  .2 
48.8 


68.7 
50.6 


70.2 
49.7 


70.6 
47.8 


70.2 
47.7 


70-6 
45-8 


71  .0 
49.3 


72.1 
47.9 


71  .6 
46.2 


65.9 
49.2 


73.2 
47.2 


71  .6 
47.1 


71  .4 
46. S 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
FEBRUARY  1976 


X 

DAY  OF  MONTH 

O 

STATION 

B. 
O 
(IN) 

Tin 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

!  7 

1  8 

19 

20 

21 

2  2 

23 

2  4 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

CE 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

max 
HIN 

50 
43 

54 

«2 

56 

4  1 

57 
44 

60 
50 

60 
53 

5  4 
44 

5.' 
4  2 

66 

4  0 

60 
44 

6  4 

56 

59 
56 

63 
56 

68 
63 

69 
68 

70 
SB 

68 

62 

70 
61 

68 

53 

6fl 

52 

64 

54 

6  7 
50 

60 
47 

63 
46 

64 
49 

61 
54 

68 
5  4 

7  0 
58 

70 
57 

62 
SI 

5 
3 

CROWLEY  EXP  STATION 

4 

MRX 
M  1  N 

55 
4  9 

55 
4  5 

55 

4  4 

54 
4  7 

61 

52 

65 

60 

: 

62 

44 

59 
48 

61 

S3 

62 
55 

67 

56 

69 
57 

72 
64 

70 
66 

75 
59 

72 
58 

: 

7  0 
48 

63 
46 

65 
SO 

65 
53 

69 

57 

72 
59 

7  2 
59 

65 
53 

0 

5 

HOUMA 

4 

nnx 
nlN 

62 
48 

5  1 
4  ) 

62 
4? 

63 

50 

68 
56 

64 

59 

59 
51 

60 
46 

6  3 
48 

66 
49 

66 

53 

68 

57 

68 

57 

69 

59 

69 
58 

73 

73 

75 
68 

75 
62 

72 
62 

67 
64 

64 
6  4 

67 
48 

68 
50 

71 
50 

74 
54 

79 
58 

76 
59 

78 
59 

68 
54 

1 

4 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

nfix 
H  I  N 

51 

4  0 

S3 
40 

53 
40 

55 
4  1 

60 
50 

60 
49 

52 
40 

52 
39 

56 
39 

6  8 
4  i 

62 
54 

69 

55 

61 

55 

65 
56 

65 
55 

6S 
S7 

64 

59 

65 
57 

66 
50 

65 
50 

63 
54 

60 

44 

60 
43 

62 
43 

60 
45 

58 
48 

68 
48 

66 
SI 

67 
51 

60 
48 

4 

1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 

MAX 
P1IN 

53 

4  1 

54 
38 

54 
36 

61 
39 

65 
56 

65 
51 

52 
38 

51 
36 

57 
35 

63 
42 

64 
54 

62 
57 

66 

66 

66 
66 

68 

58 

69 
60 

69 
63 

70 
6  3 

68 
50 

68 

50 

68 
54 

68 
47 

50 
4  1 

66 

4  1 

61 

44 

64 
48 

71 
53 

74 

S3 

73 
52 

63 
48 

8 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STRT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

£  or  u 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

?  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

^  o  > 
g  <r 

NORTH  CENTRAL  02 

CRLHOUN  EXP  STRT [ON 

EVRF 
HINC 

-oe 

3C 

5 

I- 

.  1 
IC 

■  IC 
2C 

.  IC 

57 

- 

20 

] 

6 

.12 
3E 

.10 
46 

.OS 
1  2 

.0 

23 

.  1  2 
26 

.12 

3C 

.  1  3 
36 

.10 
47 

96 

-53 
3  9 

-  1  4 

1  6 

.13 
68 

.23 
IOC 

.16 

29 

.  1  2 
3 

■  19 
21 

■  09 
1  5 

.14 

11 

.  16 

1  2 

.  18 

15 

909 

ERST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STfl 

EVRP 
HINC 

nflx 

rtlN 

13C 
5~ 
3' 

IE 
5S 
}( 

.oe 

5 

41 

•  1 
6r 
71 
44 

.  i : 

76 
71 
52 

- 

72 
59 

.OS 
62 
71 
3  4 

.OE 
IE 
BC 
32 

06 
85 
SS 
39 

.09 

52 
6F 
59 

.  IC 
67 
72 
IP 

.  1  4 
5  8 
74 
49 

.06 
15 
.'5 
SC 

.  1  3 
42 

75 
52 

.  1  7 
56 
75 

5' 

.11 
37 
75 
6  4 

.22 
I  3! 
7  7 
61 

i 

l  15 
'6 
62 

.14 
2  4 
7  8 
4  4 

■  19 
33 
78 
47 

.45 

59 
77 
48 

.14 

92 
75 
4C 

120 
7  4 
36 

.  1  4 

24 

68 
36 

.16 

28 
7  2 
4  1 

06 
42 

66 

44 

.40 

27 
78 
45 

.20 
2  7 

re 

4  6 

-33 
18 
60 

4  b 

4  .618 
1699 
71  .4 
46.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 

2 

cr 
ce 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERV 
TIME 
TABL 

PRECIP. 


ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

!  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

□  nc  T p  np 

0537 

03 

nUKLnUUOt 

9 

32 

47 

91 

54 

1  40 

5P 

5P 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9 1 

09 

64 

MID 

M  I  D 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

BELOH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

MID 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

BUNK  IE 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

PQI  HflllW    P  VP  ^TQTinw 
LHLnUUIN     l  A"     OlHI  I  UIN 

1411 

02 

UUHLn | 1 H 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

80 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

DE  R I  ODER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

U  UlNHL  UOuIN  V  I  L  L  t     D  C 

2534 

09 

ncrcuc T  n  M 
HDLLINo  1  UIN 

Q 
O 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1 50 

8A 

8  A 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

80 

8A 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

F ARMERV  I  LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

SP 

5P 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

M  I  D 

MID 

FRANK L INTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

ImHINU    LU  1  tHU 

3800 

05 

ct    i  n  m  n  P  Y 

o 
c. 

3  0 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1 1 

3  1 

4  8 

9  3 

06 

1  50 

7  A 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9R 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

80 

HAYNESV  I  LLE  2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

unnpcc  rooncwc 
nUUljLo  UHKUtlNo 

4288 

04 

CQPllIC 

OHOI  INL 

1  9 

31 

23 

93 

24 

362 

80 

HOMER  EXP  STATION 

4  355 

02 

CLAIBORNE 

i  i 

32 

4  5 

9  3 

04 

380 

8A 

80 

HOSSTON 

4398 

01 

CADOO 

l  i 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

J0NESB0R0  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

1  P 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

r\  I  NUt  K    J  W 

4884 

07 

ALLEN 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8R 

8A 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

SP 

5P 

OBSERVER 


H 

C  HJ 


H 

8ACGH 


H 
H 

|C  H 
GH 
H 
H 
H 
H 
H 


H 
H 

GH 
H 

t  H 


HJ 
H 
H 
H 


80 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G.  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
GILBERT  GOUX 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IDLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JOSEPH  ABBEY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND  IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
CF    INDUSTRIES.  INC 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL1NE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 

H.   W.   THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E.  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C-  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C .  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

USDA  4  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  OLIVE  B  HILL 

ARCHIE  L  MIXON 

ALEX  COURVILLE 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C  R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  1N0EX 
1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

(X 

z 
cr 
o 

LATITUOE 

LONCITUOE 

ELEVATION 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

0  1 

DE  SOTO 

12 

32 

0  1 

93 

44 

373 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

12 

3  1 

34 

93 

29 

260 

MAR  I  ON 

5908 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3 1 

09 

92 

02 

87 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACAD  I  A 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

MONROE  FAR  AP 

6303 

02 

OUACH I TA 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

MOORINGSPORT   1  N 

6364 

01 

CADDO 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  l 

5 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

3  1 

46 

93 

05 

1  30 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

9  1 

53 

25 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 

667 1 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

NEW  ORLEANS  JOURDAN  R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0  1 

1  0 

NEW  ORLEANS  LONDON  R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

NEW  ORLEANS  METAIRIE  R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

9 1 

22 

45 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

25 

1  10 

OAKNOL  I A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3 1 

00 

9  1 

40 

70 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3 1 

52 

92 

1  6 

1  00 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

9  0 

26 

5 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

1  0 

30 

27 

89 

47 

30 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

1  90 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSS  I  ER 

1  1 

32 

54 

93 

41 

291 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

9 1 

1  3 

1  5 

QUARANT INE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSS  I  ER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

1  55 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

4  4 

92 

49 

4 

RODESSA 

7950 

0 1 

CADDO 

1  l 

32 

58 

94 

00 

200 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

RUSTON 

8065 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  I  NCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

SAINT  BERNARD 

8  1  08 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

81  37 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

9  1 

1  8 

60 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

5  1 

92 

1  6 

50 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

5  1 

89 

59 

330 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

8440 

0 1 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

9  1 

49 

50 

SLAGLE 

8524 

05 

VERNON 

4 

3 1 

1 2 

92 

08 

300 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

SPR  INGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1 1 

33 

00 

93 

27 

250 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCAS I EU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

WESTOALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

08 

93 

30 

140 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

1  1 

31 

56 

92 

4  1 

160 

WINNSBORO 

9806 

03 

FRANKL IN 

9 

32 

09 

9! 

42 

80 
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TIME  AND 
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a 
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7A 

H 

8A 

8A 

H 

8A 

8A 

c 

8A 

8A 

H 

8A 

8A 

8A 

C  H 

8A 

MID 

MID 

H 

5P 

5P 

C 

8A 

8A 

8A 

c 

8A 

8A 

C  H 

8A 

8A 

H 

MID 

MID 

MID 

C  HJ 

M  I  D 

MID 

H 

MID 

MID 

M  I  D 

MID 

MID 

MID 

MID 

8A 

8A 

H 

7A 

8A 

7A 

9A 

1  P 

H 

8A 

8A 

c 

8A 

8A 

c 

7A 

4P 

4P 

H 

8A 

1  P 

8A 

8A 

H 

5P 

5P 

8A 

8A 

8A 

H 

8A 

8A 

CG 

80 

8A 

H 

8A 

8A 

C 

7A 

8A 

8A 

8A 

c 

8A 

8A 

H 

5P 

5P 

5P 

5P 

8A 

8A 

GH 

c 

IP 

MID 

MID 

C  HJ 

8A 

8A 

8A 

8A 

C  H 

IP 

c 

8P 

c 

IP 

H 

8A 

7A 

8A 

8A 

8A 

H 

8A 

8A 

8A 

8A 

H 

8A 

c 

70 

H 

6P 

7A 

C  H 

8A 

8A 

C  H 

OBSERVER 


BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 
TOWN  OF  MARKSV I LLE 
HERSHEL  L.  CULPEPPER 
MRS  RUTH  T  HEBERT 
MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 
W.   G.  SPARKMAN 
MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  MONROE 
SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U-S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.   RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0.  SWG.  AND  WTR.  BD. 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANFORD 
PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
RUDOLPH  MELANCAN  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS.  JR. 
LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 
CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 
DELTA  NAT  WILDLIFE  REF . 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
GODCHAUX-HENDERSON 
LA  WLDLF  &  FISH  COMM 
MRS.   JO  B .  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 
CROWN  ZELLERBACK  CORP 
NE  LA  EXPERIMENT  STA 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CARMEN  R  RABALAIS 
JOSEPH  R  HUDGENS 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
JACK  N.  HOLLIS 
ALTON  D  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA  POWER  4  LIGHT  CO 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVPT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


W I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

NEW  STATIONS 

dOYCE   3  WNW 


9809 
9865 
9930 


1232 


05 


WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


RAPIDES 


1  1 


32  02 
31  07 
30  38 


31  23 


92  39 
92  28 
91  08 


92  43 


220 
1  16 
85 


110 


RA 


MID 


MID 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  ROORIGUEZ 


CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 


I 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHIND  STATION  INDEX 

1  3 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS       Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   *F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

tt^TER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaTning  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,    occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  m  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   and  in   the  "Seasonal  Snowfall"   table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used   in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures   for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Red  River  Valley  Exp  Sta         :   Red  River  alluvial  soil,    bare.     Slope  0.      Palmer   type  soil  thermometer. 

LATE  REPORTS  AND  CORKECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  VZED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soi 1  Tempera  tures "  table ,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  publ i shed. 1 ater  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40<?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.    28801.        Attn;  Publications. 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERRTURE : 
LONEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON : 
LERST   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON : 
GREATEST    1   DRY  PREC IP  I TRT ION : 
GREATEST   TOTRL  SNOWFALL  : 


2  STATIONS 

3  STATIONS 

SRINT   JOSEPH  EXP  STR 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
DE  QUINCY   4  N 
PLRIN  DERLING 


28 
14.52 
1  .40 
6  .96 
T 


DRTE  04 
DATE  17 


DATE  25 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

RELATIVE  HUMIDITY 
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- 
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Z 
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a 
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82 

84 
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6 

7 
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1 

0 
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9 
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13 

4 

.9 
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7 
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16 

04 

90 

90 

70 

78 
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4 

4 

1 

1 

0 

22 

8  • 

4 
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15 

3 

.9 

1  0 

5 

29  +  + 

30 

24 

88 

90 

72 

75 

I  3 

3 

3 

3 

0 

0 

22 

51 

7. 

9 

SHREVEPORT  WSO  RP 

1  8 

2 

.7 

9 

8 

28  +  + 

18 

04 

80 

86 

61 

63 

2 

5 

4 

4 

2 

0 

17 

4  2 

8  ■ 
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HANNA  3  S 
H0SST0N 
KEITHVRLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 

mansfield  3  usu 
niNDEN 

MQQHINGSPORT   1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VAL  LEV  EXP  STA 

RODESSA 

SHREVEPORT  uso  AP 
SPR  INGH ILL 

WESTDALE  3  SU 


NOBTH  CE;1TBhL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FABMEBvILLE 
HATNESVILLE  2  USU 

HOHEB  EXP  STATION 
J0ME560B0  FIRE  TOUCH 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUSTQN 

RUSTQN-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
STERL  IflGTON 
WINNFIELD  2  U 

UINONA  FIRE  TOUER 


NORTHEAST  0' 

BASTROP 

EPPS  6  w 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


UEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  USO  HP 
BE AVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOUER 


BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

PIAttOU  4  S 

riABKSVILLE 

rtLVlLLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  H.'VER  LOCK 
OLLA  3  5SU 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPOOT 

SLAGLE 

VIDAL IA  NO  2 
UOODUOHTH  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  F IRE  TUfi 
AMITE 

BATON  RO'JGE   USO  AP 
BOGAL  USA 
CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 
FRANKL IMTQN  3  SU 
GREENSBL'RG 
GHEENUELL  SPR INGS 

HAMMONO    3  NU 
KENTUOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAXNOL  IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  I 
PINE  GHOvE  FIRE  TQUEB 

5T  FRANC  IS V IL  LE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOUER 
SL I DELL    USO  RFC 
SPRINGVILLE  FIBE  TQUEB 
2ACHARY  2  ESE 


8-49 
6.26 
6  t<* 


DAY   OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9  10 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  28 


.05     .03  .20 


29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STATION  INDEX 
4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


SOUTHWEST 
AB8EV IL  LE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCY  1  N 
DE  BIDDER 
EL  IZABETH 


SSU 


HACKBERRY  I 
JENNINGS 
KINDER  3  W 
LAKE  ARTHUR    10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSQ  AP 
LONGVILLE 
TRMENTAU 
UTTIE  2  SE 
9AKDAL  E 

OBERL  IN  F IRE  TOWER 

ROCKEFELLER  Wl  REFUGE 

SUGART0WN 

SULPHUR 

vERmil ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  3  SW 
FHANKL IN  3  NH 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   Fftft  flP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHV IL  L  E  WSO 
OQNALOSONVILLE 
GALL  IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSQ  CI 

NEW  ORLEANS  wSMO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JQURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  ME  TA IB  IE 
PARADIS   7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TH I6QDAUX 


s.  ie 

2.01 
1  .  '9 

a .  77 


DRY  OF  MONTH 


4    5  6 


9     101112    131415  1617 


.06     .01  .01 
.  OA 

.12  -01 
.03 
.04  .01 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW ! NG  STflT I  ON  INOEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 

1   1  2 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

11 

1  z 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<x 

■ 

NORTHWEST  01 

COTTON  VRLLEY 

no  < 
M  1  N 

74 

S3 

19 
63 

80 

67 

80 
69 

80 
55 

62 
40 

62 

4  0 

4  9 
47 

5  0 
46 

52 
33 

65 
33 

7  0 
46 

19 
43 

43 

39 

61 

4  1 

59 
44 

6  8 
30 

57 
30 

73 
43 

75 
60 

78 
37 

71 
37 

75 
40 

75 
47 

60 
55 

74 

60 

80 
42 

71 
42 

71 
51 

82 
55 

63 
42 

68.0 
46  .2 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

80 
62 

82 
64 

60 
68 

80 
67 

73 
54 

58 
43 

57 
47 

51 
J  4 

50 

68 
33 

75 
45 

82 
60 

77 
42 

55 
40 

62 
49 

62 
43 

70 
2B 

74 

4  1 

76 
59 

79 
67 

73 
35 

76 
40 

77 
40 

74 

53 

73 
59 

84 

5B 

80 
40 

75 
41 

83 
66 

79 
50 

69 
4  1 

72.1 
49.0 

MINOEN 

8hx 

M  1  N 

75 
48 

80 
6] 

30 
66 

80 
68 

85 
54 

63 
40 

61 
40 

63 
43 

H 

52 
35 

65 
39 

73 
49 

8  1 
4  1 

45 
36 

60 
40 

59 
42 

6  0 
32 

6  7 
36 

73 
45 

7< 
60 

78 
39 

72 
40 

75 
46 

76 
51 

62 
52 

73 
52 

80 
42 

71 
46 

70 
54 

80 

55 

66 
42 

69.6 
46.5 

PLAIN  DEAL  1 NG 

nfii 
n  ;  N 

72 
55 

79 
6  3 

64 

79 
67 

79 
52 

6  1 
40 

6  0 
40 

48 
42 

44 

8  1 
33 

6  4 

37 

72 
48 

78 
39 

40 
36 

59 
39 

58 
41 

56 
29 

66 
31 

74 
4  9 

77 
59 

79 
36 

79 
36 

75 
41 

77 
45 

60 

52 

73 
59 

80 
41 

71 
41 

71 

50 

82 

50 

60 
39 

68.3 
45.2 

RED  R[V  VALLET  EXP  STA 

MAX 

M.  1  N 

7S 
52 

SO 
60 

81 

8  6 

81 

65 

80 
4  9 

63 

4  1 

5  9 
4  1 

54 
43 

52 
38 

64 

4  4 

71 

50 

77 
4  1 

48 

39 

57 
40 

60 
42 

69 
34 

67 

4  0 

72 
47 

76 
60 

80 
40 

72 
46 

74 
44 

75 
52 

63 
52 

71 
58 

80 
45 

70 
47 

72 
54 

81 
54 

64 
44 

68  -7 
47.5 

SHREVEPORT  HSO  AP 
■ 

MAX 
11  1  N 

81 
61 

80 
6  6 

82 
66 

82 
68 

68 
46 

6  0 
4  3 

56 
45 

51 
47 

46 

67 
35 

74 
47 

82 
52 

£2 

4  0 

59 
40 

63 

53 

61 
4  1 

71 
33 

75 
43 

80 
57 

81 

52 

72 
43 

78 
45 

78 
44 

63 
54 

71 
59 

83 
59 

72 
44 

74 
47 

84 

66 

69 
50 

70 
44 

70.8 
49  .5 

NORTH   CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

nox 
m  |  N 

78 
61 

8  1 
65 

81 
66 

60 
68 

69 

52 

57 

4" 

52 
43 

49 
4S 

52 
45 

66 
39 

7  5 
46 

8  3 

56 

57 

4 

59 

4  0 

58 
SI 

59 
39 

66 
31 

74 
40 

69 
58 

80 

53 

71 
38 

74 
42 

77 
46 

60 
53 

72 
58 

82 
57 

72 
44 

69 
45 

78 
66 

70 
50 

68 
43 

69.0 
49.  1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

77 
56 

7B 
6  4 

81 
68 

8  [ 

68 

83 
54 

65 
42 

66 
42 

50 
46 

50 
47 

53 
34 

7  0 
39 

75 
50 

83 
44 

49 
40 

61 
42 

58 
46 

56 

32 

66 
39 

76 
48 

71 
61 

6  3 
43 

71 
45 

73 
43 

77 
52 

60 

55 

72 
59 

82 
47 

71 
43 

72 

55 

79 
65 

69 
46 

69.4 
46.9 

FARMERV [LLE 

MP  * 

MIN 

7S 
60 

77 
6  i 

8! 
67 

82 
67 

74 

5  3 

61 
40 

58 
'6 

50 
45 

55 
46 

56 
34 

74 

45 

75 

4  4 

73 
53 

72 
56 

81 
58 

80 
48 

45 

80 

78 
53 

68 
45 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

n  i  n 

74 

57 

78 

6  0 

80 
65 

80 
66 

78 
54 

62 
45 

61 
41 

49 
43 

50 
44 

62 
31 

42 

45 

4  0 

45 

36 

62 
3  9 

58 
42 

6  9 
30 

67 
41 

72 
44 

ii 
42 

77 
42 

70 
43 

73 
45 

76 
51 

61 
51 

73 
58 

62 
41 

71 
46 

71 
51 

79 
56 

66 
42 

67.5 
46-4 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

M ;  N 

16 
61 

80 
66 

6  i 
67 

80 

67 

70 
80 

55 
42 

54 
47 

49 
46 

52 
46 

63 
39 

7  0 
44 

62 
58 

58 

4  0 

56 
40 

57 
50 

58 
44 

64 

36 

69 
43 

69 
57 

80 

89 

69 
47 

70 
49 

73 
45 

69 
54 

70 
54 

81 
56 

69 
50 

70 
48 

77 
68 

70 
51 

6S 
47 

67.6 
SO  .7 

MONROE  CITT 

MRU 
MIN 

77 
61 

81 
66 

8 ; 

6  8 

6  1 
67 

7  6 
5  3 

65 
42 

60 

4 

80 
46 

55 
47 

65 

37 

72 
47 

83 

60 

BO 
40 

56 
39 

58 

80 

88 
45 

E  1 
34 

72 
44 

71 
56 

82 
66 

78 
44 

7  1 
49 

74 

45 

72 
53 

72 
56 

82 

56 

80 
51 

7 1 
47 

79 
67 

78 
56 

68 
46 

71  .5 
SI  .2 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

MAX 
MIN 

75 
66 

77 
6  i 

60 
67 

81 

63 

BQ 
53 

68 
40 

57 

50 
43 

4  8 
45 

51 
32 

65 
32 

74 

8  j 

83 
4 ; 

48 

39 

60 
4  1 

S7 
4  3 

58 
3 1 

67 
39 

73 
48 

76 
62 

81 
4  | 

70 
47 

72 
46 

75 
50 

62 
53 

12 
52 

80 
4  l 

70 
46 

72 
62 

79 
60 

68 
39 

68  .6 
47.5 

HINNFIELD  2  H 

MAX 
MIN 

78 
61 

83 

6  6 

82 
6  I 

81 
68 

7  3 
6  3 

5  9 
43 

58 
45 

54 
45 

53 
45 

66 
47 

70 
46 

80 

60 

75 
41 

S3 
39 

09 

6  0 

60 
42 

67 
30 

74 

37 

70 

56 

82 
62 

76 

44 

76 
45 

77 
43 

69 
52 

70 
57 

83 
57 

79 
46 

71 
43 

78 
67 

75 
52 

69 
45 

71.1 
50  ■  1 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

rat 

MIN 

78 
60 

6  6 

81 
68 

8  0 
6E 

IK 
54 

60 
41 

60 
41 

5  1 
45 

66 
37 

71 
44 

64 

61 

76 
4  ! 

6  8 

60 

58 
45 

66 
34 

7! 
42 

72 
57 

82 
67 

78 
48 

7  9 
45 

76 
42 

74 

5  6 

71 
56 

62 
59 

62 
49 

72 
46 

79 
67 

78 
53 

67 
47 

72  .8 
SI  .3 

EPPS  6  H 

MAX 
M  1  N 

75 
56 

76 
64 

80 

6  7 

80 
65 

81 

50 

64 
42 

57 
43 

54 
48 

51 
46 

54 

37 

62 
41 

7  3 

50 

78 
43 

4B 
40 

59 
42 

59 
47 

57 
34 

63 
42 

70 

50 

72 
62 

61 
46 

68 
50 

70 
43 

74 

53 

60 

52 

73 
58 

72 
50 

68 
48 

73 
55 

75 
65 

69 
47 

67  .6 
49.6 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

M  1  N 

76 
58 

76 
64 

8  0 
63 

81 
65 

81 
85 

61 
43 

6  6 
47 

56 
49 

50 
4  7 

55 
38 

62 
44 

73 
51 

78 
43 

SB 
41 

60 
40 

58 
45 

55 
37 

6  0 
41 

70 
50 

73 
61 

80 
46 

68 
49 

70 
46 

65 
52 

60 

53 

73 
58 

79 
53 

68 
50 

75 
60 

74 

65 

68 
49 

67.9 
SO  .4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

nn  < 
MIN 

76 
5  7 

76 
6  0 

BO 
66 

80 

65 

8  1 

58 

63 
44 

S3 
44 

86 
51 

6  1 
48 

54 
39 

6 1 

4  4 

74 

5  3 

75 
46 

6  0 
41 

54 
43 

6 1 
51 

54 
34 

62 
43 

7  ] 

50 

70 
62 

82 

4  9 

68 
54 

7 1 
46 

73 
51 

6 1 
51 

69 
57 

8 1 

55 

69 
49 

7  4 

53 

75 
66 

69 
SO 

67.8 
SI  .  1 

TALLULAH 

mhx 
M :  N 

75 
52 

76 
63 

81 

68 

83 
E  3 

31 
54 

61 
4  3 

54 
42 

55 
48 

55 
4  7 

55 
35 

63 

76 
4  B 

74 
4  3 

48 
40 

58 

60 
4  9 

56 
32 

63 
38 

73 
49 

73 
6  0 

84 
48 

67 
47 

71 

75 
52 

60 

73 
57 

81 

62 

75 

76 

68.2 
48.9 

H I NNSBORO 

... 

MUX 

M  !  N 

7  6 
49 

76 
61 

81 

6  7 

81 
6  4 

81 

S3 

6  0 
40 

56 
41 

S3 
47 

54 
4  8 

55 
35 

6  0 
41 

73 
47 

75 
43 

46 

39 

57 
41 

61 
48 

56 
32 

63 
38 

71 
46 

7S 
61 

81 
47 

69 
48 

72 

44 

74 

54 

6  1 
56 

70 
61 

61 
54 

68 

57 

74 

57 

74 

63 

70 
47 

68.1 
49.3 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

nn« 
M  1  N 

75 
55 

78 
63 

60 
65 

82 

6  7 

79 
63 

65 
46 

56 
42 

60 
43 

61 

4  4 

52 
32 

58 
36 

73 
4  6 

82 
42 

49 

38 

56 

4  8 

66 
45 

59 
28 

61 

35 

74 
4-4 

70 
59 

82 
36 

70 
38 

73 
38 

75 
51 

61 

53 

72 
56 

82 

4  4 

70 
46 

70 
50 

78 
61 

65 
42 

68.8 
46  .5 

CONVERSE 

mhx 
M  [  N 

76 
50 

78 
6  4 

60 
66 

80 
69 

78 
54 

6  5 
4  4 

S3 
45 

68 
45 

54 
45 

50 
35 

67 
36 

73 
48 

82 
43 

60 
41 

60 
52 

62 
40 

89 
29 

68 
31 

72 
4  4 

74 

63 

80 

39 

71 
43 

75 
41 

76 

4  1 

64 

S3 

72 
59 

82 
43 

71 
45 

73 
53 

79 
58 

65 
41 

70.0 
47.3 

LEESVILLE 

MAX 
h  1  N 

78 
59 

78 
65 

8 

68 

8  0 
69 

78 
59 

66 
4  5 

53 
45 

60 
50 

75 
4  6 

55 
34 

68 
40 

75 
48 

71 
47 

51 
42 

53 

44 

70 
46 

60 
31 

68 
37 

74 
47 

71 
63 

81 
40 

75 
49 

76 
42 

75 
48 

64 
54 

68 
56 

84 
47 

72 
47 

72 
62 

76 
63 

69 
45 

70-3 
49  .7 

MANY 

MUX 
M  1  N 

76 
55 

80 
66 

6  0 
6  7 

8 1 
69 

79 
65 

63 
40 

8  3 
41 

60 
4  6 

59 
45 

5 1 
35 

68 
42 

75 
46 

80 
43 

4  7 
40 

5  2 

44 

64 
4S 

58 
28 

68 

35 

41 

6  3 

40 

45 

41 

52 

53 

58 

45 

47 

52 

69 

41 

69.6 
47.7 

NATCHITOCHES 

MUX 
11  1  N 

79 
53 

81 
65 

84 

67 

85 
66 

81 
57 

6  4 

53 

59 

58 

55 

67 

U 

81 

4  9 

8  4 

60 

6  1 

70 

75 

72 

64 

7  6 

76 

63 

70 

64 

71 

72 

80 

75 

70.4 
49.6 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MUX 

1  I  N 

76 
56 

7  6 
6  4 

6  0 
67 

79 
69 

76 
61 

78 
46 

6  3 
45 

69 
50 

14 

46 

55 
34 

67 
41 

73 
52 

77 
45 

52 
41 

53 

4  0 

70 
50 

89 
30 

67 
37 

71 
49 

7? 
60 

78 
42 

73 
SI 

74 

4  3 

73 
48 

64 

55 

70 
56 

82 
48 

72 
50 

72 
S3 

75 
63 

69 
45 

70.4 
49.6 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

HHX 

M  1  N 

77 
57 

79 
61 

69 

66 

68 

45 

4  8 

80 

4  } 

56 
43 

66 
4  7 

74 

53 

78 
49 

52 
41 

53 

4  4 

65 
51 

60 
37 

65 
41 

72 

4  9 

70 
59 

79 
46 

73 
49 

73 
49 

73 
53 

66 
55 

66 
58 

82 
51 

72 
51 

73 
53 

68 

7  1 
49 

69.7 
51  .8 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MAX 
M  1  '< 

82 
62 

82 
67 

6  3 

69 

e  i 

6  8 

70 
55 

57 
44 

59 
48 

64 

51 

55 

4  7 

67 
42 

77 
44 

61 
59 

63 

4  0 

52 
41 

65 
50 

65 
39 

67 
32 

74 

4  0 

73 
56 

80 
61 

73 

44 

75 
49 

77 
44 

66 
48 

66 
59 

83 
59 

69 
48 

75 
48 

76 
69 

71 
53 

70 
45 

70.9 
SI  .1 

BELAH  F IRE  TOHER 

HHX 

M  !  N 

77 

51 

78 
63 

81 

6  6 

81 
68 

81 

55 

6  7 
4  3 

S3 
46 

6  0 
46 

56  6 

66 
4  6 

RF  1 

55     69  75 
40     43  48 

ERENCE  NOTES 

73    52  S3 
46     40  43 

FOLLOHING  5 

62     59  68 
46     32  36 

TAT  ION  INOE) 

74 

56 

73 
62 

86 
45 

74 

50 

75 

4  4 

77 
60 

63 
53 

70 
56 

82 

4  9 

71 
47 

74 

62 

75 
67 

69 
47 

69.8 
49.9 

DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 
oc 

a. 

1 

o 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

?b 

27 

2  8 

29 

30 

3  1 

BOYCE  3  WNW 

MMX 

78 

80 

80 

76 

71 

60 

59 

61 

55 

67 

73 

74 

61 

56 

63 

66 

66 

72 

69 

79 

73 

73 

7  4 

63 

65 

83 

71 

72 

75 

71 

68 

69 

5 

MIN 

64 

64 

69 

68 

5  8 

46 

49 

SO 

4fl 

42 

48 

48 

43 

42 

50 

43 

38 

43 

56 

60 

4  1 

54 

51 

55 

60 

88 

51 

8  1 

68 

53 

47 

52 

4 

BUNK  I E 

MM  X 

78 

81 

62 

82 

6  0 

75 

53 

54 

72 

57 

65 

75 

81 

55 

72 

58 

65 

72 

73 

61 

71 

72 

76 

6  8 

68 

63 

7  0 

74 

77 

73 

71 

4 

M  1  N 

55 

59 

69 

66 

69 

47 

46 

48 

4  7 

45 

48 

6  1 

51 

4  3 

44 

54 

37 

4  1 

50 

60 

50 

52 

4  7 

49 

68 

59 

54 

52 

55 

71 

51 

52 

5 

GRAND  COTEAU 

MM  X 

IS 

79 

79 

7  9 

82 

70 

59 

74 

66 

78 

82 

74 

SS 

75 

72 

63 

71 

73 

79 

75 

67 

73 

69 

6  7 

81 

7S 

74 

76 

77 

67 

73 

1 

M  1  N 

50 

65 

67 

68 

66 

49 

52 

54 

4  4 

45 

64 

5  2 

4  5 

50 

50 

37 

40 

56 

67 

5  2 

51 

46 

45 

59 

60 

56 

54 

70 

60 

53 

54 

4 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

76 

79 

81 

80 

78 

68 

66 

59 

69 

58 

68 

74 

77 

51 

51 

62 

59 

66 

72 

70 

78 

74 

75 

7  4 

66 

64 

83 

72 

72 

74 

69 

69 

5 

n  1  N 

63 

64 

66 

67 

65 

45 

4  4 

50 

46 

34 

34 

43 

50 

40 

43 

50 

30 

30 

36 

57 

39 

49 

4  3 

46 

51 

56 

47 

45 

65 

68 

46 

48 

8 

JONESVILLE  LOCKS 

MMx 

77 

79 

81 

82 

81 

69 

54 

61 

61 

52 

64 

74 

75 

51 

53 

63 

57 

68 

73 

72 

80 

70 

73 

74 

65 

64 

82 

69 

7  5 

75 

71 

69 

2 

1 1  N 

50 

61 

67 

68 

67 

45 

45 

49 

46 

4  4 

45 

48 

49 

41 

42 

41 

33 

44 

44 

59 

48 

4  9 

51 

51 

53 

4  9 

49 

52 

52 

5  2 

50 

49 

8 

L5U  OEAN  LEE  EXP  STA 

77 

79 

61 

81 

79 

69 

8; 

69 

72 

56 

65 

74 

80 

52 

54 

67 

59 

65 

71 

7  1 

80 

73 

7  3 

7  3 

67 

67 

8  1 

70 

73 

75 

71 

69 

9 

M!N 

54 

62 

69 

67 

46 

45 

50 

47 

40 

46 

49 

49 

4  1 

43 

50 

35 

38 

4  1 

58 

46 

52 

4  6 

49 

53 

57 

52 

49 

58 

6  9 

49 

50 

3 

MAMOU  4  S 

MAX 

79 

80 

80 

79 

81 

71 

60 

73 

64 

65 

73 

82 

80 

54 

74 

73 

65 

69 

71 

8  1 

78 

73 

75 

72 

6  6 

82 

78 

7  5 

78 

75 

69 

73 

5 

MIN 

58 

65 

66 

65 

67 

46 

49 

5  3 

44 

43 

50 

69 

5  3 

44 

SI 

52 

43 

44 

60 

69 

52 

57 

47 

55 

57 

59 

53 

53 

65 

62 

5  1 

54 

9 

MELVILLE 

MMX 

80 

80 

80 

82 

82 

67 

65 

74 

64 

66 

75 

81 

79 

54 

75 

72 

65 

74 

73 

8  1 

73 

70 

74 

69 

65 

62 

76 

74 

7  9 

77 

67 

73 

4 

n  i  n 

52 

64 

66 

65 

66 

47 

49 

SO 

46 

4fl 

45 

6  1 

50 

42 

46 

46 

34 

39 

6  4 

64 

60 

53 

4  4 

44 

57 

57 

54 

55 

66 

57 

51 

52 

3 

NEW  ROADS  5  LSE 

MA  > 

79 

83 

8  2 

82 

83 

64 

56 

b  1 

77 

56 

65 

75 

83 

61 

62 

79 

c8 

65 

75 

75 

84 

71 

67 

82 

71 

68 

84 

74 

75 

82 

79 

73 

S 

MIN 

53 

56 

66 

64 

60 

54 

5  1 

51 

48 

47 

45 

4  9 

62 

4  5 

44 

55 

35 

39 

42 

56 

57 

52 

43 

54 

56 

57 

58 

65 

53 

66 

53 

52 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

78 

81 

85 

88 

82 

79 

53 

64 

72 

56 

65 

75 

8  3 

53 

69 

70 

86 

64 

72 

74 

82 

72 

72 

76 

75 

65 

8  2 

72 

76 

76 

73 

72 

4 

M  1  N 

46 

57 

65 

65 

67 

47 

47 

51 

47 

47 

47 

48 

53 

4  i 

43 

55 

35 

36 

44 

58 

SO 

55 

48 

5  2 

57 

45 

86 

SI 

56 

67 

53 

51 

3 

OLlA  3  SSW 

Mflx 

77 

79 

83 

82 

82 

65 

S3 

58 

55 

66 

74 

76 

77 

4  9 

54 

61 

58 

58 

72 

71 

81 

71 

73 

76 

60 

69 

82 

6B 

73 

77 

72 

69 

4 

MIN 

49 

63 

62 

67 

55 

43 

43 

47 

42 

37 

46 

50 

45 

40 

42 

48 

3  1 

36 

46 

6  1 

42 

46 

43 

49 

50 

66 

49 

44 

52 

64 

47 

48 

3 

WOOOWORTH  2  SE 

n  m  x 

74 

81 

82 

80 

78 

71 

52 

58 

65 

6! 

66 

75 

80 

62 

53 

69 

60 

66 

72 

71 

79 

72 

7  4 

74 

66 

66 

82 

70 

72 

76 

71 

69 

9 

M  1  M 

54 

58 

69 

68 

66 

46 

45 

50 

47 

38 

46 

57 

49 

41 

4  1 

53 

35 

38 

42 

62 

45 

46 

19 

51 

52 

52 

53 

49 

53 

69 

47 

SO 

7 

EAST  CENTRAL  06 

AH  I TE 

MM  I 

74 

78 

63 

66 

7  6 

75 

70 

83 

78 

76 

84 

81 

MIN 

64 

52 

49 

44 

43 

S3 

59 

60 

59 

50 

71 

54 

BATON  ROUGE  WSO  FIP 

MM  X 

61 

82 

83 

83 

64 

65 

61 

76 

59 

65 

75 

83 

70 

53 

80 

71 

65 

74 

77 

63 

73 

66 

73 

74 

68 

82 

74 

75 

60 

78 

68 

73 

5 

M  |  N 

53 

67 

68 

68 

64 

54 

52 

53 

50 

50 

44 

63 

51 

46 

53 

42 

35 

38 

55 

66 

53 

50 

45 

4  4 

60 

6  1 

56 

S3 

68 

56 

46 

53 

.6 

BOGALUSA 

MAX 

7  7 

80 

77 

79 

BO 

84 

58 

66 

69 

58 

65 

73 

84 

62 

58 

60 

63 

65 

73 

76 

83 

73 

67 

75 

76 

7  0 

82 

75 

76 

83 

Bl 

73 

.2 

MIN 

50 

52 

64 

65 

61 

57 

50 

5  3 

50 

48 

40 

43 

57 

43 

44 

6  7 

33 

37 

45 

6  9 

55 

60 

45 

4  J 

6  3 

59 

59 

49 

60 

7  1 

55 

51 

9 

CLINTON  S  SE 

M  m  x 

76 

7  9 

80 

79 

82 

83 

68 

61 

72 

56 

65 

72 

81 

59 

59 

79 

58 

64 

73 

72 

83 

71 

70 

73 

7  3 

66 

82 

73 

74 

79 

79 

72 

.0 

MIN 

46 

59 

65 

65 

65 

54 

50 

51 

48 

47 

42 

45 

52 

42 

45 

56 

31 

37 

43 

60 

51 

51 

42 

42 

66 

59 

57 

5  1 

55 

68 

53 

51 

.4 

COVINGTON   4  NNH 

MAX 

76 

78 

78 

79 

83 

77 

65 

69 

66 

66 

72 

81 

7  5 

60 

80 

7  6 

65 

70 

7  5 

BO 

75 

68 

73 

75 

6  9 

80 

76 

7  6 

60 

79 

75 

74 

.2 

MIN 

46 

55 

67 

65 

65 

53 

50 

50 

43 

39 

59 

54 

45 

50 

S3 

30 

34 

50 

6  3 

52 

49 

4 ; 

4  1 

60 

8  9 

57 

49 

6  9 

7  0 

52 

52 

.4 

FRANKL [ N TON  3  SW 

MM  X 

82 

78 

81 

60 

66 

65 

65 

69 

6  2 

66 

73 

85 

72 

51 

81 

71 

66 

73 

74 

62 

74 

69 

75 

77 

7  0 

84 

75 

u 

83 

81 

71 

7  4 

■  0 

M  |  N 

S3 

56 

59 

63 

64 

53 

SO 

49 

50 

45 

40 

59 

50 

44 

60 

38 

32 

35 

60 

64 

51 

46 

43 

40 

5  9 

61 

52 

4  7 

70 

60 

44 

50 

.9 

GREENSBURG 

MMX 

76 

69 

70 

82 

8  5 

72 

6  7 

6  6 

74 

82 

77 

7  2 

80 

81 

64 

75 

73 

7  5 

75 

76 

7  4 

79 

83 

78 

76 

.  1 

MIN 

42 

45 

60 

SO 

52 

46 

45 

40 

45 

43 

45 

J  4 

40 

3  1 

40 

4  ) 

60 

51 

SO 

52 

45 

51 

57 

50 

4  9 

SO 

5B 

52 

47 

.7 

HAMMOND    3  NW 

MAX 

77 

79 

79 

80 

81 

84 

60 

64 

71 

62 

66 

I  3 

B3 

63 

66 

80 

63 

66 

7  2 

76 

R  < 

73 

66 

73 

78 

72 

81 

75 

76 

94 

62 

73 

.9 

MIN 

49 

60 

67 

66 

63 

57 

51 

4H 

46 

47 

40 

56 

S3 

45 

45 

58 

31 

34 

54 

62 

50 

4  9 

40 

40 

60 

57 

58 

46 

6  1 

70 

55 

51 

9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

78 

79 

6  1 

61 

82 

65 

59 

6  3 

75 

58 

65 

74 

B2 

6  3 

65 

79 

59 

6  6 

74 

76 

83 

7  2 

66 

76 

75 

66 

Bl 

7  6 

14 

60 

76 

73 

.2 

MIN 

48 

56 

55 

66 

67 

58 

53 

5  3 

47 

49 

42 

50 

58 

46 

49 

SM 

3  3 

36 

46 

60 

56 

SO 

42 

4  1 

58 

61 

60 

6  4 

60 

68 

54 

52 

.7 

ST  FRANC  1 SV 1 LLE  6  SE 

MAX 

81 

81 

63 

82 

84 

75 

61 

74 

64 

66 

74 

83 

77 

58 

78 

'2 

6  6 

74 

75 

83 

77 

71 

75 

74 

67 

86 

7  9 

6  1 

80 

77 

67 

75 

.0 

MIN 

57 

67 

68 

70 

67 

52 

51 

53 

49 

49 

46 

62 

51 

45 

49 

51 

36 

4  1 

57 

66 

54 

65 

47 

48 

60 

60 

58 

55 

66 

66 

54 

55 

2 

SLIDELL  WSO  RFC 

MAX 

74 

19 

78 

76 

79 

82 

73 

67 

71 

63 

62 

69 

81 

65 

6  4 

80 

65 

63 

71 

73 

79 

72 

62 

69 

73 

68 

80 

76 

73 

62 

79 

72 

-5 

■          ■  • 

M  1  N 

49 

54 

66 

67 

69 

68 

54 

51 

51 

49 

41 

47 

60 

50 

49 

61 

33 

38 

46 

5  4 

54 

SO 

43 

43 

53 

62 

57 

53 

58 

7  1 

56 

53 

8 

SOUTHWEST  07 

CPOHLEY  EXP  STATION 

MAX 

78 

78 

80 

79 

79 

84 

56 

63 

7  5 

60 

66 

72 

82 

6  1 

68 

7  6 

58 

65 

7  1 

73 

79 

72 

66 

73 

6i 

71 

80 

7  2 

76 

79 

77 

72 

2 

MIN 

56 

65 

66 

68 

67 

50 

J  8 

53 

46 

40 

48 

SB 

54 

4  6 

45 

56 

4  0 

43 

55 

64 

52 

51 

47 

4  9 

59 

60 

55 

56 

60 

62 

52 

53 

8 

DE  OUINCY  4  N 

MUX 

75 

80 

79 

79 

75 

74 

53 

60 

73 

61 

69 

73 

78 

56 

54 

73 

61 

66 

70 

72 

78 

74 

71 

74 

72 

69 

80 

73 

73 

75 

71 

70 

.7 

M I N 

55 

65 

66 

67 

66 

48 

48 

49 

44 

35 

37 

48 

60 

43 

4  4 

52 

33 

34 

4  2 

60 

46 

52 

43 

45 

54 

61 

49 

52 

58 

68 

47 

50 

4 

OE  RIDDER 

MAX 

76 

78 

79 

80 

76 

71 

53 

56 

72 

56 

68 

74 

77 

54 

54 

71 

60 

67 

71 

72 

79 

7S 

74 

70 

65 

68 

83 

74 

72 

74 

69 

70 

0 

M  I  N 

57 

64 

68 

69 

66 

47 

47 

SO 

46 

36 

42 

SO 

48 

42 

43 

5  1 

33 

39 

49 

61 

44 

52 

45 

50 

S3 

56 

50 

52 

58 

65 

47 

5  1 

0 

ELIZABETH 

MM  X 

78 

80 

81 

88 

77 

70 

61 

71 

70 

66 

68 

74 

78 

54 

55 

72 

6  0 

66 

71 

7B 

76 

77 

74 

74 

67 

66 

81 

73 

7  4 

75 

71 

71 

7 

52 

63 

66 

68 

66 

48 

47 

46 

47 

36 

42 

52 

60 

42 

43 

6  2 

32 

35 

53 

50 

45 

4  4 

43 

45 

54 

56 

53 

49 

54 

69 

49 

50 

0 

HACKBERRT  8  SSH 

MM  X 

73 

75 

76 

75 

74 

78 

58 

66 

68 

62 

65 

69 

77 

59 

63 

76 

62 

64 

7  0 

73 

76 

70 

64 

7  0 

69 

68 

7  6 

70 

75 

74 

76 

70 

0 

63 

66 

66 

67 

68 

57 

46 

53 

46 

45 

50 

60 

S3 

46 

4  b 

55 

44 

52 

62 

65 

52 

6  4 

53 

58 

61 

62 

55 

57 

64 

69 

51 

56 

3 

JENNINGS 

MAX 

78 

81 

81 

62 

76 

8S 

55 

63 

70 

65 

68 

75 

85 

60 

62 

76 

61 

67 

75 

8  1 

78 

73 

69 

72 

74 

73 

83 

73 

78 

79 

78 

73 

5 

52 

56 

67 

67 

68 

51 

50 

S3 

45 

3  9 

4  0 

50 

55 

4  4 

45 

48 

4  0 

4  1 

/  4 

53 

53 

50 

49 

50 

51 

53 

55 

S3 

58 

71 

52 

51 

7 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

MUX 

73 

75 

76 

76 

76 

80 

56 

66 

70 

60 

65 

74 

77 

61 

65 

74 

60 

63 

69 

72 

76 

71 

66 

71 

69 

69 

76 

72 

74 

77 

72 

70 

4 

55 

64 

67 

69 

69 

55 

50 

51 

4  7 

4  2 

44 

54 

5  b 

45 

47 

8  } 

42 

42 

6  4 

65 

52 

S3 

52 

S2 

52 

55 

55 

67 

60 

71 

52 

54 

4 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

Mhx 

78 

78 

79 

76 

62 

61 

59 

69 

64 

66 

73 

80 

67 

S3 

76 

67 

65 

71 

74 

8  0 

72 

67 

73 

70 

68 

78 

72 

75 

75 

76 

71 

71 

5 

MIN 

63 

68 

66 

69 

61 

51 

53 

52 

43 

4  1 

49 

66 

SO 

46 

52 

45 

38 

44 

5  8 

6  3 

52 

5  4 

4  7 

52 

61 

6  4 

54 

56 

70 

55 

49 

54 

6 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

76 

80 

80 

80 

78 

78 

61 

64 

70 

62 

66 

74 

6  1 

56 

61 

7  5 

60 

6  5 

72 

73 

79 

76 

71 

74 

68 

75 

82 

73 

75 

73 

66 

7  l 

8 

MIN 

62 

67 

67 

68 

67 

47 

48 

54 

44 

38 

46 

62 

SI 

43 

45 

52 

36 

40 

68 

65 

48 

6  4 

4  6 

49 

59 

58 

52 

52 

6  4 

65 

50 

S3 

5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MM  X 

75 

77 

78 

74 

76 

80 

60 

67 

68 

73 

68 

70 

7  8 

62 

68 

76 

60 

63 

72 

74 

77 

70 

72 

71 

72 

77 

72 

77 

78 

75 

72 

0 

M  I  N 

53 

56 

65 

65 

64 

59 

S3 

55 

44 

4  2 

44 

53 

68 

47 

4R 

58 

4  0 

43 

58 

61 

SS 

50 

52 

60 

62 

57 

57 

63 

69 

S3 

54 

9 

VERMILION  LOCK 

MMx 

74 

75 

76 

76 

74 

73 

62 

68 

77 

62 

69 

73 

79 

64 

67 

79 

66 

69 

7  0 

72 

76 

70 

68 

80 

71 

70 

77 

73 

7  4 

79 

78 

72 

3 

MIN 

61 

61 

67 

67 

65 

S7 

53 

56 

47 

39 

42 

56 

58 

47 

46 

60 

38 

40 

45 

65 

52 

5  4 

46 

48 

62 

60 

59 

55 

6  1 

69 

54 

54 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

MARCH  1976 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


] 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

1  l 

1  2 

]  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

18 

1  9 

0  0 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

MAX 

80 

8  1 

60 

8  0 

84 

74 

63 

74 

69 

66 

72 

81 

75 

63 

78 

77 

67 

74 

75 

80 

7  5 

71 

0  0 

75 

6  9 

79 

76 

74 

79 

76 

75 

74  .6 

MIN 

50 

63 

64 

65 

64 

56 

54 

55 

50 

62 

56 

48 

53 

35 

60 

66 

MAX 

60 

79 

81 

Bl 

8  0 

7  0 

66 

75 

6  6 

67 

82 

70 

6  1 

60 

78 

65 

73 

75 

8  1 

'0 

65 

75 

74 

67 

79 

75 

79 

80 

78 

70 

74.3 

58 

60 

63 

6  3 

MAX 

81 

61 

60 

7  9 

83 

64 

63 

7  6 

61 

OR 

76 

62 

6  8 

56 

77 

70 

OS 

72 

76 

80 

73 

68 

74 

71 

66 

80 

75 

78 

63 

79 

69 

73.4 

niN 

60 

69 

69 

70 

64 

52 

56 

55 

47 

44 

48 

68 

54 

46 

58 

43 

38 

43 

61 

69 

55 

52 

46 

46 

6  1 

62 

56 

57 

71 

55 

49 

55.7 

MAX 

72 

79 

79 

79 

79 

79 

75 

66 

75 

0  4 

66 

73 

79 

66 

67 

79 

71 

66 

71 

74 

77 

71 

6! 

73 

73 

69 

74 

72 

79 

79 

75 

72  .9 

M  I  N 

51 

60 

67 

68 

69 

66 

58 

56 

50 

00 

47 

52 

55 

46 

54 

54 

41 

44 

4  0 

60 

61 

52 

51 

49 

51 

62 

64 

59 

62 

64 

55 

55.6 

MAX 

79 

79 

79 

60 

80 

60 

60 

66 

76 

60 

6  8 

70 

8  0 

69 

80 

6  1 

65 

71 

77 

60 

7  1 

65 

7  4 

7  0 

70 

80 

90 

78 

81 

78 

73  .8 

MIN 

66 

65 

67 

68 

0  3 

*'3 

52 

46 

J' 

60 

MAX 

76 

78 

76 

77 

60 

77 

67 

70 

70 

60 

71 

78 

71 

60 

18 

71 

60 

71 

7S 

76 

71 

65 

69 

75 

70 

78 

73 

77 

7  9 

79 

73 

72.9 

66 

64 

64 

54 

48 

64 

62 

MAX 

75 

78 

7  9 

6  I 

7  9 

e  i 

72 

64 

1< 

62 

6  7 

73 

81 

7  6 

78 

79 

72 

66 

73 

7  6 

61 

7  1 

62 

71 

76 

64 

62 

76 

76 

8  1 

75 

74  .2 

MAX 

79 

13 

80 

79 

76 

63 

81 

7  3 

73 

66 

7  5 

BO 

77 

■'0 

78 

80 

66 

69 

7  0 

'0 

It 

72 

63 

69 

74 

7  1 

80 

74 

77 

80 

78 

75.4 

MIN 

69 

60 

50 

50 

MAX 

75 

76 

76 

n 

7  9 

7  9 

70 

72 

71 

66 

70 

7  5 

74 

68 

81 

76 

66 

71 

74 

80 

71 

6  0 

71 

14 

72 

72 

74 

79 

62 

78 

73 

73.7 

MAX 

BC 

80 

79 

79 

82 

77 

66 

74 

60 

6  | 

72 

6  0 

7  0 

6! 

81 

70 

6  0 

71 

74 

81 

73 

65 

71 

78 

68 

81 

73 

76 

81 

78 

73 

73.7 

nm 

BO 

8 : 

6  3 

83 

8  3 

7  9 

67 

73 

69 

63 

74 

62 

72 

6  0 

81 

70 

0  3 

74 

7  4 

82 

72 

62 

7  0 

78 

68 

79 

7  3 

75 

63 

78 

72 

74  .4 

63 

56 

57.6 

MAX 

ao 

flu 

8  0 

7  3 

81 

55 

71 

73 

6  6 

72 

71 

»0 

63 

80 

79 

63 

71 

o 

79 

76 

74 

70 

74 

70 

79 

77 

78 

61 

81 

76 

74  .9 

56 

55.8 

MAX 

80 

6  • 

79 

78 

6  0 

60 

64 

72 

7  0 

64 

79 

76 

67 

58 

79 

76 

61 

71 

7  6 

75 

76 

66 

68 

7? 

67 

76 

70 

71 

81 

60 

72 

73.2 

58 

58 

39 

62 

56 

54 

51 

46 

SS 

56 

6 

58 

55.2 

MAX 

72 

75 

75 

7  0 

75 

60 

75 

0  7 

71 

63 

60 

'0 

7  3 

76 

72 

6  9 

6  9 

72 

71 

69 

60 

68 

74 

69 

73 

76 

7  7 

7  4 

76 

71  .7 

MIN 

58 

66 

66 

55 

60 

49 

46 

54 

60 

6  0 

18 

41 

52 

60 

4  0 

45 

59 

60 

60 

55 

70 

55 

53.9 

MAX 

77 

79 

78 

77 

BO 

78 

65 

72 

71 

6  6 

70 

82 

81 

6  2 

83 

B2 

63 

69 

74 

81 

78 

67 

71 

73 

68 

77 

75 

76 

80 

80 

79 

74  .6 

MIN 

57 

63 

6  3 

62 

66 

64 

55 

50 

51 

51 

42 

66 

58 

54 

50 

48 

40 

4  1 

42 

64 

56 

53 

46 

47 

60 

58 

60 

56 

SO 

71 

58 

54  .9 

MAX 

76 

61 

79 

80 

60 

81 

76 

64 

75 

63 

67 

72 

60 

65 

76 

60 

6  5 

66 

72 

73 

79 

71 

64 

73 

75 

71 

81 

75 

76 

76 

77 

73.9 

MIN 

50 

63 

67 

09 

70 

67 

55 

55 

49 

48 

48 

54 

53 

S3 

53 

62 

32 

40 

0  7 

60 

57 

51 

47 

47 

56 

60 

63 

57 

56 

57 

64 

55.2 

SOUTH  CENTRAL 
CARVILLE  2  SH 
FRANKLIN   3  NH 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NH 

SOUTHEAST 
BOOTHV ILLE  HSO 
DONALOSONVILLE 
GALL IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  HSMO  AP 
N  0  ADBON  HSFO  C I 
PARA01S  7  S 
PLAOUEM 1NES  EXP  STB 
OUHRANT INE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Louisiana 

MARCH  1976 


X 

DAY   OF  MONTH 

o 

STATION 

Q. 
O 

1  I N  I 

5, 

3  | 

<r 
ct 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MM  X 

H  1  N 

68 
56 

71 
62 

72 
65 

72 
67 

73 
65 

68 

6  5 

61 
55 

55 
55 

55 
52 

54 
47 

66 
1  1 

66 

52 

;  i 

6  4 

57 
51 

64 

5  1 

60 

5  6 

62 

46 

66 
4  7 

69 
50 

6  j 
6  8 

72 
55 

72 
55 

'6 
56 

64 
60 

ID 
61 

7  3 
5  7 

7  1 

56 

6  6 

58 

74 

66 

69 
57 

66 

55 

8 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

71 
60 

70 
62 

71 
66 

72 
67 

72 
67 

77 
66 

68 

62 

6: 

61 

65 
5  7 

63 
54 

66 

5  3 

67 
57 

73 
65 

65 
59 

59 
58 

6  7 
58 

66 
54 

67 
53 

67 
5  4 

6  6 
61 

70 
63 

70 

62 

67 
58 

69 
57 

6  4 

58 

63 
63 

7  3 
6  3 

7  2 
63 

6  8 

62 

72 
68 

73 
64 

68 
60 

2 
5 

LSI)  DEAN  LEE  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

65 
66 

66 
62 

68 
64 

70 
66 

69 
67 

6  } 
5') 

59 
56 

5  5 

5  6 

62 
53 

58 
51 

65 
5  1 

64 
49 

66 
58 

58 
51 

53 
52 

6.' 

5  3 

60 
49 

6  3 
49 

62 
50 

6  3 

5  2 

68 
57 

69 
5  7 

7  0 
6  7 

68 
5  4 

6  1 
57 

6  1 

60 

70 
60 

68 

5  ? 

66 
58 

69 
66 

68 
58 

64 

56 

5 
3 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STB 

4 

MAX 
MIN 

64 

55 

70 
58 

72 
62 

71 

6  3 

72 
61 

hi 

63 

63 
S3 

56 

5? 

53 
50 

55 
47 

63 
4  7 

60 
51 

6  6 
51 

55 
60 

60 
SO 

59 
50 

67 
4  2 

6  4 
4  6 

6  3 
46 

65 

56 

66 
51 

72 
51 

)4 

53 

74 
54 

62 
5  3 

65 
59 

68 
54 

71 
5  4 

6  4 
54 

72 
61 

64 
54 

65 
53 

1 
0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
MIN 

73 

55 

74 

61 

75 
65 

77 
67 

76 
67 

70 
5  4 

j5 
6? 

55 

52 

56 
51 

54 
47 

67 
47 

66 

51 

6  7 
52 

53 
48 

57 
48 

62 
65 

59 
4  3 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DAY   OF  MONTH 

STATION 

a  CE  O 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

2  5 

26 

2"? 

2'  8 

29 

30 

3 1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVflF 

-  1 

.13 

;  t 

i  4 

.21 

.  i 

.07 

.o: 

.  i 

■  OS 

■  1 

.16 

.27 

.o: 

.06 

.00 

-  IS 

.  1  5 

.18 

■  04 

.  1  8 

.78 

.20 

.70 

.01 

■  07 

.73 

.21 

-05 

.06 

.16 

3.97 

HIM 

ze 

4< 

5: 

PC 

e 

6: 

i 

IS 

72 

3r- 

1  4 

6( 

8  4 

24 

25 

ie 

4; 

3 

?; 

4H 

51 

7  1 

u 

7C 

H 

1  3 

4 

26 

35 

39 

46 

1  179 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAF 

.2 

.IS 

,2C 

• 

.  36 

-oe 

.  1  9 

.10 

-  1 p 

.21 

.  IC 

-04 

.  19 

7  4 

.  15 

.21 

1  4 

-  3  1 

.20 

.  10 

.  1  9 

-27 

.06 

-  1  6 

S.07B 

HIM 

If 

• 

1 1 : 

7E 

Bi 

4 

92 

4f 

84 

76 

!  6 

66 

7  7 

0  5 

i  a 

'7  3 

99 

1  9 

59 

8  i 

1  18 

56 

9 

If, 

6( 

42 

105 

54 

68 

83 

87 

2034 

MAX 

B2 

76 

8 

If 

83 

6 

51 

he 

63 

7C 

7  2 

90 

60 

59 

:e 

64 

7  2 

la 

73 

6. 

72 

08 

75 

72 

63 

6. 

8  1 

n 

77 

75 

72.8 

KIN 

4 

S3 

53 

64 

or 

5? 

51 

49 

41 

41 

45 

46 

5' 

46 

48 

5 

>e 

39 

4 

54 

54 

4! 

46 

4'. 

4  1 

58 

5  i 

'.3 

67 

66 

52 

50.8 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  ST  AT  ION  INDEX 
1  0 


SNOHF ALL  AND  SNON  ON  GROUND  lou.s.rnp 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

l  3 

i  4 

15 

16 

1  7 

18 

!  9 

20 

21 

7? 

?3 

2  4 

." 

2  6 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHEST  01 
PLR1N  DEAL  I NC 

SNOHF  ALL 
SN  ON  CND 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  INCEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1976 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

\_>-    V—/   N  /   111  1 

o 
ex 
-z. 

cr 

o 

LATITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0BSERV 
TIME 
TABL 

TEMP  . 

a: 

Q_ 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

0098 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8P 

8  A 

0104 

05 

RAP  I DES 

1  1 

3  1 

24 

92 

1  8 

1 20 

M  I  D 

M  I  D 

0205 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

1 80 

8A 

8A 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

M 1  0 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9  1 

1 9 

1  5 

8A 

06 1  7 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

4  7 

92 

34 

105 

1  P 

0639 

05 

LH  bHLL  t 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

0800 

02 

B 1 ENV I LLt 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

MID 

0945 

06 

1  inCl_l  I  IIP  Tflll 

WHbn  1  Nli  I  UN 

1  0 

30 

4  7 

89 

52 

1  03 

8  A 

8A 

1157 

09 

PL AQUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  1  D 

M  I  D 

1  232 

05 

d  n  □  i  n  cr  c 

RAP  I UES 

1  1 

3  1 

23 

92 

4  3 

1  1  0 

M  I  D 

M  I  D 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8  A 

8A 

14  11 

02 

OUACHI  TA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

!  565 

08 

I  d  t  K  V  I  L  L  t 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

18  9  9 

06 

c    cci   i  r  i  nun 
t   r  t  L  1  L  !  HNH 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

1 979 

02 

c  n  i  n  i  i  c  i  i 
L  HL  UW t  L  L 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

202  3 

04 

bHB I Nt 

1  2 

3  1 

4  5 

93 

42 

220 

8A 

8A 

2121 

0  1 

W  t  bo  1 t  R 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7  A 

7A 

2151 

06 

S  T  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

22  1  2 

07 

n  r~  n  n  i  c\ 

HLHU 1 H 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

236  1 

07 

□  t  HUKt  GHKU 

4 

30 

3  1 

93 

26 

95 

8A 

8A 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

9  3 

1  8 

1  80 

8A 

8A 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

2800 

07 

A  L  L  E  N 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

297  1 

03 

Wtb  1  LRRRULL 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

298  1 

05 

S T  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

4  7 

7A 

3079 

02 

1  111  t  flM 

UN  1  UN 

9 

32 

46 

92 

24 

1  70 

5P 

SP 

3313 

08 

C  T     m  n  D  V 

0 1  MHRY 

2 

29 

49 

9  1 

3  3 

1  2 

M  I  D 

MID 

3327 

06 

i  inci_i  i  nr  t  on 
WHonlNUlUN 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

M  I  D 

M  1  D 

3433 

09 

LHt-  UURCHL 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8A 

3  6  5'  1 

0 1 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7  A 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

3804 

04 

NHILH1 1 UL  n  t  b 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

3815 

09 

Jt  r  r  t  RbUN 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

3864 

06 

c  t    u c  i  c  kin 
b  1    nt  L  t  NH 

6 

30 

50 

90 

4  0 

225 

8A 

8A 

3867 

0  6 

c    D  n  T  n  m    oni  in 
t    dH 1  UN  KUUU 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

3979 

07 

I  HM  t  RUN 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

4034 

06 

1  HNG 1 r HHUH 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

4050 

0  1 

Den     D  1  \  i  Z  D 

Kt  U    R  1  V t  K 

1  1 

3  1 

54 

93 

2  1 

1  25 

8fi 

4  131 

02 

L  L  H I bUKN t 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

3  1 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

4355 

02 

L  L  H 1 bUKN  t 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

4  398 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

4  407 

0  9 

TCDDronkikir 

1  t  KK  t  bJUNNt 

5 

29 

35 

90 

4  4 

1  5 

8A 

8A 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

4  3 

20 

8A 

4  700 

07 

Jtr  r    UH V  I  b 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

4  732 

02 

i  c\  c  u  c  n  m 
J  HL  r\  OUN 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

1  P 

4  739 

05 

CAT  AH0UL  A 

3 

3  1 

29 

9  1 

5  1 

70 

8A 

8A 

4816 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

2 1 

93 

50 

200 

7A 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 
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8A 

5527 

01 
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12 

31 

59 

93 

57 
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5P 

5P 

5584 

07 

30 

36 

93 

14 
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70 

5620 
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8 

30 
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8A 
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STATION 


OBSERVER 


ABBE  V  I LLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WS0  AP 
AMITE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WS0  AP  f 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 

BEL  AH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
B0GALUSA 
B00THV I LLE  WS0 
B0YCE  3  WNW 
BUNK  IE 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  5  SE 
COLUMBIA  LOCKS 

CONVERSE 

COTTON  VALLEY 

COVINGTON   4  NNW 

CROWLEY  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

DE  RIDDER 

D0NALDS0NV I LLE 

ELIZABETH 

EPPS  6  W 

EUNICE 

FARMERVILLE 
FRANKLIN  3  NW 
FRANKL I NT0N   3  SW 
GALL  I ANO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  2 
GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND   3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KEITHVILLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 

LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESV  I  LLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGV ILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


H 

C  HJ 


H 

8ACGH 


H 
H 

t  H 
GH 
H 
H 
H 
H 
H 


H 
H 
GH 
H 

|C  H 


HJ 
H 
H 
H 


BR 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G .  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
GILBERT  GOUX 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IDLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JOSEPH  ABBEY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND  I ND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
MARIANGE  G  GUILLOT 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKLINE  CAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 

H.   W.    THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NOT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E .  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 

MRS  .   LAURA  L  .  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
1RVIN  C  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  •  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

USDA  4  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  OLIVE  B  HILL 

ARCHIE  L  MIXON 

ALEX  COURVILLE 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C   R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AORI   EXP  STATION 
LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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BENNETT  STRANGE 
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5892 
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SAB  I NE 
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34 

93 

29 
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8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 
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5908 
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1  1  M  T  n  M 

UN  I  UN 
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02 
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nHK 1  I  N   r  I Kt    1 UWER 

5935 

0 1 

RED  RIVER 

1  1 
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06 

93 

1  4 
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C 

HERSHEL  L  .  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 
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30 

4  1 

91 

45 

30 
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MERMENTRU 
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H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

kirril       I  nr  n  t  r\      C  kill 

NEW    I BER I H  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 
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30 

03 

9  1 

53 

25 

8A 

8A 
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GULF  S.   RESEARCH   INST . 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 
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29 

57 

90 

04 
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MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  HP 
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6660 
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Jtr  r t  KbUN 
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29 

59 

90 

15 
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MID 

c 

HJ 
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09 
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29 

55 
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kl  n  T  1        IicnTuCD      CCDWl PC 
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NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

n  o  i  c  n  m  c 
UKL  t  HNb 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

M  I  D 

ci  in    rikin    i  i  n  t  c  d  onnon 

bWU   HNU   WHItK  BUHKU 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

UKL  t  HNb 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

M  I  D 

ciin    nun    1 1  n  t  c  d    d  n  n  d  n 

bWU  HNU   WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

UKL  t  HNb 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M  I  D 

ciin     nun     i  i  n  t  r  d  onnDn 

bWU  HNU   WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

ft 

667  1 

09 

UKL  t  HNb 
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29 

56 

90 

06 
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M  I  D 
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bWU   HNU    WHItK  dUHKU 
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ft 

6672 
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UKL  t  HNb 
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29 

59 

90 
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ciin    nkin    iiotcd    d  n  n  d  n 
bWU   HNU   WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  LONDON 
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09 

noi  c  ci  m  c 
UKL  t  HNb 
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29 

59 

90 

04 

1  2 

M  I  D 

ciin    nkin    iinTCD    d  n  n  d  n 
b  Wu   HNU    WHItK  dUHKU 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

ft 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

M  I  D 

N  .   0  ■   SWG.   AND  WTR .   B0 . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 
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4  1 
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22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 
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i  r  nunon    n  DiPUMnkin 

LtUNHKU   H.  KIlnnUNU 

OAK  GROVE 

6866 
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iicct    r  noDni  i 
Wtb  1  LHKKULL 

3 

32 

52 

9  1 

25 
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c 
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OPELOUSAS 
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09 
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b  1    L  HHKL  t b 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

Diinni  du    mci  nur  nki  id 
KUUULrH    ntLHNLHN  JK 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

once i cd 
□  Ubb  1  t  K 
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32 

54 

93 
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8A 

H 
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PLAQUEMINES  EXP  STA 
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09 
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8 

29 

35 

89 
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5P 
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PORT  ALLEN 
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30 
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09 
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PLHUUtM 1 Ntb 

8 

29 
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8A 

8A 

H 
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UtLIH    NHI    WILULirt  Ktr. 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

n  nc  r  i  rn 

BUSS  1 ER 

1  1 

32 

25 

93 

38 
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8A 

8A 

CG 
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09 
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30 

04 

90 
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H 

nnnrunnv  uckincDcnM 
bUULHHUX -HtNUtKbUN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

r  A  w  r  n  AM 

LHMtKON 

5 

29 

44 

9? 

49 

4 

8A 

8A 

c 
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L  H  D  D  0 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MDC          in     D        UflDTCCI  1 

rlKb-    JU   d  •  HHKIbtLL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST   LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

c 

CITY   OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  I  NC0LN 

9 

32 

31 

92 

39 
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8A 

8A 

H 
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W  FE  L I C I  ANA 

8 

30 

43 

9  1 

1  8 

60 

5P 

5P 

roniiki    lei  i  CDonri*  rnDD 
LKUWN    ^tLLtKoHLrx  LUKr 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 
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57 

91 

1  4 
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8A 

GH 
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ST.  LANDRY 
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05 
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1  6 

50 

r 
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LtNIKHL    LH.    tLtLIKIL  LU 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
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06 

WASH INGTON 

1  0 
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5  1 

89 

59 
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1  P 

i  m  i  i c i nun    cnDccTDv  rnMM 
LUUlblHNH   rUKtblKT  LUnn 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 
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01 

r  nnnn 

L  HUUU 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 
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c 

HJ 
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SIMMESPORT 
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05 
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1 

30 

59 
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49 

50 

8A 
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SLAGLE 

8524 

05 

VERNON 

4 

31 
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92 

08 

300 

8A 
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SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

10 

8A 

8A 

i 

H 

N0AA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

l 

inr  u    m      k-inii  ic 
JHLn    N.  nULLlb 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

HL  1  UN    U  nHILULrV 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

L  I  V  I  NGS  TON 
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30 

26 

90 

39 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


Ruston  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Coastal  prairie  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Moon  silt  ciay  loam,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Red  River  Alluvial  Soil,   level.   Bare  ground.     Palmer  soil  thermometers. 
Red  River  alluvial  soil,    bare.      Slope  0.      Palmer   type  soil  thermometer. 

Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 
eter.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Calhoun  Exp.  Station 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp.  Stt 
Red  River  Valley  Exp  St.n 
St.   Joseph  Exp  Sta 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "CI imatologi ca 1  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.      Such   amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage   in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1 - A TCHA FA LA YA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3- BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTR A I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINF, 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CL I MATOLOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  io  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  400   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.    C.   28801.        Attn :      Publications . 
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0 

4 

1 

o 

NATCHI TOCHES 

80 

•  5 

55 

.2 

67 

9 

.  4 

87 

23 

42 

2* 

35 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-  2.91 

1  .60 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

78 

•  5 

54 

.  3 

66 

4 

84 

23 

38 

1 

4  I 

0 

0 

0 

0 

1  .77 

•  49 

1  9 

.0 

0 

6 

0 

0 

U 1 V 1 O 1  UN 

65 

8 

-  1-0 

1  -80 

-  3-40 

.0 

CENTRAL  05 

q i  fy  qm no  I  Q 

ML  t  *  MtVUn  1  H 

79 

■  6 

55 

.7 

67 

7 

87 

24 

4  4 

1 

33 

0 

0 

0 

0 

.74 

■  S3 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

qi  C  yQwno  i  □    u  c  n  dp 
HLLAHNUri  In    Noll  Mr 

80 

•  3 

54 

•  5 

67 

4 

1  . 9 

89 

23  + 

4  1 

1 

35 

0 

0 

0 

0 

1  .85 

-  3-29 

.95 

20 

■  0 

0 

4 

2 

0 

OtLHn    r 1 Kt  lUHtrX 

79 

.7 

54 

.3 

67 

0 

88 

1  3 

41 

1 

42 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.84 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

BOTCE   3  HNW 

78 

.7 

57 

3 

68 

0 

86 

12 

47 

10* 

26 

0 

0 

0 

0 

.72 

.39 

20 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BUNK  IE 

79 

.9 

55 

6 

67 

9 

.  4 

87 

24  + 

4  1 

1 

28 

0 

TJ 

0 

0 

1  .64 

-   3  .95 

.68 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

("•Down  rnTcroii 

79 

7M 

56 

08 

67 

91 

66 

22  + 

45 

2+ 

16 

0 

0 

0 

0 

.65 

-   4  .08 

.45 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

HINESTON  4  NNE 

79 

1 

SO 

.0 

64 

6 

85 

1  3 

37 

1 

74 

0 

0 

0 

0 

■  69 

■  35 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

JONESVlLLE  LOCKS 

78 

3 

55 

0 

66 

7 

86 

24 

47 

21 

38 

0 

0 

0 

0 

1  -02 

•  52 

25 

.0 

0 

3 

t 

o 

LSU  OEAN  LEE   E*P  STA 

78 

7 

55 

0 

66 

9 

85 

24  + 

43 

1 

42 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

.72 

21 

•  0 

0 

3 

2 

0 

MAMOU  4  S 

81 

2M 

58 

41 

69 

6M 

87 

23  + 

45 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

.72 

•  50 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

MELVILLE 

80 

5 

S4 

8 

67 

7 

-  .6 

86 

24 

4  1 

1 

26 

0 

0 

0 

0 

2.05 

-  2.86 

1  -63 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

NEH  ROADS  5  ESE 

80 

0 

S4 

1 

67 

1 

67 

24 

4  1 

1 

28 

0 

0 

0 

0 

.57 

.44 

29 

.0 

0 

2 

0 

o 

OLO  RIVER  LOCK 

79 

5 

55 

; 

67 

3 

85 

24  + 

42 

1 

28 

0 

0 

0 

0 

1  .98 

1  .20 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

OLLA  3  SSH 

78 

□  H 

52 

OM 

65 

□M 

85 

18 

38 

2 

70 

0 

0 

0 

0 

1  .75 

.71 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

HOODHORTH  2  SE 

79 

8M 

54 

51 

67 

2M 

89 

23 

4  3 

1 

28 

0 

0 

0 

0 

2  ■  39 

-  3-09 

.80 

2  1 

.0 

0 

3 

3 

0 

n  i  y  t  c  i  n  kj 

U  1  V  1 j  1  UN 

67 

2 

•  5 

1  •  39 

-   3  .86 

•  0 

EAST  CENTRAL  06 

81 

3 

54 

4 

67 

9 

.2 

86 

24  + 

40 

29 

0 

0 

0 

0 

.97 

.60 

25 

•  0 

o 

: 

1 

0 

DM  1  [jri    nuUUC.    HoU    Mr  n 

80 

56 

4 

68 

4 

.  0 

85 

23  + 

42 

1  3 

0 

0 

0 

0 

•  38 

-   4  .72 

.  10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DU  UHL  UDH 

81 

0 

53 

4 

67 

2 

-  .7 

87 

24 

40 

j 

36 

0 

0 

0 

0 

1  -09 

-   3 .88 

•  40 

30 

.0 

o 

3 

0 

o 

L  L  1 N 1  UN    O  bt 

79 

3 

55 

0 

67 

2 

-  .3 

85 

23 

39 

34 

0 

0 

0 

0 

.60 

-  4.28 

.36 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

COVINGTON  4  NNM 

80 

6 

53 

5 

67 

1 

-  .9 

85 

12 

37 

j 

30 

0 

0 

0 

0 

.64 

-  4.19 

•  52 

30 

.0 

0 

1 

o 

FRANKL INTON  3  SH 

82 

1 

52 

s 

67 

3 

89 

23 

38 

27 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1  -65 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

GREENSBURG 

80 

6 

51 

9M 

66 

31 

87 

26* 

38 

39 

0 

0 

0 

0 

.71 

.52 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

HAMMOND  3  NU 

81 

1 

52 

9 

57 

0 

-   1  .2 

86 

29  + 

37 

39 

0 

0 

0 

0 

.43 

-    4  .45 

.17 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

79 

8 

55 

9 

67 

9 

86 

19 

41 

32 

0 

0 

0 

0 

1  .35 

.65 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

81 

6 

57 

5 

69 

6 

86 

23* 

43 

9 

0 

0 

0 

0 

.58 

•  32 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

SLIDELL  HSO  RFC 

79 

0 

55 

2 

84 

25  + 

41 

1 

32 

0 

0 

0 

Q 

.48 

31 

25 

.0 

0 

2 

o 

o 

DIVISION 

67 

6 

-     .  1 

.87 

•  4  .08 

.0 

S 

E  REFER 

F.NCE 

NOTE 

S  FO 

l  OH  I 

NG  ST 

It  1 

N  1 

NOE 

X 

2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PREC I P I TRT I  ON 

NO 

OF 

OATS 

SNOW . 

SLEET 

NO 

OF 

0AYS 

STAT  1  ON 

j 

MAX  . 

MIN. 

a 

X 

«  S 

I 

1  1 

Z 

1 

r 

■= 

o  o 

a  t 

a 

' 

j-  * 

o 

g 

*  — 

; 

J  o 

o 

g 

a  ? 

>  - 

□  z 

- 

o 

1 

o 

a  u! 

c  o 

° 

~r 

■       >  > 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

79.  4 

57.9 

68 

7 

86 

24. 

44 

1 

19 

0 

0 

D 

0 

.45 

-    4  .45 

•  24 

25 

•  0 

0 

i 

0 

0 

OE  OUINCY  4  N 

79.6 

55. 1 

67 

4 

85 

23 

40 

1 

33 

0 

0 

0 

0 

1  .62 

-  3-56 

.82 

21 

.0 

3 

2 

0 

DE  R 1  ODER 

79.7 

55.8 

67 

8 

85 

23 

40 

1 

27 

0 

0 

0 

0 

1  .37 

.45 

19 

.0 

0 

4 

0 

a 

ELIZABETH 

79.5 

54.0 

66 

8 

85 

23 

38 

1 

37 

0 

0 

0 

0 

1.51 

g 

n 

HACKBERRY  8  SSW 

76. S 

62. 4M 

69 

5M 

.9 

81 

26 

51 

27. 

8 

0 

0 

0 

u 

3.16 

-  .62 

2  .30 

30 

.0 

0 

3 

2 

i 

JENNINGS 

81  .3 

57.8 

69 

6 

.4 

68 

23 

45 

1 

14 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  4.59 

.42 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  ARTHUR   10  Sw 

0 

0 

0 

0 

.  4  9 

-  4-08 

.  38 

2 1 

.  0 

0 

1 

o 

0 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

79.0 

58  .5 

68 

8 

-       .  1 

85 

25. 

45 

1 

9 

Q 

g 

Q 

g 

I  .22 

-  3.11 

.61 

20 

.0 

o 

4 

1 

0 

OBERL IN  F IRE  TONER 

80.1 

57.0 

68 

5 

23 

4  3 

1 

18 

Q 

o 

o 

I  .05 

■  64 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

77. 9M 

59. 7M 

68 

RM 

82 

30  * 

45 

' 

'  3 

Q 

Q 

Q 

Q 

.28 

.  0 

0 

1 

(j 

o 

VERMILION  LOCK 

77.9 

58.6 

68 

3 

64 

16 

48 

10 

17 

0 

0 

0 

0 

.78 

.60 

30 

.0 

0 

2 

! 

0 

01  VISION 

66 

S 

.1 

1  .16 

-  3.41 

.0 

■          ■  M 

50UTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

81  .6 

56.7 

69 

z 

.9 

87 

22 

43 

1 

6 

Q 

o 

g 

g 

1  .07 

-  3.34 

.58 

29 

.0 

g 

3 

1 

0 

F RANKL I N  3  NW 

80.8 

57-6 

69 

2 

•  2 

86 

22 

44 

1 

13 

o 

o 

g 

g 

.38 

-  3.44 

•  24 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAFAYETTE  FAA  AP 

80  . 4 

58  .5 

69 

s 

86 

22 

4  5 

1 

8 

n 

o 

g 

g 

0 

3 

g 

Q 

MORGAN  CITY 

79.6 

57.2 

68 

4 

-   1  .5 

85 

22 

45 

10 

12 

n 

Q 

o 

g 

.50 

-  3-93 

.22 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ucu    1 RF  R  1  Q    ^  Uu 
pick    i  □  c  n  i  n  o 

79  .7M 

58.  4M 

69 

1  M 

85 

23- 

40 

1 

22 

0 

0 

0 

0 

.44 

.21 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

69 

1 

■  1 

.60 

-  3-73 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  HSO 

77  .3 

61  .4 

69 

4 

82 

24. 

52 

3. 

8 

0 

0 

0 

0 

.69 

•  45 

2S 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OONALDSONV I LLE 

79.8 

58.2 

69 

0 

-  .9 

85 

24. 

44 

| 

12 

o 

o 

o 

n 

.28 

.10 

30 

.0 

o 

I 

0 

0 

GALL  I ANO 

79.6 

58.7 

69 

2 

85 

26 

44 

i 

15 

0 

0 

0 

0 

.86 

.55 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOUMA 

80  . 2 

56  -6 

69 

86 

25 

0 

0 

0 

0 

3  S3 

.  4  3 

-0 

0 

2 

g 

o 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

80.1 

56.8 

66 

5 

.  1 

86 

21 

40 

21 

o 

0 

0 

0 

.28 

-  3.87 

.10 

30« 

.0 

o 

2 

0 

0 

N  0  ADBON  HSFO  CI  R 

80  .0 

59  -5 

69 

8 

.  3 

86 

23 

0 

0 

0 

0 

75 

4  01 

.  3 1 

25 

.  0 

0 

3 

0 

g 

PARAOIS  7  S 

79.6 

57.3 

68 

5 

84 

22. 

44 

21 

0 

0 

0 

0 

•  54 

-  3.74 

.38 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

78-8 

56. S 

67 

7 

84 

23 

4  1 

28 

0 

0 

0 

0 

.98 

.78 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

QUARANTINE 

75-3 

61  .4 

68 

4 

80 

23 

S3 

10 

0 

0 

0 

0 

.47 

.42 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

RESERVE 

79.  3M 

56. OM 

67 

7M 

-  .6 

85 

24 

44 

27 

0 

0 

0 

0 

.39 

-  3.64 

.13 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  BERNARO 

79.4 

59.4 

69 

.4 

67 

21 

45 

1  I 

0 

0 

0 

0 

1  .75 

1  .65 

25 

.0 

0 

1 

1 

1 

THIBOOAUX 

79.9 

57.8 

68 

.9 

-     .  1 

85 

26» 

45 

12 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  4.21 

•  24 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

68 

.8 

-  .5 

.69 

-  3.47 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


COTTON  VALLEY 
GLGSTER    1  U 
HANNA  3  S 
H0SSTON 


IT 


K0RAN 

LOGANSP0RT  A  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MJIHDEH 

MOORINGSPORT  i  N 

PLAIN  DEAL ING 

REO  Oiv  VALLEY  EXP  STA 

RODESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 
SPR INGH ILL 

wESTDALE  3  SW 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERvILLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
JQNES60RQ  FIRE  T0WER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUSTQN 

RUSTQN-LA  TECH  UNIV 
5PEAHSVILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
WINNFIELD  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST 

6ASTR0P 

EPPS  6  W 

LAKE  PRQVIOENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  CCORE 
HODGES  GARDENS 
LEESvillE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.    STA . 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO 
BEAVER  FIRE  TOW 


LSU  DEAN  LEE  EXP  ST 

MAMOU   «  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROAOS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPRINGS  F II 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO 

BOGALL'SA 

CL INTON  S  SE 


3  SW 


COVINGTON 
FRANKL  INTI 
GREENS8URG 
GREENHELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
0AKN0L  IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROvE  F IRE  TOWER 

ST  FRANC ISVJl LE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL I DELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOMER 
ZACHAR Y  2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6  7 


9     10  1112    13  14  15    16  17  18    19  20  21  22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOH I NG  STATION  INDEX 
4 


DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


SBUTHUEST  07 
ABBEVILLE 

CBQULET  EXP  STATION 
OE  QUIflCY  *  N 
DE  RIDDER 
EL IZABETH 

HACKBERRY  6  SSU 

JENNINGS 

KINDER  3  U 

L  ARE  ARTHUR    10  SU 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LONGVKLE 

NEQNENTAU 

MI TT IE  2  5E 

OAK DALE 

OBERLIN  FIBE  TQUER 
ROCKEFELLER  UL  flEFuGE 
SUGAR TQUN 
SULPHUR 

vERtilL  ION  LOCK 


south  central 

BAtOU  sorrel  lock 
carville  2  su 
frankl in  3  nu 
jeanerette  exp  sta 
lafayette  f aa  ap 


SOUTHEAST  09 

BOQTHVILLE  USO 
OONAL  DSONV ILLE 
GALL IANO 
HOUliA 

IE u  ORLEANS  tiF  USO  CI 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


ORLEANS  us no  AP 
N  0  AOBON  USFO  CI 

NEU  ORLEANS  ALGIERS 

NEU  ORLEANS  CITRUS 

NEU  ORLEANS  OUBL I" 

NEU  ORLEANS  JEFFERSON 

NEU  ORLEANS  JOUROAN 

NEU  ORLEANS  LONDON 

NEU  ORLEANS  nETAIRIE 
PARAOIS   7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THI60DAUX 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INQEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

<r 

K 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

I  6 

i  -7 

1  f 

1  8 

I  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

o: 

.        .  . 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

67 

72 

e  i 

80 

77 

70 

78 

79 

79 

74 

78 

82 

83 

77 

81 

83 

80 

82 

81 

82 

79 

76 

84 

82 

82 

74 

69 

76 

80 

56 

77.5 

37 

38 

38 

5  2 

51 

42 

42 

42 

46 

41 

4  1 

53 

55 

62 

64 

64 

66 

69 

63 

6  3 

53 

16 

49 

56 

5  1 

41 

44 

47 

51 

54 

50.9 

LOGANSPORT  4  ENE 

MUX 

7S 

81 

79 

79 

75 

79 

80 

8  1 

79 

80 

83 

8  4 

79 

82 

83 

79 

82 

82 

83 

80 

79 

84 

83 

84 

80 

78 

79 

80 

77 

6  3 

79.7 

37 

37 

49 

57 

55 

4  1 

42 

51 

44 

4  0 

50 

54 

64 

63 

63 

68 

68 

65 

59 

61 

48 

4  7 

58 

68 

5 1 

45 

45 

47 

54 

S3 

52  .8 

MINDEN 

max 

68 

73 

90 

76 

79 

70 

77 

81 

80 

73 

79 

9  7 

84 

77 

Bl 

65 

82 

82 

81 

85 

78 

76 

84 

62 

83 

75 

66 

77 

81 

5S 

77  .6 

M  I  N 

40 

4  1 

5  1 

55 

52 

4  3 

45 

52 

48 

45 

4  6 

53 

6  1 

62 

61 

63 

67 

64 

64 

61 

50 

50 

58 

62 

5  1 

45 

46 

49 

54 

SO 

53  .0 

PLAIN  DEALING 

MAX 

68 

71 

8: 

80 

77 

71 

79 

79 

79 

74 

78 

8  3 

81 

77 

80 

84 

77 

82 

62 

82 

80 

77 

84 

82 

84 

74 

70 

76 

79 

S6 

77.6 

M  I  N 

37 

37 

36 

50 

50 

4  2 

42 

4  3 

46 

42 

4  3 

50 

57 

60 

62 

6  3 

65 

65 

60 

65 

42 

42 

45 

52 

SO 

49.8 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

nnx 

67 

71 

79 

90 

78 

73 

77 

79 

80 

75 

79 

84 

84 

77 

91 

85 

82 

84 

83 

81 

81 

76 

85 

83 

81 

77 

68 

75 

78 

56 

78.3 

14 

42 

52 

57 

53 

4  5 

44 

54 

45 

43 

52 

55 

63 

63 

63 

65 

64 

66 

61 

60 

49 

50 

58 

63 

S3 

4  4 

46 

51 

53 

52 

53.7 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MAX 

74 

83 

9  ! 

79 

74 

79 

90 

82 

75 

80 

84 

85 

79 

85 

96 

81 

85 

82 

85 

83 

78 

86 

84 

86 

79 

69 

78 

82 

63 

65 

79.7 

"          "  " 

M  1  N 

44 

40 

5: 

58 

54 

46 

45 

58 

48 

4  3 

52 

6  9 

62 

6  3 

64 

69 

70 

63 

61 

63 

52 

1  9 

56 

65 

5  3 

19 

49 

52 

51 

54 

54  .9 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

73 

B2 

79 

77 

69 

77 

80 

81 

74 

81 

83 

95 

75 

81 

85 

93 

84 

81 

81 

76 

76 

85 

83 

83 

77 

71 

77 

8  1 

67 

63 

78.4 

M  1  N 

39 

39 

52 

57 

49 

40 

40 

52 

48 

43 

50 

55 

6  1 

6  2 

62 

66 

67 

63 

62 

60 

5 1 

1  7 

58 

65 

52 

44 

47 

47 

51 

54 

52.7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

67 

74 

83 

81 

79 

69 

76 

81 

90 

73 

79 

83 

6! 

7  7 

81 

65 

84 

84 

83 

66 

77 

77 

86 

76 

82 

77 

69 

77 

82 

59 

78.3 

M  1  N 

41 

39 

51 

53 

51 

42 

42 

53 

47 

39 

4  3 

57 

60 

59 

60 

62 

6  7 

65 

60 

6  7 

53 

1  2 

55 

64 

55 

41 

45 

16 

51 

53 

52.2 

F  ARMERV 1 LLE 

nnx 

74 

82 

79 

75 

77 

80 

80 

76 

78 

B4 

87 

76 

80 

85 

84 

8  3 

82 

85 

81 

83 

61 

61 

78 

75 

80 

78 

65 

79.5 

M  1  N 

39 

4  1 

59 

4  7 

42 

44 

53 

45 

39 

50 

57 

60 

61 

6  1 

65 

6  7 

65 

61 

64 

1  9 

59 

67 

56 

1  3 

46 

51 

S3 

53-5 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 

67 

75 

80 

79 

77 

6  7 

77 

79 

78 

55 

78 

82 

81 

78 

79 

72 

7  2 

64 

82 

84 

76 

75 

84 

71 

80 

74 

68 

74 

79 

66 

75.8 

M  ]  N 

40 

39 

53 

55 

4  9 

42 

4  4 

52 

4  4 

42 

50 

56 

59 

60 

62 

64 

67 

60 

59 

6  1 

5 1 

46 

58 

52 

53 

13 

43 

47 

51 

50 

51  .7 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

7  0 

7  9 

77 

77 

66 

75 

78 

77 

70 

76 

84 

6  2 

75 

81 

87 

85 

66 

82 

86 

72 

77 

84 

87 

81 

77 

67 

7S 

82 

64 

65 

77.5 

M  1  N 

4  4 

43 

53 

S8 

50 

45 

46 

52 

4  4 

41 

49 

57 

59 

57 

62 

66 

6  8 

62 

59 

64 

53 

47 

54 

65 

52 

44 

46 

49 

55 

54 

53.3 

MONROE  CITY 

nut 

73 

80 

78 

78 

75 

7  6 

79 

79 

75 

77 

83 

80 

77 

81 

84 

83 

94 

8  2 

84 

83 

78 

85 

85 

84 

81 

77 

75 

82 

81 

66 

79.5 

HIN 

44 

4  3 

43 

60 

50 

47 

47 

S3 

4  7 

42 

53 

56 

60 

89 

64 

66 

67 

64 

62 

64 

55 

60 

57 

67 

55 

46 

47 

49 

53 

54 

54  .2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MHX 

68 

73 

81 

79 

77 

6  8 

76 

80 

6  0 

7  2 

78 

63 

61 

75 

79 

83 

82 

6  2 

81 

61 

74 

76 

84 

82 

6  1 

75 

69 

74 

80 

56 

77.1 

M  1  N 

38 

39 

50 

58 

5  1 

4  4 

4  4 

54 

44 

42 

49 

66 

60 

60 

61 

67 

68 

65 

60 

61 

52 

4  7 

80 

63 

68 

45 

46 

50 

ss 

SI 

53.0 

HINNFIELO  2  H 

max 

73 

81 

80 

7B 

69 

77 

8  0 

80 

74 

80 

83 

94 

75 

83 

63 

83 

84 

81 

64 

77 

76 

84 

63 

Bl 

78 

72 

76 

81 

76 

63 

78-6 

■           ■  ■ 

M  1  N 

38 

36 

47 

57 

S3 

4  I 

4  1 

56 

42 

39 

4  6 

56 

6  1 

57 

6  7 

64 

66 

66 

60 

62 

SO 

47 

53 

68 

51 

45 

45 

44 

54 

S3 

52. 2 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

max 

72 

81 

80 

79 

69 

76 

60 

7  9 

75 

77 

8  3 

81 

74 

82 

B4 

84 

85 

82 

61 

83 

77 

81 

85 

83 

80 

75 

76 

81 

60 

62 

79.1 

M  ]  N 

45 

4  3 

55 

60 

46 

4  3 

45 

5  1 

4  J 

4  1 

51 

52 

59 

57 

63 

65 

69 

61 

60 

63 

55 

49 

66 

56 

87 

44 

43 

IB 

84 

54 

S3.0 

EPPS  6  H 

HflX 

65 

71 

80 

76 

77 

66 

73 

60 

79 

70 

18 

83 

78 

75 

82 

85 

85 

86 

85 

84 

74 

76 

85 

87 

80 

75 

67 

75 

82 

63 

77.5 

M  1  N 

45 

45 

53 

59 

48 

45 

45 

50 

47 

40 

6  2 

65 

58 

56 

57 

66 

66 

6  1 

58 

65 

53 

4  7 

56 

67 

58 

45 

45 

47 

59 

55 

53.3 

LAKE  PROVIDENCE 

MA* 

65 

71 

78 

77 

76 

75 

75 

80 

76 

75 

71 

77 

8  3 

72 

7  8 

84 

83 

85 

83 

84 

74 

75 

6  i 

88 

78 

75 

68 

76 

80 

64 

77.0 

M  [  N 

4  4 

4  6 

5? 

53 

SO 

49 

50 

57 

49 

4  9 

45 

50 

56 

60 

60 

60 

64 

62 

61 

65 

56 

5  1 

68 

68 

66 

49 

48 

53 

58 

57 

54  .5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

6  4 

71 

77 

77 

75 

66 

75 

7  9 

6  1 

72 

77 

8i: 

84 

74 

8 ; 

61 

82 

84 

83 

91 

78 

76 

8  3 

85 

81 

80 

68 

n 

82 

68 

77.5 

M  1  N 

45 

1  J 

5  3 

56 

55 

48 

45 

58 

50 

a  4 

53 

58 

61 

5  9 

59 

61 

65 

62 

59 

62 

57 

50 

57 

67 

89 

19 

48 

50 

S7 

56 

55.0 

TALLULAH 

MAX 

£5 

71 

79 

79 

76 

65 

75 

8  0 

78 

70 

77 

8  3 

9  0 

74 

83 

63 

85 

85 

83 

76 

77 

84 

82 

77 

76 

66 

'6 

81 

65 

76-9 

n  i  n 

40 

42 

48 

57 

50 

49 

4  4 

53 

48 

4  0 

46 

66 

60 

55 

55 

62 

61 

66 

61 

55 

49 

50 

68 

53 

16 

43 

1  1 

55 

55 

51  .8 

H 1 NNSBORO 

M  H  X 

65 

73 

8  0 

77 

79 

05 

74 

80 

78 

70 

78 

83 

82 

72 

81 

83 

6  3 

85 

83 

94 

73 

77 

83 

85 

79 

79 

67 

)  1 

83 

65 

77.4 

■          "  " 

M  I  N 

42 

4  1 

51 

59 

5  3 

4  5 

55 

54 

4  4 

56 

87 

5  3 

59 

55 

58 

65 

65 

60 

88 

64 

54 

48 

53 

65 

55 

13 

50 

1' 

52 

53 

53.7 

NEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MHX 

68 

72 

8  0 

78 

79 

69 

76 

8  0 

80 

73 

7  8 

63 

83 

B2 

83 

8  3 

82 

82 

83 

78 

83 

6  1 

8  1 

82 

80 

70 

70 

'6 

82 

62 

77.9 

M  I  N 

35 

35 

50 

55 

52 

39 

39 

42 

4  6 

39 

4  6 

60 

58 

58 

58 

6  0 

67 

63 

5  9 

49 

54 

62 

60 

50 

50 

44 

43 

16 

SO 

52 

50-3 

CONVERSE 

MAX 

68 

74 

60 

77 

79 

70 

71 

79 

81 

70 

79 

82 

8  3 

77 

83 

83 

81 

82 

82 

83 

76 

7  7 

85 

81 

8  2 

79 

71 

7  9 

81 

59 

77.8 

M  1  N 

33 

38 

44 

50 

54 

40 

41 

4  5 

45 

4  0 

4  1 

53 

57 

6  1 

65 

66 

68 

62 

59 

62 

52 

1  ) 

52 

65 

50 

4  6 

46 

47 

80 

49 

50.9 

LEESVILLE 

MAX 

69 

77 

81 

80 

79 

70 

79 

79 

82 

77 

8  1 

64 

81 

7  6 

84 

83 

82 

84 

84 

84 

77 

79 

86 

83 

81 

82 

76 

79 

81 

67 

79.7 

niN 

36 

41 

44 

S3 

5  7 

4  4 

47 

56 

50 

4  2 

49 

56 

60 

6  3 

65 

65 

63 

67 

60 

62 

52 

19 

57 

67 

86 

49 

47 

49 

53 

55 

53-9 

MANY 

MAX 

67 

75 

81 

79 

79 

66 

77 

78 

79 

74 

80 

82 

86 

78 

83 

83 

81 

83 

79 

64 

78 

77 

60 

83 

80 

82 

75 

78 

82 

65 

78. S 

NIN 

36 

36 

45 

56 

54 

39 

42 

52 

46 

4  0 

48 

80 

3.  1 

60 

64 

68 

70 

61 

59 

60 

49 

46 

56 

69 

51 

46 

45 

4  6 

54 

53 

52.1 

NATCHITOCHES 

MA* 

78 

75 

81 

82 

60 

70 

79 

81 

63 

76 

81 

66 

66 

78 

85 

81 

85 

84 

61 

86 

79 

8  0 

8  7 

86 

83 

82 

73 

7  9 

84 

63 

80.5 

NIN 

4? 

42 

51 

6  4 

55 

45 

4  6 

6  4 

51 

44 

53 

59 

62 

63 

63 

68 

69 

67 

62 

67 

52 

5  2 

59 

65 

5  7 

49 

49 

50 

53 

54 

55.2 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

66 

77 

78 

79 

78 

68 

7  9 

78 

80 

76 

79 

82 

62 

75 

83 

82 

80 

82 

62 

83 

76 

79 

84 

82 

80 

81 

75 

7  8 

80 

68 

78.5 

M  I  N 

38 

4  7 

45 

52 

58 

46 

48 

57 

5  1 

4  5 

50 

56 

6? 

6  2 

61 

59 

69 

68 

63 

60 

51 

4  9 

69 

66 

58 

48 

50 

49 

55 

SS 

54.3 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

69 

75 

78 

77 

80 

69 

7  9 

80 

82 

75 

79 

6  3 

94 

74 

83 

85 

84 

85 

82 

94 

83 

79 

84 

87 

81 

83 

73 

7  8 

60 

72 

79-6 

n  i  n 

4  1 

47 

50 

56 

68 

48 

47 

53 

51 

4  6 

46 

59 

63 

69 

64 

65 

65 

66 

63 

64 

55 

52 

60 

66 

69 

49 

SO 

5  4 

60 

SO 

S5.7 

OLEXANORIA  HSO  AP 

MM  X 

76 

83 

80 

76 

66 

79 

64 

61 

74 

82 

85 

89 

73 

84 

87 

8S 

86 

83 

86 

76 

79 

66 

89 

83 

67 

71 

77 

88 

70 

65 

80.3 

M  1  N 

4  1 

42 

40 

54 

55 

48 

4  5 

61 

18 

42 

49 

69 

69 

56 

60 

66 

68 

66 

60 

61 

57 

50 

56 

68 

60 

49 

49 

49 

54 

55 

54  .5 

BELAH  F IRE  TONER 

MAX 

69 

76 

83 

60 

80 

67 

78 

82 

81 

75 

81 

85 

98 

72 

8  3 

84 

84 

87 

62 

81 

74 

7  9 

87 

86 

61 

80 

72 

7  6 

83 

70 

79.7 

M!N 

4  1 

42 

49 

56 

54 

46 

47 

68 

48 

44 

46 

58 

60 

56 

60 

66 

67 

67 

59 

61 

S3 

60 

56 

69 

6  1 

47 

47 

49 

60 

55 

54.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DRILY   TEMPERATURES  -™ 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
<x 
a: 

CE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOTCE   3  HNU 

MAX 

7  8 

8? 

76 

80 

85 

66 

76 

94 

8  4 

84 

82 

8  1 

83 

76 

79 

85 

6 1 

ft  i 

62 

78 

8  3 

68 

65 

78 

7 

M  1  N 

47 

47 

54 

54 

53 

48 

49 

59 

4  9 

47 

56 

62 

64 

62 

65 

67 

63 

67 

64 

63 

59 

54 

08 

65 

61 

59 

51 

52 

55 

55 

57 

3 

BUNK  IE 

hbx 

80 

60 

60 

84 

64 

7  4 

84 

67 

66 

86 

85 

6  5 

76 

BO 

8  7 

67 

8  3 

62 

72 

79 

64 

75 

79 

9 

n!N 

41 

48 

52 

52 

58 

54 

50 

57 

50 

46 

51 

59 

61 

58 

61 

60 

67 

66 

61 

65 

52 

5  2 

50 

64 

60 

50 

50 

51 

53 

64 

SS 

8 

GRAND  COTEBU 

MAX 

7  9 

78 

7  5 

79 

82 

64 

7  8 

79 

8  3 

84 

8  3 

8  0 

80 

86 

86 

82 

62 

75 

8  1 

8  2 

79 

76 

79 

7 

niN 

45 

45 

51 

S3 

59 

56 

51 

58 

5  1 

46 

51 

50 

60 

59 

60 

68 

61 

64 

62 

52 

59 

67 

61 

52 

5  7 

50 

59 

69 

56 

0 

HINESION  4  NNE 

mux 

8  1 

8 1 

6  7 

1 6 

8  1 

8  1 

76 

82 

64 

85 

72 

82 

6  3 

82 

8  3 

82 

84 

76 

81) 

84 

83 

82 

8  I 

73 

7  8 

80 

69 

79 

1 

niN 

37 

4  1 

47 

44 

44 

45 

4  3 

4  4 

48 

41 

4  0 

4  2 

60 

59 

63 

66 

66 

66 

60 

60 

50 

4  6 

48 

61 

5  4 

42 

45 

45 

4  5 

54 

50 

0 

JONESVILLE  LOCKS 

HP  X 

8  1 

80 

73 

76 

82 

60 

72 

6  3 

84 

84 

85 

84 

64 

7  8 

85 

86 

83 

80 

72 

63 

72 

78 

3 

n  l  n 

48 

50 

51 

54 

57 

50 

6  1 

51 

52 

48 

46 

56 

60 

59 

60 

63 

68 

65 

62 

66 

47 

56 

54 

57 

59 

51 

SO 

SO 

53 

SS 

55 

0 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 

HBX 

79 

80 

73 

79 

6  3 

64 

73 

83 

85 

64 

85 

8  3 

64 

79 

79 

84 

85 

63 

6  1 

7 1 

78 

62 

72 

78 

7 

MIN 

43 

46 

49 

58 

57 

50 

46 

58 

49 

4  4 

50 

67 

60 

55 

63 

64 

67 

65 

59 

66 

55 

50 

57 

65 

6  9 

47 

47 

49 

59 

55 

55 

0 

PlflMOU  4  S 

MUX 

8  2 

80 

60 

6  4 

84 

83 

8  4 

8  4 

84 

84 

85 

84 

82 

6  1 

8  7 

8  7 

8  3 

73 

80 

83 

6  3 

75 

81 

.2 

H|N 

45 

4  7 

51 

54 

59 

6  4 

53 

60 

55 

SO 

55 

5  4 

63 

63 

64 

70 

71 

70 

66 

66 

58 

S3 

59 

72 

56 

51 

51 

60 

55 

58 

4 

MELVILLE 

MAX 

78 

75 

7  6 

80 

8  1 

78 

79 

8  3 

84 

76 

84 

83 

8  3 

64 

84 

8  4 

80 

63 

8  3 

85 

86 

8 1 

8  1 

72 

78 

83 

78 

80 

5 

M  1  N 

4  1 

46 

48 

50 

5! 

55 

48 

57 

51 

43 

48 

59 

5  9 

56 

8  8 

58 

65 

65 

60 

63 

63 

53 

57 

64 

60 

50 

49 

49 

58 

60 

54 

.8 

NEW  ROADS  5  ESE 

nnx 

76 

76 

79 

72 

79 

81 

82 

7  6 

79 

8  1 

83 

77 

84 

85 

85 

88 

8  3 

63 

63 

80 

84 

87 

6  3 

82 

74 

78 

80 

81 

80 

0 

MIN 

4  1 

46 

48 

49 

56 

57 

49 

58 

52 

46 

48 

60 

57 

55 

55 

59 

63 

57 

61 

61 

55 

49 

55 

62 

61 

SI 

51 

49 

55 

55 

64 

.  1 

OLD  RIVER  LOCK 

HBX 

70 

75 

ta 

78 

80 

69 

79 

80 

80 

75 

80 

82 

82 

75 

8  2 

85 

64 

85 

65 

84 

60 

60 

85 

85 

80 

62 

70 

78 

82 

76 

79 

.5 

MIN 

42 

4  3 

51 

51 

55 

57 

50 

50 

5  3 

45 

60 

55 

57 

58 

58 

62 

65 

65 

64 

63 

60 

SI 

59 

63 

62 

52 

50 

SO 

52 

61 

55 

1 

m  i  □  i     c  lj 

ULLn    j  Son 

67 

73 

81 

79 

77 

65 

75 

80 

79 

79 

83 

64 

84 

75 

8  7 

84 

88 

61 

HI 

74 

77 

84 

84 

82 

78 

6  8 

75 

8  1 

6  3 

78 

0 

n  l  n 

39 

36 

46 

52 

52 

44 

40 

48 

49 

55 

S3 

62 

59 

54 

57 

64 

64 

59 

64 

52 

47 

54 

62 

54 

46 

4  6 

45 

49 

54 

52 

0 

WOOOHOR  TH  2  SE 

nn . 

69 

76 

80 

78 

78 

67 

79 

79 

81 

79 

BO 

84 

80 

65 

65 

65 

8  3 

64 

75 

81 

89 

86 

84 

81 

72 

78 

8  2 

73 

7  9 

.8 

.          .  ■ 

M  !  N 

43 

49 

50 

51 

58 

50 

46 

51 

51 

4  4 

54 

54 

60 

54 

6  7 

66 

62 

63 

55 

51 

60 

67 

58 

49 

50 

5  1 

54 

55 

54 

.5 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

HBX 

76 

80 

811 

79 

78 

60 

62 

84 

7  8 

80 

82 

86 

80 

84 

83 

82 

8  3 

85 

64 

6  2 

6  3 

86 

86 

85 

84 

79 

85 

81 

81 

.3 

m  :  N 

4  0 

4  4 

49 

48 

4H 

56 

50 

59 

53 

4  4 

48 

49 

59 

57 

58 

66 

63 

60 

59 

62 

66 

51 

55 

65 

6C 

SI 

48 

47 

54 

60 

54 

4 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

78 

73 

79 

79 

82 

76 

79 

81 

83 

79 

8  3 

65 

85 

85 

8  3 

64 

82 

82 

85 

85 

83 

8  1 

75 

79 

8  3 

78 

74 

80 

.4 

H  1  N 

4? 

47 

50 

51 

57 

58 

SI 

60 

S3 

47 

50 

61 

60 

56 

56 

66 

65 

64 

64 

6  4 

56 

52 

56 

66 

61 

52 

50 

50 

60 

63 

56 

4 

BOGALUSA 

HBX 

66 

80 

78 

80 

78 

8  1 

82 

76 

79 

8  ? 

66 

6  1 

65 

85 

82 

84 

88 

8  5 

64 

8  3 

65 

87 

65 

80 

72 

80 

86 

61 

81 

•  0 

M  1  N 

40 

43 

49 

49 

6  4 

57 

SO 

56 

SI 

41 

47 

66 

57 

60 

60 

63 

59 

57 

55 

56 

64 

51 

54 

60 

63 

52 

46 

46 

49 

56 

5  i 

-  4 

CLINTON  S  SE 

MAX 

76 

8  0 

8 1 

78 

60 

8 1 

8  4 

82 

83 

80 

82 

82 

8  3 

8  1 

60 

85 

8  4 

8  1 

80 

7  1 

76 

82 

77 

7  9 

•  3 

H  |  N 

39 

4  4 

46 

46 

55 

55 

SO 

57 

51 

4  6 

50 

59 

59 

56 

57 

64 

68 

6  4 

62 

6  3 

65 

49 

54 

64 

61 

49 

47 

48 

57 

62 

55 

.0 

COVINGTON   4  NNH 

HHX 

7  8 

79 

6  1 

79 

78 

SO 

86 

60 

82 

82 

82 

80 

82 

8  1 

8  1 

ft  3 

8  3 

64 

82 

6  2 

8  1 

79 

84 

82 

80 

80 

.6 

MIN 

37 

4? 

46 

46 

S3 

57 

48 

59 

5  4 

4  1 

45 

54 

55 

57 

65 

67 

60 

55 

65 

68 

63 

47 

54 

7U 

64 

51 

46 

44 

5  9 

62 

83 

.5 

F  RANKL  I  N  TON   3  SH 

MAX 

76 

80 

6 1 

6  4 

8  4 

76 

80 

8  2 

87 

8  4 

6  7 

86 

82 

8  1 

86 

87 

65 

86 

86 

8  9 

63 

6  3 

72 

7  9 

8  3 

79 

80 

82 

.1 

MIN 

38 

43 

47 

47 

51 

5  4 

47 

57 

48 

4  1 

47 

55 

55 

59 

56 

64 

60 

55 

56 

58 

6  4 

49 

64 

61 

59 

51 

46 

4  5 

56 

63 

52 

.5 

GREENSBURG 

HHX 

68 

70 

72 

7  5 

68 

80 

79 

60 

82 

82 

8 1 

60 

84 

83 

84 

83 

84 

82 

86 

85 

84 

BO 

86 

87 

86 

6  7 

78 

78 

66 

80 

80 

.6 

MIN 

38 

50 

59 

45 

46 

49 

55 

53 

54 

55 

52 

80 

55 

55 

59 

49 

S3 

55 

60 

55 

45 

45 

49 

59 

51 

-9 

HAMMOND   3  NH 

HHX 

66 

75 

80 

78 

6 1 

78 

79 

62 

62 

80 

6  3 

86 

82 

8  5 

83 

82 

82 

84 

8  4 

84 

85 

88 

60 

8  3 

84 

76 

79 

86 

Bl 

3  1 

.1 

MIN 

37 

42 

46 

45 

53 

56 

48 

56 

52 

40 

45 

55 

55 

56 

56 

66 

63 

69 

55 

-.8 

63 

47 

53 

62 

62 

SO 

46 

44 

55 

63 

52 

.9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

HHX 

69 

74 

77 

76 

78 

73 

77 

7  8 

8  3 

73 

7  6 

6  1 

84 

79 

83 

85 

64 

85 

86 

84 

82 

8  1 

85 

81 

82 

81 

74 

78 

84 

79 

7  9 

8 

MIN 

41 

47 

49 

49 

59 

58 

50 

60 

5  1 

45 

48 

54 

56 

55 

57 

64 

67 

65 

6  4 

62 

67 

56 

57 

65 

61 

S3 

50 

47 

56 

63 

55 

.9 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

74 

78 

80 

79 

76 

80 

61 

8  2 

79 

80 

83 

H4 

81 

84 

85 

84 

86 

84 

85 

83 

82 

64 

86 

86 

81 

8  2 

78 

83 

82 

H  1  N 

43 

47 

52 

SO 

58 

59 

52 

60 

53 

49 

50 

62 

60 

55 

89 

67 

65 

65 

63 

64 

65 

63 

63 

66 

62 

51 

50 

46 

61 

62 

57 

5 

SLIOELL  HSO  RFC 

HHX 

67 

73 

76 

77 

76 

68 

79 

78 

8  2 

77 

77 

78 

83 

81 

82 

79 

79 

78 

81 

6  1 

64 

84 

83 

83 

84 

82 

80 

76 

8  1 

80 

79 

a 

m             m  m 

H  |  N 

41 

46 

50 

49 

65 

57 

51 

60 

52 

43 

49 

56 

59 

59 

60 

70 

67 

6  1 

56 

6  4 

69 

SI 

56 

66 

65 

5  4 

46 

49 

58 

63 

56 

.2 

SOUTHWEST  07 

CROHLEY  EXP  STAT  ION 

HBX 

68 

75 

77 

75 

77 

66 

77 

80 

80 

75 

7  8 

6  3 

84 

8  2 

8  3 

82 

83 

8  4 

8  3 

6  1 

86 

66 

6  3 

8  3 

75 

80 

8  3 

79 

79 

4 

H|N 

4  4 

50 

52 

54 

60 

57 

5  8 

59 

53 

47 

53 

60 

59 

59 

59 

67 

69 

69 

6  1 

65 

61 

53 

60 

68 

61 

53 

53 

S3 

60 

59 

57 

9 

OE  OUINCY  4  N 

MAX 

70 

77 

IS 

76 

79 

68 

79 

80 

61 

78 

80 

84 

64 

76 

83 

80 

80 

8  3 

8  3 

84 

81 

85 

84 

6  1 

82 

78 

7  9 

8  3 

70 

79 

■  6 

H  I  N 

40 

4  1 

46 

52 

58 

47 

SO 

52 

50 

48 

52 

58 

63 

63 

6  1 

64 

6  8 

68 

6  4 

66 

53 

50 

60 

66 

86 

51 

50 

50 

S2 

50 

56 

.  1 

OE  R I  DOER 

nax 

68 

7  8 

80 

80 

79 

78 

79 

79 

6  1 

76 

60 

83 

83 

77 

H4 

82 

82 

8  3 

8  3 

8  3 

75 

6  1 

85 

8  3 

6  1 

82 

76 

79 

82 

66 

79 

7 

H1N 

40 

45 

48 

52 

59 

50 

47 

56 

52 

46 

53 

57 

62 

64 

64 

67 

70 

69 

64 

60 

S3 

51 

61 

67 

57 

50 

50 

51 

54 

55 

55 

8 

ELIZABETH 

MAX 

69 

7  7 

80 

79 

79 

67 

79 

80 

61 

79 

84 

83 

8  3 

82 

8  3 

82 

82 

83 

ft  4 

75 

8 1 

85 

84 

82 

62 

78 

8  1 

72 

79 

.5 

M  I  N 

36 

i.1 

45 

52 

52 

50 

46 

67 

4  4 

49 

48 

56 

56 

56 

55 

65 

66 

66 

69 

66 

52 

4  7 

56 

69 

60 

49 

49 

46 

55 

56 

54 

■  0 

HACK8ERRY  8  SSH 

HHX 

74 

74 

74 

74 

76 

66 

7  6 

7  7 

76 

75 

76 

78 

79 

75 

79 

77 

77 

76 

76 

"'8 

75 

79 

80 

80 

79 

6  1 

75 

76 

78 

74 

76 

.5 

H  I  N 

52 

58 

64 

65 

68 

60 

59 

56 

56 

60 

64 

68 

68 

70 

71 

71 

69 

71 

61 

62 

70 

73 

62 

51 

51 

54 

64 

59 

62 

4 

JENNINGS 

HBX 

70 

76 

80 

80 

86 

66 

78 

e2 

82 

78 

83 

85 

86 

7  7 

85 

84 

R4 

86 

84 

85 

7  7 

62 

88 

87 

82 

85 

77 

81 

85 

77 

81 

.3 

H  I  N 

45 

47 

S3 

56 

62 

56 

S3 

52 

S3 

50 

56 

62 

62 

62 

64 

6  7 

71 

70 

64 

62 

66 

56 

59 

62 

60 

53 

53 

53 

55 

59 

57 

8 

LAKE   ARTHUR   10  SH 

HBX 

69 

73 

76 

74 

77 

78 

79 

60 

80 

76 

80 

8  1 

75 

79 

76 

79 

79 

79 

75 

8  1 

8  1 

80 

80 

8  3 

76 

79 

75 

77 

8 

H  1  N 

49 

55 

56 

59 

58 

55 

59 

S3 

S3 

60 

64 

64 

68 

69 

7  1 

72 

71 

70 

71 

62 

60 

63 

68 

62 

56 

56 

56 

59 

59 

61 

3 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

76 

76 

77 

79 

65 

80 

79 

8  1 

78 

79 

82 

8  3 

76 

62 

79 

60 

82 

8  1 

81 

76 

81 

85 

82 

80 

85 

79 

8  1 

73 

75 

79 

.0 

H  I  N 

45 

48 

52 

55 

61 

58 

5  3 

60 

5  4 

50 

55 

57 

62 

60 

65 

68 

70 

68 

63 

62 

59 

56 

64 

64 

6! 

54 

54 

56 

62 

59 

58 

5 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

nnx 

71 

78 

79 

78 

80 

71 

8  1 

80 

62 

77 

80 

84 

84 

78 

84 

82 

82 

84 

84 

84 

75 

62 

85 

H4 

82 

83 

75 

78 

82 

74 

80 

1 

n  I  N 

43 

47 

50 

55 

59 

53 

51 

59 

50 

4  6 

53 

60 

62 

60 

62 

67 

69 

67 

64 

64 

56 

52 

61 

69 

59 

51 

SI 

52 

60 

57 

57 

0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

HBX 

69 

74 

75 

75 

75 

68 

78 

77 

79 

77 

77 

81 

77 

80 

80 

61 

82 

61 

77 

82 

82 

81 

80 

82 

78 

73 

82 

77 

9 

H  [  N 

45 

52 

56 

57 

60 

59 

57 

61 

57 

52 

52 

59 

66 

68 

70 

61 

62 

70 

63 

57 

66 

72 

62 

65 

58 

58 

57 

59 

7 

VERMIL ION  LOCK 

MAX 

67 

73 

75 

74 

77 

66 

77 

79 

78 

77 

76 

79 

80 

75 

79 

84 

76 

78 

82 

60 

81 

81 

81 

82 

80 

83 

83 

76 

60 

78 

77 

9 

n  l  n 

49 

50 

52 

55 

55 

57 

53 

54 

SO 

46 

54 

56 

56 

65 

67 

68 

70 

71 

68 

70 

65 

57 

89 

70 

63 

55 

55 

55 

57 

55 

58 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

APRIL  1976 


DAY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 
(r 

■        •  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

76 

78 

78 

78 

75 

78 

80 

84 

80 

80 

82 

83 

81 

84 

84 

82 

84 

83 

84 

81 

84 

87 

86 

81 

83 

83 

80 

86 

83 

79 

61  .6 

M  I  N 

4  3 

47 

49 

52 

59 

57 

52 

61 

54 

50 

50 

56 

57 

55 

58 

67 

67 

61 

63 

63 

65 

52 

58 

65 

61 

54 

50 

SO 

61 

64 

56-7 

FRANKL 1     3  NH 

MAX 

74 

78 

78 

78 

71 

78 

79 

8  1 

77 

80 

81 

85 

81 

82 

83 

82 

83 

84 

83 

81 

84 

86 

85 

62 

84 

79 

82 

85 

82 

76 

80.8 

M  I  N 

44 

48 

48 

50 

59 

57 

52 

60 

54 

46 

52 

55 

58 

68 

59 

61 

61 

68 

64 

67 

64 

55 

63 

67 

61 

56 

57 

50 

60 

64 

57.6 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

75 

78 

78 

78 

68 

79 

80 

82 

7  8 

80 

8  3 

84 

78 

82 

8  3 

82 

84 

84 

83 

82 

81 

86 

85 

83 

83 

78 

80 

84 

80 

70 

80.4 

KIN 

4S 

50 

53 

54 

60 

56 

6  4 

61 

52 

48 

53 

6  1 

69 

60 

62 

72 

71 

70 

63 

67 

60 

54 

68 

65 

63 

55 

S3 

50 

60 

63 

58.5 

MORGAN  C I TY 

69 

73 

76 

70 

78 

74 

78 

78 

82 

84 

78 

79 

63 

79 

82 

61 

8  1 

82 

82 

82 

61 

65 

83 

84 

81 

82 

78 

80 

81 

82 

79.6 

M1N 

46 

52 

53 

S4 

60 

60 

69 

6  2 

52 

45 

52 

58 

60 

60 

60 

61 

62 

66 

63 

63 

63 

56 

52 

61 

63 

58 

54 

53 

54 

55 

57.2 

NEW  IBERIA  5  NH 

MAX 

67 

75 

7  9 

67 

60 

8  1 

76 

78 

76 

85 

79 

80 

8  3 

82 

62 

80 

63 

81 

8  3 

85 

82 

81 

83 

80 

8  1 

82 

81 

79  .7 

MIN 

40 

48 

60 

58 

61 

58 

46 

55 

52 

56 

60 

7  1 

70 

70 

62 

62 

6  7 

66 

53 

62 

S3 

57 

55 

50 

56 

60 

66 

58.4 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV [LLE  HSO 

MAX 

71 

73 

72 

75 

73 

75 

74 

77 

72 

76 

78 

81 

80 

60 

79 

80 

80 

79 

80 

82 

79 

80 

82 

82 

79 

71 

72 

80 

79 

77 

77.3 

MIN 

52 

55 

52 

64 

62 

61 

58 

62 

56 

55 

54 

61 

62 

62 

63 

68 

66 

66 

61 

66 

71 

63 

63 

69 

69 

62 

61 

58 

63 

68 

61.4 

OONALOSONVILLE 

MAX 

67 

74 

77 

78 

79 

72 

77 

79 

8  1 

76 

78 

81 

8  3 

60 

84 

84 

62 

83 

6  3 

84 

82 

63 

65 

85 

82 

60 

75 

76 

83 

81 

79.8 

m:n 

44 

55 

60 

60 

60 

60 

56 

59 

58 

51 

5  2 

55 

58 

56 

58 

59 

69 

68 

64 

64 

63 

61 

6  4 

64 

63 

56 

53 

52 

S2 

50 

58.2 

GALL  I ANO 

hbx 

6fl 

75 

77 

78 

79 

75 

78 

76 

82 

82 

8  0 

82 

e< 

79 

82 

80 

80 

80 

83 

61 

80 

80 

62 

82 

83 

85 

82 

72 

82 

79 

79.6 

MIN 

44 

45 

5  1 

5  2 

52 

62 

55 

62 

57 

50 

53 

50 

52 

61 

60 

70 

70 

67 

66 

69 

67 

70 

64 

67 

62 

63 

58 

62 

48 

52 

56.7 

HOUHA 

Mh« 

74 

78 

77 

78 

74 

76 

78 

81 

76 

79 

6  2 

82 

80 

62 

82 

80 

60 

80 

62 

83 

84 

85 

85 

84 

86 

78 

76 

82 

82 

79 

80.2 

M  1  N 

43 

49 

50 

52 

6  1 

59 

56 

62 

56 

48 

51 

6  7 

58 

60 

61 

70 

69 

69 

61 

62 

63 

56 

59 

68 

65 

59 

54 

52 

62 

67 

58.6 

NEW  ORLEANS  HSMO  AP 

MAX 

74 

75 

75 

77 

75 

76 

79 

81 

76 

77 

80 

83 

8 

82 

83 

83 

B2 

83 

8  1 

83 

86 

84 

64 

84 

83 

74 

76 

83 

83 

81 

80.1 

M  |  N 

40 

4  5 

S3 

4  6 

60 

56 

53 

62 

51 

4  9 

47 

54 

57 

58 

69 

69 

69 

64 

56 

66 

60 

54 

55 

70 

60 

60 

53 

50 

60 

65 

56.6 

N  0  AD90N  HSFO  CI 

MAX 

74 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

82 

75 

78 

7  9 

83 

79 

83 

82 

82 

80 

83 

81 

8  2 

85 

64 

86 

84 

83 

74 

75 

83 

82 

80 

80-0 

MIN 

45 

51 

53 

53 

62 

60 

58 

64 

55 

53 

53 

58 

60 

60 

62 

6  8 

6  8 

63 

60 

66 

61 

57 

60 

69 

6  7 

89 

54 

55 

64 

66 

59.5 

PHRAOIS  7  S 

MAX 

74 

76 

74 

77 

78 

7S 

77 

80 

80 

78 

80 

83 

64 

6  I 

80 

79 

79 

80 

6  0 

8  1 

84 

84 

82 

62 

8  3 

8  1 

75 

80 

81 

60 

79.6 

MIN 

44 

4  7 

48 

49 

59 

69 

55 

62 

55 

45 

47 

57 

58 

55 

6  4 

66 

69 

68 

68 

66 

67 

S3 

55 

68 

64 

56 

51 

51 

61 

57 

57.3 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

72 

74 

72 

75 

77 

76 

77 

80 

79 

76 

75 

83 

8  2 

82 

81 

79 

79 

80 

81 

82 

B3 

82 

84 

61 

80 

75 

76 

80 

80 

80 

78.8 

M  l  N 

4  ! 

48 

47 

47 

5  6 

60 

S4 

60 

59 

48 

4  7 

S3 

57 

66 

60 

65 

6  2 

61 

60 

64 

67 

57 

58 

63 

62 

57 

59 

50 

50 

65 

56-5 

OUARANT INE 

MAX 

65 

70 

74 

73 

71 

74 

74 

74 

75 

71 

75 

75 

77 

77 

7  6 

78 

76 

78 

79 

78 

77 

78 

80 

79 

7  9 

7S 

71 

72 

79 

79 

75. 3 

M  1  N 

53 

55 

55 

55 

60 

63 

59 

61 

63 

56 

57 

61 

61 

63 

63 

63 

65 

67 

63 

63 

63 

63 

64 

66 

60 

65 

62 

60 

65 

66 

61  .4 

RESERVE 

MAX 

68 

73 

76 

74 

76 

78 

8  1 

75 

81 

64 

BO 

83 

83 

82 

82 

83 

83 

65 

82 

75 

74 

83 

81 

79.3 

M  1  N 

4  4 

4H 

50 

59 

53 

61 

S6 

47 

4  9 

57 

57 

58 

57 

63 

67 

54 

59 

65 

SS 

55 

52 

59 

64 

S6  .0 

SAINT  BERNARD 

MHX 

72 

75 

15 

77 

76 

76 

7  6 

8  0 

77 

77 

60 

84 

86 

84 

80 

7  9 

79 

80 

81 

63 

87 

83 

83 

86 

81 

80 

74 

79 

78 

79 

79.4 

M  1  N 

45 

5  1 

5 1 

56 

6  4 

5  9 

56 

63 

58 

50 

50 

6 1 

60 

59 

62 

6  6 

67 

6  4 

59 

67 

70 

56 

56 

68 

66 

88 

57 

52 

69 

69 

59.4 

THI800PUX 

MAX 

68 

74 

77 

78 

78 

74 

78 

77 

83 

78 

6  0 

82 

84 

BO 

84 

8  2 

81 

82 

82 

63 

79 

85 

B5 

75 

83 

85 

79 

77 

83 

82 

79.9 

M  |  N 

45 

4') 

52 

5  7 

58 

55 

59 

55 

49 

51 

56 

57 

57 

61 

69 

68 

61 

61 

6  4 

67 

59 

60 

61 

64 

57 

S3 

52 

59 

67 

57.8 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

APR  1 1  1976 


r 

OAY   OF  MONTH 

o 

STATION 

0. 

o 
1  IN  I 

b 

6 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  4 

I  S 

16 

1  7 

ft 

)  ft 

:  o 

2  l 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

26 

7  9 

30 

3  1 

ct 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 
HIN 

71 
S4 

72 
54 

77 
56 

18 
61 

ift 
63 

i: 

5  9 

7  7 
59 

79 
SO 

80 

51 

79 
6  1 

7  9 
6  1 

81 

59 

e  I 

67 

i  : 

67 

80 

(  6 

8  6 
6  6 

e  i 

7  1 

8  2 
7  2 

83 

7  1 

86 

71 

18 
6  1 

84 

61 

B  ' 
66 

8  1 

7  0 

81 

6  7 

83 
62 

83 

62 

5  6 

6  3 

R4 

65 

70 

62 

60 

63 

I 

CROHLEY  EXP  STATION 

4 

MAX 

n  1  n 

69 

se 

72 
57 

75 
60 

7  7 
62 

77 
62 

68 
64 

73 
6? 

76 
61 

73 
65 

74 
64 

75 
63 

77 
63 

80 

65 

74 

69 

80 
68 

79 
66 

79 
68 

81 
68 

81 
68 

60 
7  1 

7  5 
71 

82 
69 

B3 
68 

8  2 
7  1 

8  2 
7  2 

6  2 
69 

81 

6  8 

83 

67 

6  1 
6  8 

75 
71 

77 
66 

5 
0 

HOUMA 

4 

MHX 
HIN 

n 

59 

82 
59 

8? 
6," 

82 

65 

73 

74 

65 

73 
63 

81 

6? 

80 
65 

82 
63 

83 

65 

85 
6^ 

79 
68 

BS 
68 

86 
68 

6? 
70 

85 

73 

86 
74 

8  1 
78 

84 

72 

8  7 

73 

8  7 
71 

88 
71 

84 

72 

88 
74 

86 
71 

85 

70 

87 
69 

83 

70 

78 

73 

82 
68 

8 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 

4 

MAX 
MIN 

66 

67 
54 

73 
55 

72 
59 

72 
63 

65 
59 

73 
59 

72 
59 

71 
57 

69 

56 

7  2 
56 

76 

60 

77 
64 

70 
64 

7  8 
64 

76 
6  7 

74 

68 

77 
69 

77 
68 

79 
68 

71 

65 

77 
6  4 

80 
64 

77 
67 

75 
68 

76 
63 

75 
63 

76 
63 

76 
64 

70 
65 

73 
62 

7 
3 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

72 
53 

72 
S3 

73 
53 

74 

58 

75 
60 

7; 

56 

77 
56 

77 
57 

80 

59 

78 
59 

79 

59 

81 
63 

82 
64 

76 
68 

84 

6  7 

81 
66 

75 
66 

79 
69 

80 
69 

63 
68 

75 
60 

77 
60 

85 
60 

61 

5E 

79 
64 

77 
59 

66 
58 

76 
68 

78 
58 

66 

60 

77 
60 
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SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 
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6e 

54 

68 
54 

74 
5  4 

75 
59 

74 

61 

66 
58 

75 
58 

77 
58 

78 
60 

79 
59 

80 

60 

83 

62 

B4 

71 
65 

82 
65 

84 

67 

82 

70 

84 

70 

86 

70 

86 
70 

76 

62 

83 
65 

88 
64 

87 
75 

78 
68 

80 
62 

61 

62 

84 

62 
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74 

74 

66 

79 
63 

1 

4 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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8 

9 
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1  3 
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15 
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21 
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.3? 
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21 
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.20 
24 
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19 
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15 
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39 
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4  2 
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27 
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25 
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39 
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27 
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12 

31 
4  2 
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1  5 
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20 
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2  4 
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6C 
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-19 
3C 
76 
53 
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16 
64 

53 
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61 

5: 
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72 
56 
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51 

.26 
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56 
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61 
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47 

21 
8  2 
46 
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86 
52 
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69 
61 

.23 
19 
79 
53 

.21 
33 
85 
61 

.31 
94 

83 

6; 
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88 
63 

3C 
84 
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63 
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4  3 
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62 
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62 

.26 

69 

ei 
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30 
86 
56 

.23 
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88 

59 

.23 
32 
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65 
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6i 

14 
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56 
84 

50 

.26 
2  3 
86 
49 
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2  3 
66 
64 
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40 

76 
61 

7.02 
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82.7 
56.  1 
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STATION  INDEX 


LOU  I S I ONO 
APRIL  1976 
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INDEX  NO. 

DIVISION 
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UJ 
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<x 
z 

cx 

Q 

jj 

D 
X 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0BSERVRT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 
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(SEE  NOTES  1 
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c 

H 
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225 
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03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 
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54 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNSBORO 
W  I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9806 
9809 
9865 
9930 


FRANKLIN 

MINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


32  09 

32  02 

31  07 

30  38 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


80 
220 
116 

85 


r  h 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  ROORIGUEZ 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for   this  State. 

nrMrH,TnwA,   TmTTS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   JF,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
DIMENSIONAL  UNITS,     Unless  ^g-ee  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.     In  -Supplemental  Data"  table 
3i«ctioni  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  ot  observations. 

OBSERVATION  TIME  *     The  Station   Index  shows  observation  times   in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"   table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall   in  the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in   the   "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
s'now  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Calhoun  Exp.   Station  :      Ruston  fine  sandy   loam,    bare.     Slope  0.      Palmer  type  soil  thermometer. 

Crowley  Exp.   Station         :     Coastal  prairie  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Houma  :     Moon  silt   clay   loam,   bare.     Slope  0.      Palmer  type  soil  thermometer. 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp.  Sta:  Red  River  Alluvial  Soil,  level.  Bare  ground.  Palmer  soil  thermometers. 
Red  River  Valley  Exp  Sin  '     Red  River  alluvial  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

St.   Joseph  Exp  Sta  :     Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R ' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet   above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40*?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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71 

80 

72 

6  1 

85 

70 

75 

77 

84 

79 

78 

77 

82 

76 

89 

88 

66 

83 

82 

63 

8  1 

87 

87 

79 

a 

l 

H  |  N 

55 

48 

4  9 

52 

56 

60 

66 

55 

5  4 

50 

63 

66 

62 

58 

61 

54 

53 

54 

SI 

56 

63 

62 

62 

66 

61 

62 

66 

sa 

56 

65 

68 

58 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

72 

81 
48 

B2 

84 

85 

8  5 

70 

71 

80 

75 

85 

0  0 

73 

77 

77 

84 

60 

79 

81 

BS 

85 

67 

88 

88 

B2 

85 

83 

80 

90 

91 

79 

81 

7 

MIN 

5  4 

49 

51 

59 

65 

60 

57 

6  6 

63 

65 

64 

59 

55 

51 

60 

57 

54 

49 

52 

59 

61 

59 

64 

60 

67 

61 

58 

54 

63 

66 

58 

1 

BELAH  F IRE  TOWER 

MAX 

67 

73 

S  1 

80 

62 

6  0 

82 

68 

72 

80 

75 

65 

86 

70 

7  8 

77 

84 

80 

77 

79 

84 

65 

88 

88 

88 

80 

80 

81 

80 

88 

89 

80 

3 

MIN 

53 

4  7 

52 

4  6 

59 

6.4 

64 

5  4 

5  1 

64 

63 

62 

61 

57 

51 

56 

52 

5  4 

49 

53 

69 

60 

59 

68 

56 

64 

66 

59 

55 

64 

6S 

57 

6 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TAT  ION  INDEX 

DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

0 

STATION 

jfc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

!  1 

i  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BOTCE  3  HNH 

72 

81 

83 

82 

85 

82 

74 

7  5 

76 

77 

66 

85 

75 

1 5 

7  7 

62 

79 

78 

78 

81 

84 

88 

88 

89 

83 

84 

84 

6  2 

88 

69 

84 

81  .5 

MIN 

S3 

51 

SS 

53 

5  5 

63 

58 

56 

SS 

SS 

66 

67 

62 

57 

S3 

63 

59 

52 

52 

53 

63 

6  3 

65 

6  6 

62 

68 

63 

60 

58 

6 

6  4 

59.4 

BUNK  1 E 

"01 

68 

72 

79 

84 

82 

84 

87 

69 

68 

70 

70 

83 

86 

79 

79 

85 

7  6 

75 

78 

81 

6' 

86 

6  9 

6<- 

64 

1-4 

87 

84 

88 

90 

80.5 

min 

56 

51 

55 

5? 

57 

5  4 

68 

58 

57 

59 

64 

66 

63 

58 

S3 

SS 

6  1 

5  4 

52 

57 

5  9 

63 

61 

65 

6  5 

64 

6  3 

57 

58 

6  4 

69 

59- 6 

GRAND  COTEAu 

nsx 

76 

85 

B4 

83 

6  5 

83 

76 

84 

66 

81 

81 

77 

85 

8 1 

78 

80 

82 

64 

86 

89 

88 

66 

81 

86 

5  2 

87 

87 

83 

83-  1 

HIN 

59 

51 

55 

50 

6  5 

59 

65 

64 

71 

67 

SB 

54 

61 

5; 

59 

51 

3  6 

5  6 

64 

63 

64 

62 

6  7 

70 

58 

6  5 

63 

67 

61  -0 

HINESTON  4  NNE 

65 

76 

80 

5" 

BO 

8: 

85 

68 

71 

80 

73 

86 

66 

72 

71 

78 

84 

60 

77 

79 

82 

64 

87 

66 

88 

83 

83 

83 

82 

87 

87 

80.3 

HIN 

SI 

42 

47 

46 

46 

62 

6  6 

56 

51 

64 

63 

63 

61 

54 

SO 

SO 

57 

49 

46 

46 

52 

59 

59 

63 

S7 

SS 

65 

56 

6  7 

52 

S3 

54  .7 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

62 

72 

79 

80 

81 

8  i 

85 

71 

71 

7  0 

79 

82 

85 

71 

7  7 

83 

7  5 

77 

6; 

83 

6  7 

66 

66 

81 

5  5 

79 

78 

86 

88 

79.2 

MIN 

54 

50 

51 

S2 

54 

60 

63 

5  5 

55 

58 

56 

65 

62 

59 

53 

53 

60 

56 

53 

5  6 

6  6 

61 

6  4 

3  5 

6 : 

62 

61 

63 

62 

70 

SB.  1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 

nnx 

65 

71 

79 

82 

80 

8  3 

85 

68 

69 

79 

72 

85 

86 

71 

7  6 

77 

63 

78 

76 

78 

80 

84 

86 

87 

87 

82 

83 

64 

81 

87 

88 

79.7 

niN 

54 

48 

50 

48 

57 

6  3 

6  6 

57 

57 

58 

62 

67 

63 

56 

52 

56 

5  9 

52 

50 

5  5 

61 

61 

61 

65 

6  6 

66 

69 

57 

5  6 

6  2 

69 

58.6 

hamou  4  s 

Mm  1 

75 

81 

86 

85 

64 

87 

87 

75 

62 

82 

83 

86 

83 

78 

76 

84 

6  5 

60 

6  5 

6  5 

85 

86 

88 

88 

88 

83 

86 

83 

87 

87 

6  6 

83.7 

*  I  N 

49 

49 

52 

55 

62 

66 

63 

60 

6  5 

67 

65 

73 

72 

59 

5  7 

65 

6  4 

58 

55 

5  5 

62 

63 

63 

61 

61 

64 

67 

56 

60 

63 

66 

61  -0 

MELVILLE 

MAX 

64 

77 

77 

82 

8 

83 

84 

73 

80 

81 

81 

75 

86 

72 

6  1 

7  6 

64 

79 

7S 

78 

82 

83 

84 

6  1 

87 

83 

8: 

85 

86 

6  6 

87 

80-9 

n  I  N 

57 

47 

49 

S3 

56 

60 

6  4 

58 

57 

65 

61 

6  4 

64 

5  7 

SI 

61 

S7 

5  2 

49 

54 

5  7 

59 

3  6 

6  4 

6  3 

61 

66 

56 

5  5 

63 

68 

58. 3 

NEW  ROADS  S  ESE 

max 

81 

76 

82 

64 

55 

84 

6  5 

76 

76 

81 

90 

6: 

87 

76 

73 

7  6 

B4 

6  1 

76 

83 

5; 

83 

82 

6  7 

87 

6: 

81 

85 

81 

86 

87 

82. 1 

n :  H 

55 

47 

46 

50 

58 

65 

64 

62 

6  7 

65 

63 

65 

67 

62 

56 

5  9 

6  5 

54 

5  6 

SS 

57 

6: 

6  5 

6< 

6  3 

63 

66 

58 

57 

59 

6  7 

59.0 

OLD  RIVER  LOCK 

HBX 

65 

74 

79 

83 

79 

83 

86 

69 

66 

83 

70 

54 

6  7 

hin 

58 

43 

49 

49 

3 

5  8 

64 

59 

5  7 

57 

62 

63 

63 

59 

SI 

5  2 

5  5 

52 

S3 

58 

55 

67 

59 

61 

S9 

80 

60 

59 

60 

6  5 

65 

57.2 

OLLB  3  SSM 

nnx 

65 

71 

78 

77 

79 

82 

84 

68 

72 

79 

7  5 

94 

86 

7; 

7C 

76 

80 

78 

75 

76 

82 

83 

5  6 

86 

BS 

7  5 

80 

76 

6 

86 

30 

78-9 

HIN 

51 

4  1 

46 

44 

51 

55 

64 

5  4 

5  1 

56 

61 

61 

61 

55 

52 

54 

5  6 

47 

45 

4  3 

6  7 

57 

S6 

5  2 

53 

6  5 

62 

59 

53 

58 

6< 

54. 9 

HOODHORTH  2  SE 

MAX 

66 

73 

80 

8  3 

82 

84 

87 

70 

6  6 

79 

70 

85 

88 

72 

81 

5  6 

6  5 

80 

78 

78 

84 

65 

66 

69 

88 

6  5 

84 

85 

6< 

6  5 

89 

81  .3 

■          ■  ■ 

- :  n 

55 

•9 

49 

52 

54 

65 

6  5 

56 

SS 

59 

63 

6  5 

5  3 

SS 

52 

5  5 

5  5 

S3 

S2 

5  2 

S6 

5  2 

62 

64 

60 

62 

6  6 

57 

56 

5  7 

60 

57. 8 

EAST  CENTRAL  06 

bmite 

MAX 

80 

81 

80 

85 

82 

83 

88 

77 

5  5 

82 

72 

5' 

5  5 

1 9 

5 

82 

86 

83 

77 

5  3 

83 

86 

85 

86 

69 

5  5 

64 

55 

79 

83 

87 

82.6 

MIN 

61 

59 

48 

SI 

S3 

65 

66 

64 

61 

57 

65 

56 

if. 

65 

55 

57 

59 

5  4 

SO 

5  3 

5  7 

6  5 

5  3 

6  5 

59 

61 

'4 

5  6 

58 

61 

64 

59. S 

BATON  ROUGE  HSO  BP 

MAX 

76 

79 

84 

81 

8  5 

88 

78 

76 

6: 

71 

83 

97 

77 

79 

78 

85 

65 

78 

6  2 

6  5 

80 

86 

6  3 

80 

6  5 

81 

6  6 

88 

84 

81  .7 

HIN 

57 

51 

52 

52 

56 

64 

66 

61 

58 

6  5 

6  3 

68 

67 

63 

5  7 

52 

62 

5  4 

SI 

5  3 

7  5 

64 

62 

65 

61 

67 

6  5 

65 

58 

64 

67 

60-5 

80GBLUSB 

83 

74 

78 

84 

79 

84 

89 

7S 

77 

Hi 

73 

84 

6  6 

83 

78 

6  5 

84 

83 

75 

80 

83 

88 

73 

8S 

36 

5  3 

81 

75 

79 

87 

85 

81  -3 

MIN 

59 

58 

49 

49 

5  0 

49 

66 

63 

56 

6  5 

6  6 

65 

65 

6  5 

6  7 

63 

65 

S4 

48 

3  2 

6  7 

64 

62 

6  7 

55 

63 

6  4 

59 

59 

62 

71 

59.2 

CLINTON  S  SE 

MAX 

70 

74 

77 

83 

5  ■ 

64 

86 

7S 

75 

6: 

6- 

81 

85 

76 

5  9 

76 

83 

6  5 

76 

-5 

81 

83 

75 

85 

5  7 

83 

78 

6  5 

7  5 

85 

87 

80.4 

HIN 

SB 

47 

48 

49 

S4 

5  5 

48 

63 

5  6 

5  9 

6  5 

62 

6  6 

65 

S3 

56 

5  6 

51 

45 

SI 

56 

64 

57 

62 

66 

64 

65 

56 

SS 

62 

65 

57.3 

COVINGTON   4  NNU 

HBX 

76 

79 

85 

84 

8 

56 

85 

79 

6  : 

7  5 

5  5 

55 

83 

78 

76 

8  4 

5  3 

80 

79 

81 

6  7 

84 

85 

86 

5  3 

80 

86 

7  5 

84 

64 

86 

82-5 

HIN 

61 

49 

42 

SI 

50 

63 

67 

62 

57 

Hi 

63 

63 

63 

6  5 

SS 

SB 

60 

54 

46 

SI 

SS 

65 

6 : 

39 

3  6 

62 

6  2 

5  6 

57 

6  7 

66 

58.3 

F RANKL I NTON  3  SH 

HAX 

76 

81 

BE 

83 

84 

88 

74 

76 

8  5 

7  5 

86 

6f 

83 

61 

6  5 

87 

85 

76 

81 

S3 

86 

73 

85 

3  5 

'.• 

80 

86 

80 

69 

89 

87 

824 

HIN 

56 

49 

4  5 

50 

49 

62 

64 

6  5 

5  5 

64 

64 

62 

66 

61 

56 

5  5 

59 

5  3 

46 

50 

65 

6  5 

5  5 

5  5 

3  6 

60 

65 

5  6 

SS 

61 

6  6 

57.7 

GREENSBURG 

HBX 

81 

84 

83 

62 

86 

82 

83 

86 

87 

7? 

84 

86 

78 

84 

66 

83 

5  5 

76 

79 

83 

84 

86 

84 

3  5 

84 

80 

85 

56 

65 

82 

83-2 

HIN 

58 

63 

59 

55 

5  5 

55 

52 

55 

5  5 

56 

65 

62 

66 

6  5 

64 

65 

5  6 

52 

46 

5: 

SS 

56 

S7 

55 

S8 

61 

65 

58 

5  5 

6  5 

5  5 

58.4 

hammond  3  nh 

HAX 

ac 

77 

82 

5  5 

82 

85 

6, 

- 

78 

6  3 

7: 

85 

88 

7  6 

81 

6  5 

-  5 

65 

77 

81 

84 

86 

83 

86 

91 

86 

6  7 

88 

61 

88 

87 

83.  1 

" :  i 

61 

49 

45 

42 

49 

6S 

67 

6? 

SS 

62 

63 

6  4 

64 

6  5 

S3 

58 

5  5 

51 

46 

5  7 

55 

64 

SB 

60 

59 

63 

5  3 

S6 

57 

60 

69 

S8.1 

LSU  BEN-MUR  EXP  STB 

HBX 

66 

72 

55 

78 

84 

62 

77 

79 

81 

83 

6  5 

5  6 

87 

6' 

80 

82 

80 

85 

86 

HIN 

68 

6  5 

6  4 

59 

5  5 

5  5 

49 

S3 

58 

65 

6  5 

64 

61 

66 

64 

59 

58 

67 

6  6 

ST  fRBNCISVILLE  6  SE 

HAX 

79 

73 

85 

82 

85 

87 

83 

7  5 

Hi 

B2 

65 

6 

86 

6 

78 

56 

81 

79 

7  6 

6  5 

66 

64 

86 

66 

BS 

84 

86 

85 

87 

88 

86 

83.2 

- :  s 

S9 

SO 

50 

53 

57 

67 

64 

6  J 

58 

66 

6  7 

6. 

5  6 

6  5 

SS 

65 

61 

55 

52 

55 

60 

66 

6  2 

65 

65 

6  5 

71 

65 

59 

65 

68 

61  -0 

SLI0ELL  HSO  RFC 

HAX 

80 

75 

77 

62 

79 

8! 

86 

8  5 

80 

n6 

74 

82 

H- 

B3 

77 

78 

5  3 

82 

7  6 

7  5 

79 

82 

71 

66 

85 

82 

88 

Vt 

77 

5  5 

84 

60.7 

■ 

HIN 

59 

53 

SO 

54 

51 

55 

6  6 

63 

59 

61 

68 

65 

6  5 

67 

60 

6! 

6  2 

55 

48 

54 

56 

63 

6  2 

61 

6  2 

63 

66 

61 

6  5 

62 

66 

60.1 

SOU  THKEST  07 

CROHLEY  EXP  STATION 

HAX 

73 

78 

80 

85 

84 

85 

87 

82 

73 

82 

77 

85 

85 

7  5 

"  5 

5  5 

8 . 

7  6 

5  7 

81 

-< 

5  6 

59 

66 

84 

82 

6  5 

-2 

86 

86 

82.0 

- :  s 

59 

49 

SI 

56 

5  5 

67 

66 

5  5 

6  5 

62 

65 

6  7 

70 

5  5 

55 

61 

5  3 

56 

55 

60 

61 

65 

64 

63 

63 

67 

67 

57 

61 

■'  ' 

72 

61  -3 

OE   OUINCT   4  N 

MAX 

71 

74 

5; 

84 

B3 

81 

85 

89 

7  3 

7  5 

6: 

86 

6  5 

"  5 

7  6 

80 

6  6 

6  5 

76 

6  5 

83 

84 

90 

89 

6  3 

3  5 

54 

6  3 

83 

87 

87 

82.6 

HIN 

51 

45 

49 

51 

55 

62 

65 

59 

54 

57 

61 

65 

52 

S3 

5  5 

S3 

57 

48 

47 

5? 

59 

60 

61 

61 

61 

62 

66 

SS 

55 

58 

68 

56.  B 

OE  RIOOER 

67 

72 

6  7 

84 

82 

80 

5  5 

72 

70 

80 

7S 

86 

56 

7  2 

76 

60 

6  5 

75 

78 

81 

5  3 

64 

88 

88 

87 

82 

84 

81 

83 

BB 

88 

80-8 

HIN 

53 

47 

5: 

53 

57 

65 

6  5 

57 

55 

59 

64 

68 

61 

54 

51 

58 

5  5 

51 

5: 

5  6 

61 

60 

6  3 

62 

61 

5  5 

66 

3  8 

56 

65 

68 

58. 7 

ELIZABETH 

HAX 

67 

7  5 

e; 

84 

81 

82 

5  6 

73 

78 

80 

72 

86 

86 

72 

77 

79 

6  3 

55 

87 

62 

83 

87 

63 

89 

63 

83 

84 

56 

85 

66 

81  .7 

HIN 

54 

42 

42 

5: 

60 

61 

66 

S7 

55 

55 

6  5 

65 

64 

54 

50 

57 

5  7 

51 

47 

53 

56 

61 

58 

58 

5  3 

6  5 

67 

55 

62 

6 

62 

57.0 

mACKBERRT  8  SSH 

HBX 

69 

74 

78 

82 

78 

78 

81 

72 

77 

B2 

84 

82 

7  7 

'  6 

78 

65 

80 

76 

81 

87 

87 

83 

82 

6  - 

65 

79  .8 

niN 

59 

SI 

58 

62 

5  5 

71 

73 

6  5 

63 

70 

68 

7  5 

65 

61 

56 

65 

6  3 

SS 

61 

68 

6  7 

7  5 

70 

58 

65 

63-8 

JENNINGS 

HBX 

77 

78 

82 

87 

6-5 

85 

88 

63 

73 

83 

81 

87 

66 

77 

6  5 

82 

5  5 

6  5 

7  7 

6  5 

5  5 

66 

89 

91 

91 

85 

84 

89 

86 

3  5 

90 

84.6 

HIN 

58 

50 

49 

55 

5  5 

62 

65 

60 

5  5 

62 

65 

67 

7  5 

57 

51 

54 

5  . 

55 

54 

SS 

62 

62 

6  5 

6  4 

60 

61 

64 

S7 

59 

62 

73 

59-8 

LAKE   ARTHUR    10  SH 

MAX 

77 

76 

79 

81 

78 

79 

82 

64 

7  5 

5  6 

81 

5  5 

83 

75 

78 

6  6 

6  2 

72 

78 

6  5 

94 

87 

88 

86 

5  5 

81 

84 

5  5 

B3 

83 

80.9 

HIN 

59 

53 

54 

59 

5  5 

62 

6  6 

6  5 

61 

62 

67 

70 

7: 

59 

56 

6  4 

63 

59 

58 

59 

64 

64 

6  7 

65 

65 

6  7 

74 

58 

6  7 

68 

75 

63-0 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

HAX 

77 

6  3 

BS 

82 

81 

85 

5  5 

75 

5  5 

84 

85 

83 

77 

7  5 

78 

86 

62 

79 

5  7 

82 

54 

89 

5  5 

65 

87 

84 

86 

5  3 

5  5 

86 

79 

62. B 

HIN 

55 

51 

55 

58 

63 

68 

64 

5  5 

62 

6S 

5  4 

69 
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47 

89 

52 

1  03 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  D 

MID 

r 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  1  0 

M  I  D 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHI  TA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S   PUBLIC   HEALTH  HOSP 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

0 

LSU   1DLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILL  I  AM  R  .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7  A 

7A 

H 

MRS  RUBY   V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

22  1  2 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

OE  QUINCY  4  N 

236  1 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3  1 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GU1LL0T 

EL  IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

297  1 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9 1 

34 

99 

8A 

8A 

r 

H 

TRUCKL I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

ROYNE   H.  FONTENOT 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

1  70 

SP 

5P 

H 

H.   W.    THURSTON.  JR. 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

9 1 

33 

1  2 

M  I  D 

M  I  D 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON   3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

3  0 

49 

90 

1  l 

1  45 

M  I  D 

M  I  D 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8  A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 

GLOSTER   1  W 

3657 

0 1 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET   E .  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

C 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

3  l 

48 

93 

06 

1  50 

7A 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 

GRAND   ISLE  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

r 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  .   LAURA  L  ■  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

0 1 

RED  RIVER 

1  1 

3 1 

54 

93 

2 1 

1  25 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

4  131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

MID-VALLEY   PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I DES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

I  RV  I  N  C  •   MORR I  SON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

9  3 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4  355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

0  4 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4  398 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

43 

20 

8A 

H 

USDA  4  LSU 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4  7  39 

05 

CATAHOULA 

3 

3 1 

29 

9  1 

5  1 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE   B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

0  6 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

SP 

ARCH  IE  L  MI XON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

C 

CITY   OF   LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C   R.  EVANS 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 
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8R 
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H 
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c 

7R 

H 

6P 
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C  H 

STATION 


COUNTY 


OBSERVER 


MRMOU   4  S 

MRNSF I  ELD   3  WSW 

MANY 

MARION 

MARKSV I LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 

MERMENTAU 

MINDEN 

MITTIE  2  SE 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
MOORINGSPORT    1  N 
MORGAN  CITY 
NATCHITOCHES 
NEW   IBERIA  5  NW 
NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLERNS  WSMO  RP 
N  0  ADBON  WSFO  CI 
NEW  ORLERNS  ALGIERS 


CITRUS  R 

DUBLIN  R 

JEFFERSON  R 

JOURDRN  R 

LONOON  R 

METRIRIE  R 
ESE 


NEW  ORLERNS 
NEW  ORLERNS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ROADS  5 
OAKORLE 
ORK  GROVE 
ORKNOL  Ifl 


OBERLIN  FIRE  TOWER 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLR  3  SSW 

OPELOUSRS 

PARROIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

PORT  ALLEN 

QUARANT I NE 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STR. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SRINT  BERNARD 

ST  FRRNC I SV I LLE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STR 

ST.  LRNDRY 

SHERIDRN  FIRE  TOWER 

SHREVEPORT  WSO  RP  F 

SIMMESPORT 

SLflGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 
SPERRSV I LLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

STERL INGTON 
SUGRRTOWN 
SULPHUR 
TRLLULRH 
THIBOOflUX 
VERMILION  LOCK 
VIDRLIR  NO  2 
WESTDRLE   3  SW 
WINNF I  ELD  2  W 


5852 
5874 
5892 
5908 
5920 
5935 
6117 
6142 
6244 
6271 

6303 
6310 
6364 
6394 
6582 
6657 
6659 
6660 
6664 
6666 

6668 

6669 
6671 
6672 
6675 
66  79 
6686 
6836 
6866 
691  1 

6938 
6962 
6978 
6995 
7096 
7161 
7304 
7344 
7368 
7448 

7572 
7738 
7767 
7932 
7950 
8046 
8065 
8067 
8108 
8137 

8163 
8169 
8405 
8440 
8507 
8524 
8539 
8669 
8683 
8715 

8785 
8828 
8831 
8  9:'  3 
901  3 
9319 
9357 
96  10 
9803 


EVANGELINE 

DE  SOTO 

SRBINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LRNDRY 

ACADIR 

WEBSTER 

ALLEN 

OURCHI  TR 

OURCHITfl 

CRDDO 

ST  MRRY 

NRTCHI TOCHES 

IBERIfl 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLERNS 

ORLERNS 

ORLERNS 

ORLERNS 

ORLEANS 

ORLERNS 

P01NTE  COUPE 

RLLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 

ALLEN 

POINTE  COUPE 
LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TRMMRNY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
PLAQUEMINES 
W  BATON  ROUG 

PLRQUEM I NES 

BOSS  IER 

ST  JOHN  BRPT 

CAMERON 

CADDO 

VERNON 

LINCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSRS 

EVANGEL  I NE 

WASH  I NGTON 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

ST  TAMMRNY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUACHI TA 
BEAUREGARD 
CALCRSIEU 
MRD  I  SON 
LAFOURCHE 
VERM  I  L I  ON 
CONCORDIA 
RED  RIVER 
WINN 


30  34 
32  01 
3  1  34 
32  54 

31  09 

32  06 
30  41 
30  1  1 
32  36 

30  42 

32  31 
32  33 
32  42 

29  4  1 

31  46 

30  03 
29  57 
29  59 
29  55 

29  56 

30  03 
29  57 
29  56 
29  59 
29  59 

29  59 

30  41 
30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 

31  52 
30  32 

29  47 

30  27 
30  42 

32  54 

29  35 

30  27 

29  13 
32  25 

30  04 

29  44 
32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 
30  51 

32  28 

30  59 

31  12 
30  17 

32  54 

33  00 
30  26 

32  43 

30  51 

30  14 
32  24 
29  48 
29  47 

31  35 

32  08 
31  56 


92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 

93  14 

91  45 

92  35 

93  18 
92  53 

92  03 

92  07 

93  58 
91  11 
93  05 
91  53 
90  04 
90  15 
90  08 
90  02 

89  59 

90  08 
90  06 
90  01 
90  04 

90  07 

91  22 

92  41 

91  25 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  41 
89  50 

91  13 

89  16 

93  38 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 
89  50 

91  18 

91  14 

92  16 
89  59 

93  49 

91  49 
93  08 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 

91  13 

90  49 

92  12 

91  26 

93  30 

92  41 


55 
373 
260 
190 

87 
270 

30 

16 
250 
120 

7  8 
80 
200 
5 

1  30 
25 
3 
4 
6 
2 

0 
22 
2 
I  0 
12 
0 
45 
103 
1  10 
130 

67 

7  0 
100 

65 
5 

30 
190 
291 
4 

1  5 

5 

155 
1  3 
4 

200 
238 
300 
275 
5 
6  0 

78 

50 
330 
254 

50 
300 

10 
200 
250 

32 

60 
1  70 
12 
85 
20 
1  4 
60 
140 
160 


TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MRRION 
TOWN  OF   MRRKSV I LLE 
HERSHEL  L.  CULPEPPER 
MRS  RUTH  T  HEBERT 
MISS  PEGGY  L  BROUSSRRD 
W.  G .  SPRRKMRN 
MRS  OLLIE  M  MRHRFFEY 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 
CITY   OF  MONROE 
SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.   RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
SWG  RND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  RND  WATER  BOARD 
N.  0.  SWG-   RND  WTR.   BD . 
CRJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONRRD  R.  RICHMOND 
J  D  SRNFORD 
PERCY  E.  DREHER 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  GRS  PIPE  LINE  CO 
HRROLD  L .  BRQUE 
RUOOLPH  MELRNCRN  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS.  JR. 
LSU  PLRQUEM I NES  P  EXP  S 
CITY-PORT  RLLEN  SEW  PL T 

DELTR  NRT  WILOLIFE  REF  . 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
GOOCHRUX-HENDERSON 
LR  WLDLF   4   FISH  COMM 
MRS.   JO  B.  HRRTSELL 
LSU  WEST  LR  EXP  STR 
CITY  OF  RUSTON 
LR  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NRTL  GRS  CO. 
CROWN  ZELLERBRCK  CORP 

NE  LR  EXPERIMENT  STR 
CENTRRL  LR.   ELECTRIC  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
MRS  CRRMEN  R  RRBRLRIS 
JOSEPH  R  HUDGENS 
NORR-NRTL  WERTHER  SERV 
JACK  N.  HOLLIS 
ALTON  D  MRTLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LR  POWER  4  LIGHT  CO 
MRS  PERRL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF  THIBODRUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDRLIR  FIRE  DEPT 
RBSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMRN 
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WINNSBORO 
W  I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9806 
9809 
9865 
9930 


FRANKL  I  N 

MINN 

RAPIDE5 

E  BATON  ROUG 


32  09 

32  02 

31  07 

30  38 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


80 
220 
116 

6  5 


C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801     or  to  any  leather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

„,„„..„„,,   units      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   >F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
DIMENSIONAL  UNITS, .     J^JJ  °^r«  Ly  toU  s  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65»F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  aTe  tens  of  degrees .     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
fiRSF  RV ATT  ON  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davli^h't  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Kind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

FVA PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Mln  values  in  tne  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

»atfr  Foil  I V ALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
oMaining  measurementfare  taken  from  different  points  for  successive  observations:   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in   the   "Seasonal  Snowfall"   table,  include 
snov  and 'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Calhoun  Exp.  Station 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp.  Sta 
Red  River  Valley  Exp  Sta 
St.   Joseph  Exp  Sta 


Ruston  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Coastal  prairie  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Moon  silt  clay  loam,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Red  River  Alluvial  Soil,   level.   Bare  ground.     Palmer  soil  thermometers. 
Red  River  alluvial  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

Sharkey  clay  soil,  bare.  Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.  Palmer  dial  type  soil 
thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published,  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "CI imat ol ogi ca 1  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *  R 1  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

?   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CL I  MA  T0L0G I CA  L  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  §5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary, 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NO A A ;  send  payme 
Asheville ,   N.   C.    28801 .        Attn :     Publications . 


$5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
nts  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
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23. 

0 

12 

3.92 

1  .52 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

OLLA  3  SSW 

66  .8 

64 

2 

75  -5 

92 

25 

56 

2 1  * 

o 

1  4 

0 

0 

0 

1  ' 

9 

3 

2 

WOOOWORTH  2  SE 

87  .6 

66 

i 

77  .2 

95 

27 

59 

2 1 

o 

12 

0 

0 

0 

9  ' 

2  .35 

1 

■  2 
.  0 

0 

9 

3 

1 

01  VISION 

77  .  1 

-  2-9 

5 

.  0 

■       ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

89  .7 

66 

78  .0 

-  1-9 

9  7 

29 

56 

1  7 

0 

0 

0 

3.15 

1  .00 

30 

■  0 

0 

8 

2 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

86  -3 

67 

5 

77 . 9 

-  2.4 

9  4 

28 

60 

22 

!  3 

0 

0 

0 

1.13 

1.20 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

BOGALUSA 

89  •  1M 

66 

>" 

77. 7M 

-  2.9 

95 

29 

5  7 

8 

0 

!  c, 

0 

0 

0 

7.76 

2.86 

1  .79 

18 

.0 

0 

7 

5 

5 

CL  1NT0N  5  SE 

88.3 

65 

4 

76.9 

-  2.4 

94 

29. 

57 

22 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.61 

-  1.14 

1  .87 

29 

.0 

0 

8 

1 

1 

COVINGTON  4  NNH 

89.  3M 

64 

en 

77  .  1M 

-  2.5 

95 

26 

57 

9. 

0 

1  5 

0 

0 

0 

2.75 

-  2.79 

.91 

30. 

.0 

0 

3 

3 

0 

FRANKL INTON  3  SW 

90-8 

64 

1 

77.5 

96 

25. 

56 

8 

0 

1  8 

0 

0 

0 

8. 30 

2.70 

28 

.0 

0 

6 

4 

4 

GREENSBURG 

88.6 

62 

6 

75.8 

96 

29 

55 

10. 

0 

1  3 

0 

0 

0 

5.98 

1  .93 

30 

.0 

0 

6 

3 

3 

HAMMONO  3  NH 

90.0 

64 

5 

77.3 

-  2.6 

96 

28 

56 

8 

0 

1  7 

0 

0 

0 

4.11 

.47 

I  .10 

30 

.0 

0 

9 

3 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

6B  .2M 

65 

7M 

77  .OM 

94 

28 

59 

22. 

0 

10 

0 

0 

0 

1  -65 

.50 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

90.0 

67 

3 

78.7 

96 

28 

59 

22- 

0 

1  7 

0 

0 

0 

•  54 

.20 

19 

.0 

0 

3 

a 

0 

5L I  DELL  WSO  RFC 

87.7 

67 

8 

77.6 

94 

29 

60 

21  . 

0 

8 

0 

0 

0 

2.87 

.92 

24 

■  0 

0 

6 

l 

0 

DIVISION 

77  .4 

-  2.3 

4.15 

.69 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  idu.s.ana 

JUNE  1 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW  . 

SLEET 

NO 

OF 

OAYS 

STAT  I  ON 

MAX  . 

M  I  N . 

r  q 

° 

uj  1C 

r 

UJ  I 

UJ  I 

UJ 

_ 

o 

=>  O 

to 

uj  5 

a  r 

a  f 

a 

£  1 

UJ 

!/> 

UJ 

£  X 

J 

°  K 

% 

% 

uj  x 

U.  3E 

UJ 

Z  o 

£ 

.  1 

2  o 

a  z 

a 

o 

o 
^ 

o 

CT  2 

a  i 

a 

a  £ 

X 

s 

° 

a 

o 

2 

o  * 

a 

- 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STAT ION 

87  -3 

68-1 

77  .7 

94 

29 

61 

21 

0 

8 

0 

0 

0 

5 

4  1 

.12 

2  .10 

16 

.0 

0 

6 

5 

1 

OE  OUINCY  4  N 

88  .  1 

64  .0 

76.1 

95 

29 

57 

21. 

0 

10 

u 

0 

0 

s 

65 

.91 

3.26 

1 

.0 

0 

5 

3 

I 

DE  RIOOER 

87. S 

65-8 

76.7 

93 

29. 

59 

21  • 

0 

8 

0 

0 

c 

6 

?4 

3.50 

1 

.0 

0 

5 

4 

? 

EL  I 2ABETH 

67  .6 

64  .2 

75  .9 

-  4.0 

93 

29  ♦ 

56 

2 1 

o 

10 

0 

0 

0 

5 

39 

■  4  I 

3.12 

1 

0 

0 

7 

2 

1 

HACKBERRY  8  SSW 

BS  .4M 

71  .3W 

78. 4M 

-  2.1 

91 

28 

64 

2» 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

0  1 

2.64 

2.60 

I 

.0 

0 

6 

4 

3 

JENNINGS 

89-9 

67.8 

78-9 

-  2-0 

95 

29- 

60 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

3 

5  5 

-   1  .45 

1  .83 

1 

•  0 

0 

5 

3 

1 

LAKE  ARTHUR  10  SN 

86- 7M 

70. OM 

78. 4M 

-  2.6 

93 

28 

6  4 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

7  3 

1  .49 

1  .46 

6 

.0 

0 

6 

5 

3 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

B7.7 

68-5 

78.  I 

-  2-6 

93 

28. 

62 

9« 

0 

7 

0 

c 

0 

7 

5  0 

2  .46 

2.10 

17 

.0 

0 

7 

4 

3 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

88.2 

66.4 

77.3 

94 

29 

55 

21 

0 

1  2 

0 

i.l 

0 

4 

5  3 

1  .91 

1 

•  0 

0 

6 

3 

2 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

86  •  S 

69  .0 

77  .8 

92 

29 

63 

2 

o 

1 

0 

0 

0 

4 

58 

1  .21 

29 

•  0 

0 

7 

4 

1 

VERMILION  LOCK 

87.0 

68  .2 

77.6 

92 

30. 

61 

21 

0 

8 

0 

0 

G 

2 

0  8 

•  72 

7 

.0 

0 

5 

! 

0 

OIVISION 

77.5 

-  3.0 

5 

?4 

.42 

.0 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

89.5 

67.0 

78.3 

-  2.0 

94 

28* 

61 

22- 

0 

1  8 

0 

0 

0 

2 

4  3 

-  2  .28 

1.10 

5 

.0 

0 

7 

1 

1 

FRANKLIN  3  NW 

88.4 

67.6 

78.0 

-  2  .2 

93 

26. 

59 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

5 

53 

-  .48 

2  .40 

17 

.0 

0 

7 

5 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

66 . 4 

68  . 7 

78  -6 

-  1-9 

92 

28* 

62 

2 1 

o 

1  4 

0 

0 

0 

4 

5? 

.09 

1  .03 

1  7 

•  0 

0 

ft 

4 

1 

MORGAN  CITY 

88.2 

M 

M 

91 

28. 

9 

0 

0 

0 

3 

5  6 

-  2.08 

1  .00 

IB 

.0 

0 

7 

3 

1 

NEW  IBERIA  S  NW 

87. 4M 

68  .OM 

77. 7M 

93 

29 

61 

13 

0 

I  1 

0 

0 

0 

1 

49 

.74 

23 

.0 

0 

5 

I 

0 

DIVISION 

78.2 

-  2.2 

3 

5  ! 

-   1  .88 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

85-5 

71  .4 

78.5 

89 

29. 

64 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

6  ! 

2  .02 

30 

•  0 

0 

5 

3 

2 

OONALOSONV ILLE 

67. 4 

67-8 

77.6 

-  3.S 

92 

29 

63 

19« 

0 

7 

0 

0 

0 

1 

05 

.45 

1  7 

■  0 

0 

3 

0 

0 

GALL IANO 

88.2 

66.8 

77  .5 

96 

12 

60 

23> 

0 

9 

0 

0 

0 

s 

48 

1  .32 

21 

■  0 

0 

8 

4 

3 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

87  .7 

68  .8 

76-3 

-  2.1 

92 

28 

62 

8 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

36 

-   1  .36 

1  .09 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

N  0  ADBON  WSFO  C I  R 

87.6 

70 . 4 

79  -0 

-  2.0 

92 

1  3 

65 

8 

o 

7 

0 

0 

0 

6 

1  4 

.07 

1  .55 

16 

.0 

0 

10 

5 

2 

PARADIS  7  S 

87.0 

68.6 

77.8 

90 

29. 

62 

13« 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

75 

3.43 

2.70 

6 

.0 

0 

ft 

4 

3 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

86.2 

67.2 

76.7 

90 

29- 

61 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

4 

9  6 

2.85 

6 

.0 

0 

4 

4 

1 

QUARANTINE 

84  .6 

71  .7 

78.2 

86 

29 

64 

22- 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

26 

.84 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

RESERVE 

87. 9M 

68- 4M 

78. 2M 

-  2.7 

91 

29. 

62 

21 

0 

B 

0 

0 

0 

2 

19 

-  2  .62 

.70 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

88-3 

69.5 

78.9 

94 

18 

62 

9 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

6  7 

1.13 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

THIBODAUX 

87.5 

68.3 

77.9 

-  2.2 

94 

27 

62 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

62 

-  2.27 

1.19 

4 

•  0 

0 

6 

3 

I 

DIVISION 

78-1 

-  2-6 

4 

19 

-   1  .20 

.0 

SEE  REFERENCE 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


DRY   OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
GLOSTER    1  W 
WANNA  3  S 
HOSST0N 
KE I THV  IL  LE 

KORAN 

LQGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USU 
MINDEN 

MOORINGSPORT  1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV   VALLET  EXP  STB 

RODESSA 

SHRE VEPQRT  WSO  AP 
SPH  INCH  ILL 

UESTOALE  3  SU 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
HAYNESVILLE   2  USW 

HOMER  EXP  STATION 
JQNESBORQ  FIRE  TQUEh 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUST0N 

RUSTON-L  A   TECH  UNIV 
SPEARSv IL  L  E   FIRE  TOWER 
STEAL INGTON 
UINNFIELD  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECGRE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  F IRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
B0YCE  3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLO  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON    ROUGE    WSO  AP 

BOGAL  USA 

CL IN TON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND   3  NW 

KENTWOOD 

LiU  BEN-HL'R  EXP  STA 
OAKNOL  ia 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TQUER 

ST  FRANC  IS V  IL  LE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
Sl IOELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHARy  2  ESE 


6  .52 
6.62 
6.54 


6.67 
5.07 

4  54 

5.21 

5  B3 

4.04 
4.43 
3.87 
3.68 
8.72 

8.30 


1  as 

2  .  25 
3.35 


2.  25 
1 .55 


2.75 

a  so. 
c. .  ae 

2.63 


1.46  .57 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  INDEX 
4 


.78     .99  .3 


.12     .32  .67 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ft&BEWLLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DC  QUINCY  *  N 
DC  HIDDER 
EL  IZftBETM 

HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  U 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  US9  AP 

LQNGVILLE 

MERMEMTAU 

MI  TT  IE  2  SE 

OAKDALE 

OBERL  IN  FIRE  TOWER 

ROCKEFEL LER  WL  REFUGE 

SuGARTQWN 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAT OU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAB  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTH V  I L  L  E  USQ 

DONAL  DSONVIL  LC 
GALL IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  wSO  CI 

NEW  ORLEANS  WSMQ  AP 
N  0  ADBON  WSFQ  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  0U6L IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METftiRIE 
PARADI5  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TH  IBODAUX 


DRY  OF  MONTH 


123     456  789 


.55     .45  02 
.01  .62 


10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.02      .0*  .03 


1.55      .03  .06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NC  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


S  TRT  I  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
ac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

I  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

<r 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
MIN 

8  1 

86 

8  5 

83 

85 

5  9 

85 
65 

61 
6 1 

81 
56 

86 
56 

88 

60 

86 
59 

67 
89 

89 
6  1 

88 
64 

88 

65 

91 
69 

86 
69 

90 
73 

79 
70 

63 

57 

82 
54 

85 
54 

87 
61 

86 

66 

90 
68 

88 
68 

90 
72 

82 
68 

91 
68 

92 
68 

86 . 1 

L  OGANSPOR  T  4  ENE 

mmx 

1 1  N 

83 
62 

87 
62 

86 
59 

86 

60 

86 

60 

86 
6  4 

86 
6  3 

87 
56 

86 

56 

69 
58 

86 

57 

90 
62 

91 
6 1 

90 
60 

93 
73 

92 
7 1 

90 
70 

87 
69 

85 
69 

84 

57 

84 

S3 

86 
62 

90 
67 

92 
71 

93 
68 

91 
70 

90 
71 

93 
65 

92 

6  6 

94 

70 

88.6 

M I NDEN 

M  1  N 

80 
64 

BO 
65 

86 
62 

35 
62 

86 
63 

85 
66 

81 

63 

63 
58 

66 
62 

88 

62 

89 

63 

ee 

63 

88 

63 

88 
63 

88 
68 

91 
69 

85 
70 

68 

73 

82 
68 

82 
58 

82 
59 

84 

60 

86 

68 

89 

70 

90 
67 

89 
68 

90 

71 

84 

68 

92 
69 

92 
71 

86  .2 

PLAIN  DEALING 

mmx 

M  [  N 

64 

6  1 

85 
64 

85 
60 

84 

56 

85 
59 

83 
63 

80 
61 

8  3 
56 

B5 
56 

87 

57 

87 
57 

87 

60 

88 
62 

86 

6  3 

8  7 
67 

92 
68 

86 

66 

90 

72 

77 
66 

P2 
55 

82 
53 

84 
54 

85 

6  2 

87 
68 

90 
66 

89 

66 

90 
70 

86 
67 

90 
65 

91 
68 

B6.0 
62-3 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

MMX 

M  1  N 

81 
63 

8  1 

65 

87 
63 

85 
63 

85 
66 

84 

63 

84 

65 

63 

59 

86 
62 

88 

62 

89 
61 

90 
63 

90 
64 

90 
66 

91 
71 

94 

70 

86 
70 

89 
74 

83 
68 

84 

59 

83 
58 

84 

63 

84 

68 

37 

72 

92 
69 

90 
70 

91 
70 

90 
68 

93 
69 

94 

72 

67.3 
65.9 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MMX 
H  :  N 

80 

62 

65 

6  4 

84 

52 

85 

62 

83 
66 

83 
64 

82 
65 

na 

6  1 

86 

59 

67 
59 

87 
59 

89 
63 

88 

65 

89 

67 

91 
71 

65 
68 

89 
68 

81 

69 

83 
67 

84 

60 

64 

56 

85 
63 

88 

65 

90 
73 

88 
67 

68 
71 

85 
69 

91 
67 

91 
68 

90 
72 

86.2 
65.1 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
niN 

82 
64 

86 
6  1 

85 
60 

68 

6 1 

64 
64 

83 

65 

84 

6  3 

85 
59 

89 

60 

89 

59 

89 

60 

89 

60 

89 
6  3 

89 
65 

92 
72 

88 

70 

90 
71 

35 
67 

83 
67 

132 
56 

84 

55 

86 
60 

90 
66 

92 
73 

91 

69 

91 
71 

87 
69 

93 
66 

93 
67 

92 
72 

87.7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
M  1  N 

77 
55 

80 
63 

85 
6 1 

82 
60 

84 

6  3 

84 
6  4 

81 

62 

83 
56 

84 

6  1 

88 

59 

89 

6  0 

39 

60 

90 
6 1 

69 
6  4 

90 
68 

92 

70 

79 
69 

90 
73 

85 
68 

83 
6? 

81 

55 

64 

59 

86 
64 

91 
69 

91 
68 

89 

70 

92 
73 

88 

70 

92 
67 

90 
70 

86-3 

F  ARNERV I LLE 

nsx 

niN 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

79 
62 

30 
52 

86 
60 

69 
64 

64 

6  5 

82 

6  5 

81 
58 

82 
56 

84 

6  1 

8  9 

66 

87 
72 

87 
69 

86 

63 

66 
64 

89 
68 

90 
68 

83 
68 

90 
75 

82 
69 

83 

6  7 

81 
54 

83 
59 

87 
63 

89 
68 

90 
66 

86 
69 

90 
70 

85 
65 

91 
69 

91 

72 

85.2 
64.9 

MONROE  FAA  AP 

MM  X 
M  1  N 

79 
66 

84 

65 

82 
63 

65 
62 

85 
65 

83 
66 

64 

62 

87 

5  9 

91 

6  0 

92 
62 

93 

60 

93 
63 

93 
61 

92 
64 

94 

68 

79 
7  0 

87 
70 

82 
70 

81 

70 

81 

65 

83 
60 

83 
61 

87 

65 

90 
72 

90 
70 

91 

75 

90 
73 

91 

73 

90 
68 

89 

72 

87.0 
66  ■  1 

MONROE  CITY 

MAX 
M  !  N 

81 

65 

86 

65 

84 

68 

86 

60 

86 
65 

84 

66 

64 

61 

86 
59 

89 
64 

90 
63 

91 
6  4 

91 
65 

9  1 
65 

91 
66 

92 
72 

92 
69 

68 
71 

86 
74 

83 

69 

82 
67 

83 
59 

85 
60 

90 
65 

92 
73 

91 
69 

92 
7S 

91 

73 

92 
72 

93 
66 

92 
70 

88.1 
66.9 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 
M  !  N 

77 
6  4 

B2 
62 

85 
6  0 

83 
61 

85 
64 

94 

66 

82 
62 

83 
58 

64 
6  4 

88 
61 

88 
61 

89 
60 

69 

6  0 

90 
65 

69 

7  0 

91 
69 

81 

70 

8  9 
74 

86 
66 

64 

60 

82 
57 

83 
61 

84 

65 

90 
71 

92 
68 

88 

71 

90 
72 

89 

67 

92 
68 

92 
70 

86. 4 

65.0 

HINNFIELO  2  W 

MAX 
M  1  N 

80 
6  3 

66 

6  1 

84 

59 

86 

60 

86 
5  9 

85 
62 

83 
63 

85 

5  5 

87 
60 

89 
69 

8  9 
59 

89 
68 

8  9 
68 

90 
6^ 

90 
59 

87 

70 

88 

72 

87 

70 

63 
67 

83 
63 

84 

55 

86 

5  7 

90 
65 

91 

70 

91 
7  I 

91 
7 1 

89 

72 

90 
67 

93 
66 

91 
68 

87.3 
64  .4 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

87 

65 

87 

60 

85 
59 

6  7 
64 

82 
62 

S3 

57 

90 

60 

91 
63 

90 
7  ] 

92 
6  3 

91 

65 

92 
67 

93 
66 

92 
69 

87 

7  0 

85 
75 

81 

70 

82 
63 

64 

56 

84 

60 

91 
64 

92 
73 

94 

68 

91 
73 

90 
7  2 

94 

68 

90 
71 

88.6 
66  -0 

EPPS  6  U 

mmx 

M  !  N 

79 
66 

60 

65 

83 
64 

81 

60 

66 
5g 

6  4 

68 

84 

6  0 

84 

57 

8  6 
6  ] 

89 

60 

91 

60 

91 
64 

91 
64 

9  1 
66 

92 
69 

92 
69 

77 
68 

86 

72 

64 

69 

84 

65 

81 

6  8 

6  3 
59 

86 
64 

90 
72 

9? 
69 

90 
70 

92 
70 

91 

7  1 

91 

67 

92 
70 

86.7 
65  .6 

LAKE  PROVIOENCE 

MM' 
MIN 

82 
66 

BO 
65 

86 
65 

83 
64 

86 
66 

85 
68 

84 

62 

8  5 
6  1 

87 
65 

6  9 
66 

90 
65 

89 

67 

8  9 
67 

90 
65 

91 
72 

88 

7  0 

79 
69 

85 
70 

65 
70 

82 
64 

62 
60 

85 
89 

83 
66 

90 
73 

9  0 
7  0 

88 
7  1 

90 
73 

90 
14 

91 
70 

9  3 
71 

86-6 
67 . 1 

SAINT  JOSEPH  EXP  S T A 

Max 

M  !  N 

79 
66 

82 
65 

86 
6  0 

82 
63 

85 

6  5 

83 
67 

82 
6  1 

84 

61, 

85 
61 

86 

62 

90 
6  4 

90 
68 

91 
6  4 

91 
69 

91 
71 

89 
74 

78 
66 

88 

73 

B8 

70 

B4 

69 

82 
59 

6  0 

60 

BE 
67 

91 

73 

9  1 

73 

92 
73 

92 
73 

90 

1  4 

86 

70 

91 

86  .6 
67.1 

TALLULAH 

MPx 

MIN 

81 
65 

B2 
62 

84 

63 

80 
60 

85 
62 

85 
66 

82 
59 

84 

56 

65 
54 

66 
61 

91 
61 

90 
64 

91 

62 

91 

68 

90 
68 

69 

72 

77 
67 

87 
71 

87 
69 

62 
65 

81 

57 

6  4 

57 

85 
62 

94 

72 

9  4 

7  2 

91 
70 

89 
71 

66 
1  1 

94 

67 

94 

70 

86.9 
64.8 

H I NN5B0R0 

mmx 

MIN 

78 
84 

63 
5  ! 

85 
62 

80 
62 

85 
62 

86 

6.5 

84 

59 

8  3 

57 

86 

62 

89 
60 

90 
6  0 

00 
7  1 

89 
69 

90 
6  4 

90 
69 

91 

r'4 

81 
68 

89 

72 

87 
70 

84 

65 

82 
57 

82 
65 

86 
66 

89 

75 

92 
71 

92 
7] 

93 
7  i 

86 
7  3 

92 
74 

93 
74 

87.0 
66.6 

HEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  5 

MAX 
M  I  N 

78 
62 

B4 

60 

86 
58 

85 
62 

65 
6  4 

63 

60 

64 

58 

83 

55 

63 
58 

87 

57 

66 

56 

87 

57 

87 
57 

89 
62 

89 
7  0 

90 

7  3 

80 

70 

69 

7  0 

60 
68 

8  3 
6  8 

62 

85 

5  7 

85 
62 

90 
70 

92 

90 
67 

90 

69 

92 

92 
68 

86.2 
62  .6 

CONVERSE 

MAX 

M :  N 

83 
62 

BO 
6  1 

86 
59 

65 
60 

86 
60 

86 
6  1 

88 
64 

84 

58 

85 
56 

66 
56 

87 
58 

87 
60 

83 
58 

86 
60 

89 
63 

91 

72 

85 
7 1 

88 
74 

84 

66 

84 

68 

83 
56 

es 

58 

85 
66 

90 
72 

91 
70 

91 
70 

89 
70 

88 
b6 

92 
67 

90 
70 

86  .9 
63-5 

LEESV ILLE 

Mm  X 
MIN 

77 
6  3 

79 
59 

88 
60 

66 
61 

88 
61 

66 
65 

86 
63 

85 
56 

87 

57 

88 
56 

89 
58 

89 
58 

89 
56 

90 
63 

89 
65 

91 
69 

85 
70 

B9 
70 

86 

65 

85 
6  4 

89 
56 

85 
60 

86 
63 

91 

70 

9? 
68 

91 
69 

92 
71 

90 
69 

93 
70 

63 

87.9 
63-6 

MANY 

MSX 
M  [  N 

83 
64 

6  5 
65 

85 
60 

80 
59 

83 
61 

6  0 
61 

86 
60 

8  0 
57 

84 

56 

86 

S7 

ee 

6  0 

89 
59 

90 
60 

69 
65 

89 
68 

89 

75 

86 
71 

88 

7| 

68 
68 

63 
58 

83 
54 

eo 

60 

86 
68 

92 
72 

9! 

70 

89 
72 

91 
69 

86 

66 

91 
69 

92 

66.6 
64.1 

NATCHITOCHES 

MMX 
M  I  N 

78 
54 

83 
6  4 

90 
63 

87 
6  7 

68 
64 

89 
66 

84 

66 

85 
60 

86 
62 

89 
64 

92 
63 

92 
63 

91 
63 

91 
67 

92 
71 

91 

7  4 

85 
7  1 

89 

74 

90 
69 

85 
63 

85 
60 

86 
62 

87 
69 

92 
72 

95 
70 

90 
72 

92 
72 

91 
69 

90 
70 

96 
71 

83.7 
66.8 

ROSEPINE  EXP.  5TA. 

MAX 
M  I  N 

78 
63 

79 
6  1 

88 
64 

86 
64 

86 

63 

88 

66 

61 
64 

84 

60 

86 

57 

87 

58 

68 
58 

91 
59 

90 

59 

89 
62 

89 

7  ] 

90 
75 

87 

72 

88 

73 

89 
65 

66 

85 
56 

85 
59 

85 

69 

91 

90 

92 

92 

94 

91 
68 

87  .5 
64.7 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDR [A 

MMX 
MIN 

76 
63 

80 
63 

88 
58 

87 
65 

86 
65 

88 

66 

80 
63 

78 
63 

86 
62 

88 
64 

69 

63 

89 
65 

86 
64 

89 
67 

90 
71 

90 
70 

85 
73 

88 
74 

85 
68 

85 
68 

85 
61 

85 
63 

86 
66 

90 
71 

91 
72 

91 
73 

92 
73 

91 
71 

92 
71 

90 
67 

87.0 
66.8 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MMX 
M  i  N 

83 
64 

91 

63 

86 
66 

68 
66 

86 
64 

8! 

66 

64 
64 

86 

61 

91 

60 

93 
62 

93 
64 

93 
61 

94 

60 

93 
65 

94 

70 

85 
71 

92 

74 

89 

70 

86 
67 

86 
63 

85 
59 

91 
59 

93 
67 

97 
70 

94 

71 

97 
72 

91 
71 

95 

72 

93 
70 

94 

67 

90.1 
66.0 

BELAH  FIRE  TOWER 

MMX 

MIN 

81 
64 

88 
64 

38 

62 

86 
64 

87 
63 

85 
65 

84 

63 

85 
58 

SEE 

86 
61 

Rff 

89     91  91 
60     63  62 

ERENCE  NOTE! 

90     90  90 
60    64  70 

FOLLOWING  ! 

91  83 
70  69 

TAT  ION 

90 
73 

NDE) 

81 
67 

85 
68 

85 
59 

85 
59 

88 
66 

90 
71 

93 
71 

93 
76 

92 
70 

91 
71 

93 
68 

91 
68 

88. 1 
65  .6 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

Dflr   OF  MONTH 

o 

a 

<r 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

IS 

16 

17 

I  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOYCE  3  HNM 

MAX 

82 

84 

66 

87 

87 

33 

65 

87 

89 

90 

89 

89 

90 

90 

93 

85 

89 

89 

84 

64 

85 

85 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

93 

96 

88 

5 

M  1  N 

64 

67 

65 

65 

65 

66 

67 

62 

64 

64 

65 

60 

65 

67 

72 

73 

75 

70 

6B 

66 

61 

63 

70 

73 

74 

7  2 

73 

70 

73 

67 

67 

5 

BUNK  IE 

MAX 

79 

B2 

88 

85 

86 

85 

8  2 

83 

65 

86 

91 

90 

90 

92 

92 

3  9 

91 

90 

90 

86 

64 

84 

86 

92 

93 

93 

94 

9  4 

9  4 

94 

88 

5 

M  I  N 

E4 

65 

67 

66 

66 

68 

65 

63 

63 

64 

65 

66 

6  4 

66 

69 

74 

72 

73 

68 

6  9 

61 

63 

67 

73 

72 

71 

73 

73 

70 

70 

67 

7 

GRBNO  COTEBU 

MAX 

79 

87 

86 

86 

85 

84 

83 

85 

68 

90 

89 

90 

39 

85 

88 

B5 

65 

86 

89 

91 

91 

92 

89 

91 

87 

2 

H  1  N 

64 

63 

67 

65 

66 

66 

66 

61 

65 

62 

65 

67 

70 

70 

72 

68 

59 

6  1 

70 

72 

71 

71 

69 

66 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

74 

6  1 

86 

85 

86 

87 

82 

81 

85 

86 

8  9 

88 

88 

89 

89 

91 

66 

88 

88 

86 

83 

65 

86 

90 

91 

91 

92 

91 

94 

90 

87 

1 

M  |  N 

62 

60 

61 

6? 

61 

61 

62 

58 

56 

57 

59 

59 

68 

62 

62 

70 

7  2 

72 

65 

66 

65 

55 

58 

6  6 

68 

66 

6  9 

69 

6  9 

□ 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

81 

81 

BE 

86 

86 

84 

81 

83 

85 

88 

86 

90 

88 

90 

90 

91 

80 

90 

88 

83 

83 

63 

BE 

91 

92 

90 

92 

9  3 

95 

90 

87 

1 

M  I  N 

64 

64 

65 

65 

65 

67 

66 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

66 

69 

73 

70 

73 

69 

68 

62 

63 

64 

7  0 

73 

7  4 

73 

73 

72 

70 

67 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 

MAX 

75 

82 

36 

85 

86 

86 

80 

8  j 

85 

89 

89 

89 

90 

92 

9  2 

86 

88 

87 

6'. 

84 

84 

8  1 

90 

92 

92 

92 

9  1 

93 

91 

87 

2 

M  1  N 

64 

62 

64 

64 

65 

66 

64 

60 

6  4 

64 

62 

62 

61 

70 

74 

72 

73 

66 

6B 

59 

60 

64 

69 

70 

71 

72 

71 

68 

67 

66 

j 

HBNOU  4  S 

MAX 

68 

87 

B7 

87 

84 

87 

86 

6  7 

38 

90 

88 

88 

91 

91 

9! 

92 

88 

38 

63 

86 

85 

8  b 

90 

9  1 

91 

91 

93 

94 

93 

94 

89 

1 

M  1  N 

65 

69 

64 

68 

68 

68 

68 

65 

66 

67 

6  8 

68 

67 

69 

7  4 

71 

69 

71 

63 

69 

G2 

64 

70 

70 

71 

7  0 

73 

71 

70 

72 

66 

3 

MELVILLE 

MAX 

78 

81 

88 

86 

8  7 

80 

83 

84 

86 

87 

90 

89 

89 

90 

91 

88 

61 

87 

90 

M4 

84 

8  6 

87 

92 

93 

92 

93 

92 

93 

90 

87 

3 

M  1  N 

63 

60 

65 

63 

65 

67 

63 

59 

60 

63 

62 

63 

64 

66 

69 

71 

70 

70 

66 

69 

6  6 

58 

69 

71 

70 

71 

71 

70 

69 

67 

65 

7 

NEW  ROODS  5  ESE 

MAI 

8  1 

6: 

88 

86 

89 

85 

83 

85 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

9  1 

8  5 

8  9 

91 

85 

86 

86 

68 

92 

94 

92 

9  3 

9  4 

95 

90 

88 

6 

M  !  N 

65 

60 

66 

65 

67 

67 

63 

59 

61 

59 

61 

62 

59 

65 

66 

73 

71 

72 

68 

7  1 

57 

57 

B5 

73 

69 

68 

b9 

67 

6  8 

OLO  RIVER  LOCK 

nnx 

86 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

88 

89 

63 

H4 

83 

85 

89 

90 

90 

91 

91 

93 

93 

92 

89 

0 

niN 

65 

63 

60 

65 

66 

63 

62 

63 

61 

62 

60 

62 

61 

65 

7  0 

72 

72 

73 

67 

68 

58 

58 

53 

69 

70 

71 

71 

71 

69 

68 

65 

OLLB  3  SSH 

MAX 

80 

87 

83 

85 

85 

ei 

84 

64 

67 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

82 

90 

36 

64 

32 

83 

86 

90 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

86 

6 

M  I  N 

64 

61 

60 

61 

61 

64 

62 

56 

69 

59 

59 

60 

58 

62 

67 

72 

69 

73 

68 

67 

55 

57 

64 

70 

77 

70 

69 

67 

66 

64 

HOOOHOR  TH  2  SE 

nnx 

75 

82 

86 

84 

87 

86 

80 

64 

66 

84 

90 

35 

39 

92 

92 

92 

85 

90 

88 

36 

35 

83 

86 

91 

9  4 

90 

95 

93 

94 

91 

87 

6 

h          ■  a 

M  I  N 

64 

62 

64 

65 

65 

68 

66 

64 

61 

60 

62 

64 

6  4 

66 

71 

75 

73 

73 

66 

68 

59 

60 

63 

71 

71 

72 

74 

71 

70 

66 

7 

EAST  CENTRAL  06 

AMI  TE 

MAX 

87 

87 

90 

89 

88 

85 

83 

65 

87 

90 

92 

92 

9  2 

93 

92 

91 

86 

69 

92 

38 

77 

86 

90 

91 

94 

9  3 

96 

90 

9  7 

92 

89 

7 

M  1  N 

65 

64 

68 

65 

69 

66 

60 

68 

60 

62 

64 

66 

6  4 

64 

64 

73 

71 

72 

70 

7  0 

69 

61 

65 

71 

70 

72 

70 

69 

69 

68 

66 

3 

BATON  ROUGE  HSO  BP 

MAX 

84 

88 

87 

88 

86 

82 

85 

86 

89 

90 

69 

89 

90 

91 

90 

B5 

83 

90 

86 

86 

36 

86 

90 

91 

91 

92 

93 

9  4 

90 

91 

86 

3 

M  I  N 

67 

64 

68 

65 

63 

68 

64 

61 

64 

6  4 

65 

65 

63 

66 

74 

74 

73 

71 

71 

66 

61 

60 

67 

72 

71 

72 

70 

7  1 

70 

69 

67 

5 

BOGBLUSfl 

MAX 

87 

87 

88 

67 

88 

86 

8  3 

65 

87 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

89 

88 

91 

85 

84 

84 

69 

92 

91 

91 

92 

9  J 

95 

91 

89 

1 

M ;  n 

65 

67 

66 

65 

66 

66 

60 

57 

58 

61 

64 

66 

63 

68 

71 

69 

72 

7  1 

69 

62 

65 

64 

69 

70 

70 

70 

69 

^0 

70 

66 

3 

CL INTON  S  SE 

MAX 

63 

83 

87 

68 

88 

82 

63 

84 

36 

86 

91 

91 

90 

92 

91 

89 

84 

87 

90 

86 

66 

66 

89 

9/ 

93 

93 

91 

94 

94 

90 

88 

J 

M  1  N 

66 

61 

65 

64 

68 

65 

60 

58 

61 

62 

63 

6  4 

59 

65 

68 

72 

71 

69 

68 

70 

69 

5  7 

65 

70 

66 

70 

70 

6  3 

69 

67 

65 

COVINGTON   4  NNH 

MBX 

88 

89 

86 

87 

85 

8  6 

89 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

87 

89 

89 

38 

86 

36 

90 

90 

92 

90 

91 

93 

95 

90 

90 

89 

.3 

M  1  N 

64 

64 

65 

64 

61 

57 

57 

59 

63 

62 

61 

62 

66 

70 

70 

70 

69 

68 

58 

62 

64 

7  0 

68 

69 

67 

6  7 

69 

68 

64 

8 

FRANKL INTON  3  SH 

MUX 

89 

89 

87 

68 

84 

81 

67 

89 

92 

95 

95 

9  4 

95 

93 

93 

86 

90 

93 

69 

85 

87 

92 

92 

96 

96 

94 

95 

95 

92 

92 

90 

8 

62 

64 

65 

63 

67 

66 

58 

56 

58 

59 

63 

64 

60 

60 

66 

6  9 

7  0 

69 

70 

64 

66 

59 

63 

65 

66 

68 

67 

66 

68 

66 

64 

GREENSBURG 

MUX 

83 

83 

84 

83 

84 

82 

63 

89 

83 

87 

88 

93 

92 

91 

92 

92 

89 

3  9 

88 

69 

9  0 

6  9 

90 

95 

93 

91 

90 

89 

96 

92 

68 

8 

58 

59 

56 

57 

56 

58 

59 

55 

56 

55 

56 

57 

60 

59 

60 

66 

72 

68 

69 

7  0 

70 

6S 

6  2 

6  9 

70 

69 

70 

6  9 

68 

66 

62 

g 

HAMMONO  3  NH 

MAX 

88 

87 

90 

88 

89 

84 

83 

86 

36 

91 

92 

92 

93 

94 

9  3 

92 

8B 

87 

91 

88 

36 

67 

91 

92 

94 

93 

94 

96 

94 

90 

90 

0 

63 

62 

G5 

64 

67 

66 

60 

56 

S3 

59 

62 

62 

60 

62 

6  1 

71 

71 

68 

68 

6  6 

57 

58 

63 

69 

69 

70 

68 

6  7 

63 

66 

64 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

MAX 

84 

8'' 

86 

89 

67 

81 

86 

87 

HH 

90 

90 

88 

90 

90 

88 

85 

87 

90 

68 

85 

86 

67 

66 

92 

92 

92 

94 

93 

68 

88 

2 

M  !  N 

66 

62 

65 

65 

67 

65 

59 

62 

60 

62 

61 

60 

63 

70 

73 

70 

69 

69 

71 

59 

59 

66 

70 

66 

7  0 

66 

68 

70 

68 

65 

7 

ST  FRBNC ISVILLE  6  SE 

MBX 

83 

B9 

88 

69 

87 

86 

86 

8  / 

89 

92 

91 

90 

92 

91 

90 

85 

90 

91 

89 

87 

87 

91 

90 

93 

94 

9  4 

9  6 

96 

94 

93 

90 

0 

67 

62 

68 

72 

70 

67 

64 

6  3 

61 

6  1 

64 

64 

62 

6  7 

7; 

74 

72 

72 

69 

72 

S9 

59 

67 

72 

70 

72 

70 

70 

7  0 

66 

67 

3 

SL IOELL  HSO  RFC 

MAX 

87 

87 

86 

85 

85 

8? 

8 : 

84 

B6 

89 

91 

89 

90 

90 

68 

87 

87 

68 

90 

68 

85 

66 

90 

39 

89 

89 

90 

91 

94 

88 

67 

7 

... 

69 

67 

66 

67 

67 

67 

62 

60 

60 

6  3 

6  7 

66 

65 

66 

69 

76 

72 

72 

73 

70 

60 

65 

66 

7  2 

70 

7  1 

70 

72 

7  4 

68 

67 

ft 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

79 

78 

87 

86 

87 

6  7 

85 

84 

86 

88 

90 

68 

87 

3  9 

90 

69 

83 

87 

88 

86 

84 

65 

37 

90 

90 

9  1 

92 

92 

94 

89 

87 

3 

M  N 

65 

62 

68 

67 

68 

67 

6  7 

62 

6  2 

6  4 

65 

65 

66 

66 

74 

75 

71 

73 

70 

70 

61 

63 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

69 

66 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

79 

77 

B6 

87 

87 

38 

86 

86 

86 

68 

89 

89 

89 

90 

91 

91 

86 

65 

68 

87 

85 

86 

8  7 

90 

93 

92 

92 

94 

95 

90 

88 

1 

NIN 

62 

59 

63 

62 

62 

65 

6  4 

59 

57 

60 

68 

SB 

6  4 

62 

65 

74 

66 

65 

67 

65 

57 

59 

63 

0  8 

68 

68 

69 

70 

70 

68 

64 

o 

OE  R I  ODER 

MAX 

78 

78 

87 

85 

87 

67 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

89 

69 

90 

89 

66 

86 

3  9 

87 

6  6 

85 

86 

89 

90 

91 

93 

93 

9  3 

92 

87 

5 

HIN 

64 

62 

64 

65 

63 

65 

64 

61 

59 

60 

60 

62 

61 

65 

65 

74 

71 

74 

67 

65 

59 

60 

65 

71 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

65 

ELIZABETH 

MAX 

77 

80 

69 

85 

86 

68 

87 

83 

85 

3R 

89 

88 

88 

90 

90 

90 

64 

69 

89 

87 

5  4 

85 

8  5 

90 

91 

91 

9  3 

92 

93 

91 

87 

6 

n 

63 

58 

65 

64 

6  4 

62 

63 

60 

57 

53 

59 

56 

58 

58 

70 

74 

72 

73 

65 

69 

56 

SB 

65 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

67 

64 

2 

HBCKBERRY  8  SSH 

MBX 

83 

75 

85 

65 

86 

83 

85 

36 

87 

85 

85 

85 

86 

87 

81 

87 

BE 

84 

85 

64 

85 

67 

89 

87 

83 

91 

90 

90 

85 

4 

64 

64 

69 

70 

67 

67 

6  8 

69 

68 

72 

74 

74 

74 

75 

70 

78 

73 

71 

68 

69 

73 

74 

72 

76 

75 

74 

75 

7  3 

7  [ 

3 

JENNINGS 

MAX 

78 

79 

89 

87 

88 

69 

87 

86 

88 

90 

92 

91 

91 

94 

93 

94 

8  5 

92 

92 

92 

88 

87 

89 

93 

95 

96 

94 

96 

95 

68 

89 

9 

65 

65 

64 

62 

6? 

64 

66 

63 

63 

65 

65 

66 

68 

70 

70 

74 

72 

72 

7  0 

70 

60 

61 

67 

73 

72 

73 

74 

73 

72 

7  ] 

67 

g 

LAKE  ARTHUR  10  SH 

MAX 

78 

79 

86 

86 

86 

89 

97 

65 

86 

88 

88 

8  7 

65 

87 

87 

8  / 

81 

B7 

87 

86 

85 

85 

6  7 

8  7 

91 

90 

93 

92 

92 

86 

7 

65 

65 

66 

68 

69 

69 

69 

66 

65 

65 

68 

69 

72 

73 

74 

76 

71 

75 

72 

70 

64 

66 

67 

69 

73 

74 

76 

7  5 

76 

70 

o 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

77 

38 

88 

86 

88 

38 

85 

87 

88 

89 

87 

87 

88 

90 

91 

82 

86 

87 

86 

87 

84 

87 

86 

89 

90 

90 

93 

93 

69 

92 

67 

7 

M  1  N 

6S 

62 

67 

66 

67 

69 

68 

64 

62 

67 

63 

66 

66 

66 

75 

71 

74 

72 

71 

69 

63 

65 

73 

73 

72 

73 

74 

73 

71 

68 

68 

5 

OBERL IN  FIRE  TOHER 

MAX 

77 

81 

88 

66 

67 

38 

83 

86 

87 

89 

87 

90 

68 

90 

91 

93 

87 

39 

90 

85 

86 

85 

6  1 

90 

92 

93 

91 

93 

94 

MIN 

64 

6? 

66 

64 

64 

68 

65 

61 

60 

61 

6  1 

61 

62 

65 

71 

72 

70 

73 

67 

69 

55 

60 

79 

71 

70 

70 

72 

70 

70 

68 

66 

4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

80 

80 

85 

86 

87 

87 

84 

83 

86 

67 

69 

87 

67 

86 

B7 

68 

a  i 

68 

88 

68 

86 

65 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

92 

87 

B6 

s 

M  1  N 

64 

63 

68 

66 

69 

66 

67 

67 

66 

65 

6  4 

65 

68 

69 

70 

76 

72 

7S 

II 

66 

64 

65 

69 

76 

73 

74 

73 

74 

71 

71 

69 

0 

VERMILION  LOCK 

MAX 

81 

84 

85 

85 

87 

85 

82 

81 

85 

36 

68 

87 

87 

86 

87 

88 

64 

3  1 

90 

90 

87 

66 

90 

68 

69 

90 

90 

9  1 

92 

92 

87 

0 

M  I  N 

S6 

68 

67 

64 

64 

67 

68 

5  6 

64 

64 

65 

64 

6  4 

65 

70 

77 

71 

73 

71 

71 

61 

62 

63 

7  4 

73 

7  4 

73 

73 

72 

72 

68 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JUNE  1976 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

O 

s 

cc 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3UU  1  n    CtlitUHL  Uo 

Lin  *  | LLC  C 

MAX 

68 

90 

90 

89 

85 

B2 

85 

66 

90 

92 

92 

91 

91 

90 

89 

66 

88 

91 

90 

84 

86 

89 

90 

94 

92 

93 

94 

94 

92 

9 1 

69 

5 

MN 

71 

65 

67 

69 

65 

6? 

63 

63 

65 

6  3 

6 1 

6 1 

70 

72 

7  ] 

72 

7  1 

71 

70 

70 

67 

0 

F  RANKL  I  N   3  N  W 

67 

88 

65 

86 

88 

87 

85 

87 

89 

90 

68 

88 

90 

90 

69 

85 

88 

89 

89 

86 

87 

89 

88 

91 

8B 

92 

93 

93 

87 

88 

88 

4 

n  I  n 

65 

63 

66 

66 

66 

64 

67 

59 

62 

63 

65 

63 

64 

67 

75 

72 

68 

72 

70 

70 

62 

64 

72 

72 

72 

72 

78 

72 

70 

68 

67 

6 

LAFATETTE  FAA  BP 

nnx 

62 

88 

89 

89 

85 

85 

84 

89 

69 

92 

90 

91 

91 

91 

90 

82 

66 

90 

87 

B6 

86 

87 

91 

92 

90 

91 

91 

92 

88 

90 

88 

4 

67 

64 

70 

67 

70 

68 

69 

63 

66 

64 

67 

6  4 

63 

6  8 

74 

73 

71 

72 

70 

68 

62 

63 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

7  l 

68 

7 

MORGAN  CITY 

65 

87 

66 

87 

89 

88 

64 

84 

91 

89 

90 

89 

88 

90 

90 

90 

85 

86 

89 

86 

89 

87 

88 

87 

90 

91 

90 

91 

89 

86 

86 

2 

H  1  N 

70 

62 

62 

59 

59 

63 

68 

70 

NEW   I BER 1 A  5  NH 

na. 

62 

83 

88 

88 

99 

93 

65 

83 

85 

88 

90 

90 

98 

90 

90 

88 

83 

62 

89 

68 

96 

90 

90 

91 

91 

93 

67 

87 

A 

66 

6. 

67 

68 

1 

68 

62 

68 

63 

70 

65 

66 

69 

73 

73 

7  2 

7 1 

70 

68 

0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

nqx 

85 

95 

87 

81 

BC 

79 

80 

82 

85 

87 

87 

86 

87 

66 

86 

66 

89 

89 

64 

80 

83 

66 

89 

88 

88 

88 

88 

89 

69 

82 

85 

,5 

M  [  N 

72 

7  3 

75 

75 

75 

74 

76 

77 

71 

71 

.4 

0  ONAL  0S0NV I LLE 

MO* 

96 

88 

87 

86 

8  6 

64 

62 

82 

86 

99 

69 

87 

87 

90 

90 

88 

84 

90 

89 

86 

85 

87 

87 

88 

89 

90 

90 

90 

92 

88 

8  7 

.4 

M  [  N 

7  a 

6  9 

6  4 

6  3 

65 

66 

67 

68 

70 

72 

73 

7  3 

72 

72 

67 

.8 

GALL  I ANO 

NRX 

87 

68 

87 

89 

66 

99 

81 

8  1 

65 

80 

89 

96 

86 

9  0 

87 

86 

86 

87 

90 

91 

88 

89 

89 

89 

91 

92 

91 

92 

91 

88 

88 

.2 

M  1  N 

67 

67 

62 

66 

72 

66 

■  8 

HOUMA 

Mfi  X 

h  i  N 

NEW   ORLEANS   WSMO  AP 

MAX 

99 

96 

66 

65 

95 

8  1 

63 

86 

89 

90 

89 

88 

88 

89 

8  9 

8S 

90 

91 

87 

87 

88 

87 

88 

91 

88 

88 

91 

92 

89 

88 

8  7 

7 

M|N 

66 

65 

70 

68 

.6 

N   0   A080N  HSF  0  C[ 

87 

86 

86 

85 

94 

81 

84 

86 

69 

90 

68 

90 

92 

90 

89 

88 

88 

89 

86 

86 

85 

89 

87 

91 

88 

89 

91 

91 

8  7 

85 

8  7 

•  6 

M  1  N 

73 

70 

.4 

PARADIS  7  S 

rax 

87 

87 

88 

86 

64 

81 

81 

84 

87 

88 

86 

86 

88 

88 

67 

86 

88 

89 

90 

86 

86 

67 

86 

88 

88 

88 

89 

89 

90 

88 

87 

-  0 

M  I  N 

72 

72 

73 

68 

.6 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

8  7 

97 

66 

88 

78 

9  3 

61 

8  3 

85 

90 

66 

87 

85 

90 

84 

85 

86 

88 

84 

82 

84 

66 

90 

90 

69 

89 

86 

90 

90 

84 

86 

M  :  N 

63 

68 

6  6 

67 

67 

.2 

QUARANT I NE 

MAX 

83 

Pi 

61 

83 

84 

6  0 

76 

60 

83 

6  4 

6  6 

66 

86 

85 

85 

85 

65 

87 

85 

85 

85 

84 

66 

87 

87 

86 

87 

87 

88 

85 

84 

.6 

m  :  n 

73 

72 

71 

71 

70 

6  4 

64 

69 

68 

70 

72 

72 

71 

7  2 

72 

75 

75 

75 

77 

72 

71 

64 

68 

76 

70 

75 

73 

77 

79 

72 

71 

.7 

RESERVE 

MAX 

88 

88 

88 

84 

64 

83 

86 

88 

91 

90 

90 

90 

89 

84 

89 

89 

87 

6b 

87 

89 

91 

89 

90 

91 

B7 

87 

.9 

M  1  f< 

70 

67 

67 

69 

6  7 

63 

64 

6  4 

66 

65 

64 

71 

7  2 

74 

72 

72 

62 

64 

69 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

68 

.4 

SAINT  BERNARD 

MPX 

99 

87 

86 

87 

83 

80 

82 

86 

86 

9  1 

90 

91 

9  0 

90 

89 

90 

91 

94 

91 

86 

88 

89 

87 

90 

90 

89 

91 

91 

98 

87 

88 

.3 

MIN 

72 

68 

68 

70 

77 

67 

68 

6  4 

62 

65 

6  7 

65 

65 

66 

72 

76 

75 

73 

72 

73 

67 

64 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

69 

.5 

THIBODAUX 

fNI 

86 

89 

88 

89 

89 

68 

82 

86 

85 

66 

90 

68 

68 

89 

66 

66 

85 

82 

90 

85 

87 

85 

87 

86 

91 

90 

94 

90 

85 

87 

97 

.5 

MIN 

71 

67 

68 

66 

6  6 

67 

66 

65 

63 

65 

65 

6  6 

73 

68 

70 

70 

75 

70 

70 

70 

67 

62 

63 

71 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

■  3 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 

8 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

JUNE  1976 


X 

OAY  OF  MONTH 

STAT  ION 

1  IN  1 

TIM 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

10 

1 1 

12 

1  3 

:  a 

1  5 

1 1, 

17 

l  B 

19 

20 

21 

22 

2  I 

24 

25 

2G 

27 

29 

21 

3  0 

31 

a 
<r 

a 

CHIHOUN  EXP  STATION 

4 

H  IN 

78 

72 

83 
7  1 

es 

7  1 

85 
71 

91 
J  1 

90 
75 

88 
74 

93 
74 

91 
74 

93 
75 

96 
76 

96 
76 

97 

77 

97 
77 

97 
79 

98 
8  1 

84 

'8 

90 
78 

87 
76 

86 

73 

86 

70 

86 
70 

92 

7 : 

95 

76 

95 
76 

97 
80 

94 

80 

92 

79 

97 
77 

90 

76 

91 

75 

0 
2 

CLINTON  5  SE 

4 

nfl  < 
m;n 

84 

J  1 

87 
74 

93 
7  3 

93 
75 

92 
77 

8  3 
74 

84 

70 

69 
71 

_ 

94 
74 

94 

7  7 

97 
77 

99 
77 

95 
78 

92 
80 

84 

7  8 

88 
78 

93 
77 

69 
78 

93 
75 

95 
74 

93 

75 

9  1 
68 

94 

80 

94 

79 

90 
78 

98 
78 

101 
79 

90 

76 

91 

75 

8 
8 

CROWLEY  EXP  STATION 

4 

mux 
n  I  N 

80 

7  3 

77 
7  1 

68 

88 

75 

69 
7  3 

88 

7  3 

86 
74 

66 
7  4 

86 

7  3 

87 
74 

90 

75 

91 
76 

92 
77 

92 
75 

92 
75 

86 
8  1 

61 
78 

83 
76 

87 

',  7 

86 
74 

67 
7  4 

90 
73 

89 
75 

91 

77 

90 
78 

94 
78 

94 

76 

95 
7  9 

97 
80 

89 
8 1 

68 

75 

3 
S 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

4 

MAX 

MIN 

77 
71 

80 
71 

82 
73 

83 

7S 

83 

76 

81 

75 

79 
75 

60 
74 

83 
74 

84 

74 

84 

75 

86 

76 

85 
76 

87 

77 

87 
76 

83 
77 

83 

77 

82 
74 

82 
75 

82 
71 

84 

72 

84 

72 

85 
76 

86 

76 

88 
77 

89 
78 

89 
80 

90 
79 

87 
78 

84 

75 

0 
2 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

MIN 

77 
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RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SAINT  BERNARD 
ST  F R9NC I SV I LLE  6  SE 

S9INT  JOSEPH  EXP  ST9 
ST.  L9NDRY 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  WSO  9P 
SIMMESPORT 
SLAGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 
SPE ARSV  I  LLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERL INGTON 
SUGARTOWN 
SULPHUR 
TALLULAH 
THIBODAUX 
VERMILION  LOCK 
V  I  DAL  I  A  NO  2 
WESTDALE   3  SW 
W I NNF I  ELD  2  W 


EVANGEL INE 
DE  SOTO 
SABINE 
UNION 
AVOYELLES 
RED  RIVER 
ST  LANDRY 
ACAD  I  9 
WEBSTER 
ALLEN 

OUACHITA 

OUACHI TA 

CADOO 

ST  MARY 

NRTCHI TOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

0RLE9NS 

POINTE  COUPE 

RLLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIRN9 

9LLEN 

POINTE  COUPE 
L9  S9LLE 
ST  L9NDRY 
ST  CH9RLES 
ST  T9MM9NY 
ST  HELEN9 
BOSSIER 
PL9QUE  M I NES 
W  B9T0N  ROUG 

PLAQUEMINES 

BOSSIER 

ST  JOHN  BAPT 

CAMERON 

C9DD0 

VERNON 

L  INCOLN 

L  INCOLN 

ST  BERN9RD 

W  FEL I C I  ANA 

TENSAS 

EVANGEL INE 

WASHINGTON 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

0U9CHI T9 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORD  I  9 

RED  RIVER 

WINN 


30  34 
32  01 

31  34 

32  54 

31  09 

32  06 
30  41 
30  1  1 
32  36 

30  42 

32  31 
32  33 
32  42 

29  41 

31  46 

30  03 
29  57 
29  59 
29  55 

29  56 

30  03 
29  57 
29  56 
29  59 
29  59 

29  59 

30  4  1 
30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 

31  52 
30  32 

29  47 

30  27 
30  42 

32  54 

29  35 

30  27 

29  13 
32  25 

30  04 

29  44 
32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 
30  51 

32  28 

30  59 

31  12 
30  17 

32  54 

33  00 
30  26 

32  43 

30  51 

30  14 
32  24 
29  48 
29  47 

31  35 

32  08 
31  56 


92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 

93  14 

91  45 

92  35 

93  18 
92  53 

92  03 

92  07 

93  58 
91  11 
93  05 
91  53 
90  04 
90  15 
90  08 
90  02 

89  59 

90  08 
90  06 
90  01 
90  04 

90  07 

91  22 

92  41 

91  25 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  4  1 
89  50 

91  13 

89  16 

93  38 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 
89  50 

91  18 

91  14 

92  16 
89  59 

93  49 

91  49 
93  08 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 

91  13 

90  49 

92  12 

91  26 

93  30 

92  4  1 


55 
373 
260 
190 

87 
270 

30 

16 
250 
120 

78 
80 
200 
5 

1  30 
25 
3 

4 

6 

2 

0 
22 
2 
10 
12 
0 
45 
103 
1  10 
130 

67 

70 
100 

65 
5 

30 
190 
291 
4 

15 

5 

155 
1  3 
4 

200 
238 
300 
275 
5 
60 

78 

50 
330 
254 

50 
300 

10 
200 
250 

32 

60 
170 
12 
85 
20 
I  4 
60 
1  40 
160 


TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 
TOWN  OF  MARKSV I LLE 
HERSHEL  L.  CULPEPPER 
MRS  RUTH  T  HEBERT 
MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 
W.   G-  SPARKMAN 
MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

U  S  FED  OVIATION  OGENCY 
CITY  OF  MONROE 
SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLONT 
GULF  S.   RESEARCH  INST. 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOORO 
SWG  OND  WOTER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0.   SWG .  AND  WTR.  BD . 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  0  SANFORD 
PERCY  E  .  DREHER 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BOQUE 
RUDOLPH  MELONCAN  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS.  JR. 
LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 
CITY-PORT  OLLEN  SEW  PLT 

DEL  TO  NOT  WILDLIFE  REF  . 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
GODCHAUX-HENDERSON 
LA  WLDLF  4  FISH  COMM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LO  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NOTL  GOS  CO. 
CROWN  ZELLERBOCK  CORP 

NE  LO  EXPERIMENT  STO 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NOTL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CARMEN  R  ROBOLAIS 
JOSEPH  R  HUDGENS 
NOOO-NOTL  WEOTHER  SERV 
HOROLD  L  OTWELL 
MRS  RUTH  M  MRTLOCK 
LOUISIONO  FORESTRY  COMM 

LO  POWER  4  LIGHT  CO 
MRS  PEORL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLONT 
PEOPLES  WOTER  SERV  CO 
CITY  OF   THIBOOOUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V1DALI0  FIRE  DEPT 
OBSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNSBORO 
W I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9806 
9809 
9865 
9930 


FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


32  09 

32  02 

31  07 

30  38 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


80 
220 
116 

85 


C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  3 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

.  § 
|| 

Average 

Departure 
From  Norma] 

1 

bi 

Date 

Lowest 

• 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

From^Nonnal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

M 

o.  of  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Deplh 

a 

.10  or  More 

I 

1 
I 

•°  I 

NOVEMBER  1975 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

72.0 

52.3 

62.2 

89 

9 

30 

23 

188 

0 

0 

2 

0 

1.96 

.96 

27 

.a 

0 

s 

1 

0 

*       *  * 

DECEMBER  1975 

WO00W0RTH  2  SE 

59.0 

39.1 

49.1 

80 

16 

20 

19 

496 

0 

0 

7 

0 

3.52     -  2.91 

1.30 

25 

.0 

0 

e 

2 

1 

*       t  • 

JANUARV  1976 

BOYCE   3  WNW 

57.6 

36.0 

46.8 

76 

30 

16 

8 

555 

0 

0 

13 

0 

2.29 

1.00 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

WOODWORTH  2  SE 

59.4 

35.5 

47.5 

76 

13 

19 

6 

537 

0 

0 

14 

0 

3.52     -  1.50 

i 

i 
1 

1.50 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Siation 


Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


JUL*  1975 
AUSTON 

NOVEMBER  1975 
LONGVTlLE 

rockefeller  wl  r  epuge 

december  1975 
Slagle 

WDOflWORTH  2  SE 

JANUfiRV  1976 

BOVCE  3  HNH 
KINDER   3  H 

Sheridan  pire  tower 

WOODwORTH  2  SE 

APRIL  1976 
MANSFIELD  3  WSW 


2.29 
2.00 
5.78 
3.52 


13     14  15 


16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.93     .11  .39 


.03     T  .27 


1.90 
1.50  1.00 


See  releience  notes  following  Station 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  j 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

*         *  * 

MAX 
MIN 

NOVEMBER  1975 

MAX 
MIN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

eo 
5? 

82 
67 

82 
69 

7  9 
61 

82 
62 

80 
66 

83 
61 

61 

65 

ei 

6ft 

84 

71 

77 
6  1 

so 

71 

60 
3  7 

67 

72 

73 

74 
5  3 

78 

78 
5  3 

56 

55 
36 

51 

5* 
33 

58 
3  b 

67 

»6 

52 
4  1 

70 
52 

78 
67 

72.0 
52.3 

*           *  * 

MAX 
MIN 

DECEMBER  1975 

MAX 
MIN 

WOBDWORTH  2  SE 

MAX 
MIN 

5' 
32 

53 
30 

61 
32 

65 
36 

73 
48 

77 
59 

7* 
51 

58 

45 

5? 
39 

62 
35 

61 
4  1 

73 

48 

73 
55 

75 
61 

75 
6<* 

8o 
34 

47 
45 

50 
2  8 

39 
20 

44 
I  5 

60 
34 

50 
34 

*6 
35 

55 
38 

45 
3  6 

55 
36 

43 
30 

63 
36 

63 
38 

56 

*1 

59.0 
39.1 

•          »  * 

MAX 
MIN 

j  ANU&RY  1976 

MAX 

MIN 

60VC6  3  WNW 

MAX 
MIN 

63 
44 

73 
42 

43 
32 

40 
27 

37 
26 

62 
34 

58 
26 

43 
18 

43 
21 

58 
31 

61 
49 

62 

5.! 

74 
56 

57 
35 

56 
31 

58 
39 

51 
30 

54 
35 

60 
42 

91 
35 

60 
29 

65 

35 

68 

40 

67 
55 

65 

46 

46 
34 

49 
32 

58 
29 

66 

32 

76 
38 

61 
44 

57.6 
36.0 

W0«DW0PTH  2  SE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

64 
45 

67 
46 

71 
37 

42 
26 

43 
25 

40 
30 

66 
37 

66 
19 

37 

20 

25 

60 
31 

61 
53 

76 
55 

75 
42 

56 
29 

59 
34 

61 

28 

53 
29 

54 
36 

65 
46 

49 
28 

61 
29 

65 
37 

70 
44 

68 

59 

64 
42 

44 
30 

53 
2,6 

59 
35 

74 
36 

75 
38 

59.4 
35.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 


JANUARY  1976 
CALHOUN   EXP  STATION 


Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     18     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


-1 


JO 
42 


53 
48 


58 

43 


58.8 
40.4 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  CF,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F       In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of   4-foot  diameter  unless  otherwise  noted   below  in   the   Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtai  ning  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
"snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Calhoun  Exp.   Station         :     Ruston  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

Crowley  Exp.   Station         :     Coastal  prairie  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 
Houma  :     Moon  silt  clay  loam,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp.  Sta:  Red  River  Alluvial  Soil,  level.  Bare  ground.  Palmer  soil  thermometers. 
Red  River  Valley  Exp  Sta:     Red  River  alluvial  soil,   bare.     Slope  0.     Palmer  type  soil  thermometer. 

St.   Joseph  Exp  Sta  :     Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures "  table,  and  the  Station  I ndex. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISSI SS I PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CL I MATO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
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BO0THV1LLE  WSO 

86  .7 

74 

.9 

81 

B 

93 

25 

72 

20- 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2 

36 

.46 

29 

■  0 

0 

6 

0 

0 

OONALOSONVILLE 

89.8 

72 

■  3 

81 

1 

-  1-4 

97 

1 

66 

3. 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

95 

1  .80 

26 

.0 

o 

: : 

7 

3 

GALL IAN0 

90  .0 

74 

•  3M 

82 

2M 

95 

26« 

70 

8' 

0 

0 

0 

5 

04 

2.00 

6 

•  0 

0 

10 

3 

1 

HOUMA 

80 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

51 

g 

-  0 

0 

7 

3 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

90  .0 

72 

.  4 

81 

2 

.7 

94 

31* 

70 

22- 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

6  7 

-   1  .05 

•  95 

3 

.0 

o 

1  2 

5 

0 

N  0  ADBON  WSFO  CI  R 

61 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

5 

68 

.  2.33 

2  •  32 

3 

.  0 

0 

1  0 

4 

1 

PARADIS  7  S 

90. S 

71 

.  7 

61 

1 

95 

23 

68 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

5 

48 

-  2.02 

1.11 

6 

.0 

0 

1  2 

5 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

90.3 

70 

.5 

80 

4 

94 

25 

67 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

53 

1  .36 

15 

■  0 

0 

9 

5 

1 

OUARANT INE 

87  .7M 

7S 

.  7M 

81 

7M 

91 

26* 

69 

3I» 

0 

7 

0 

0 

0 

5 

35 

2.08 

31 

•  0 

0 

7 

3 

2 

RESERVE 

90  .  1M 

71 

.7M 

80 

9M 

-    1  -S 

94 

26- 

67 

6 

0 

0 

0 

0 

4 

77 

-  2-10 

1  .53 

13 

.0 

0 

6 

3 

i 

SAINT  BERNARO 

91.7 

70 

.5 

81 

1 

99 

30 

67 

7. 

0 

24 

0 

0 

0 

S 

75 

.98 

2 

.0 

0 

1  3 

t 

0 

THIBOOAUX 

89-6 

71 

.5 

80 

6 

•  1-1 

95 

17 

67 

19 

0 

1  9 

0 

0 

0 

4 

24 

-  4  .23 

1.10 

26 

.0 

0 

8 

4 

i 

DIVISION 

81 

2 

-    1  .0 

6 

4  4 

-  2.10 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
GLOSTER  1  W 
HANNA  3  S 
HOSSTQN 

keithville 
kqran 

loganspqrt  4  enc 
mansfield  3  wsu 

MINOEN 

MOQRINGSPORT  1  ri 

PLAIN  DEAL  IMG 

BED  Oiv  VALLEY  EXP 

RQDE5SA 

SHRE V£PORT  WSO  AP 
5PRINGH  ILL 

WESTDALE  3  SW 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
HAYNESV IL LE  2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
JONESeQRO  FIRE  TQWES 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 

HUSTON 

RUSTON-L A  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  F IRE  TOWER 
STERL INGTON 
WINNF IEL  D  2  W 

WINONA  F IRE  TOWER 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPP5  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  5 
SLAGLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL AH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  UNW 

BUNME 
EUNICE 

GRANO  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

80GALUSA 

CL INTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GRECNSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND   3  NW 

KENTwOOD 

LSU  6EN-HUH  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

ST  FRANC ISVILL E  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
5L  I  DELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHAP Y  2  ESE 


6  .  81 

5.32 

2  .  19 


i  Q7 
3  .  47 
3  49 


10.03 
3.84 
1  .02 
3.8 
6  44 


b  .  79 
b  03 
S  .  49 
3  40 

2.22 

7.  II 


3.42 
1  87 
4  16 

a.oi 
a  e 

2.46 


s  se 

6.44 

6.62 


10.60 
3.62 

4  79 


6  32 
6.06 
6.89 


6.63 
6.42 

4  46 

9  19 

7.  70 

4.72 
5.6 
6  49 
3  .94 
9  21 


2.06 
4.63 
4.56 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3     4    5  6 


1 . 00  1 . 
1  .76 
2.04 
2.50 


9     10  1112    13  14  15    16  17 


]  .97 

T 

1.66  .14 


.01  .10 
.00  2.6 


1 .07  .12  1 .08 
.02 

1  .  00 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


.OS     .08  .70 


1 .23 
2.26 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4     5    6  7 


9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27 


28 


29 


30 


31 


SGUTHUEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  N 
OE  9  I  ODER 
ELIZABETH 

HACK6ERRY  8  SSU 

JENNINGS 

■■I NOES  3  U 

LAKE  ARTHUR  10  SH 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LQNGVILLE 

MERMENTAU 

MITT IE  2  SE 

OAK DAL  E 

06ERLIN  FIRE  TGUER 

RQCKEFEL  L  ER  UL   BE  F UQE 

SUGARTQMN 

SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARV ILL E  2  SU 
FRANKLIN  3  NU 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE    FAfl  AP 


SOUTHEAST  09 

BQOTHVILLE  USG 
DQNAL  OSONV IL  L  E 
GALL IANO 
HOUtIA 

NEU  ORLEANS  NF  USO  CI 

NEW  ORLEANS  USM3  AP 
N  0  ADBON  USFQ  CI 
NEU  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEU  ORLEANS  OUBL IN 

NEU  ORLEANS  JEFFERSON 

NEU  ORLEANS  JOUSDAN 

NEU  ORLEANS  LONDON 

NEU  ORLEANS  HETHIR  IE 
PARAOIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 


6.0 
3.56 
6-  69 

6.  le 

4.73 


2  1 .07  2. go 


1.62  .17 
.90  .06 


.65     .10  .65 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975  -  1976 


LOUISIANA 


STRT I  ON 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB   MflR    RPR    MAY  JUNE  TOTAL 


PREC IP1 TBI  ION 


NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  SSE 
GLOSTER   1  W 
HflNNR  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGHNSPORT   4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINOEN 

M0OR1NGSP0RT    1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

RODESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 
SPRINGHILL 
WESTDALE   3  SW 

NORTH  CENTRAL  02 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERV ILLE 
HAYNESV 1 LLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1975  -  1976 


LOUISIANA 


STATION 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


TOTAL 
PRECIPItSTION 


MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 
SPEARSV I LLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
WINNFIELO  2  W 
W I  NONA  F IRE  TOWER 

NORTHEAST  03 
BASTROP 
EPPS  6  W 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

W INNSBORO 

MM* 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
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ION  INDEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -    1976  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

TOIBL 
PREC IPITOTION 

SLAGLE 

*                  11  ■ 

CENTRAL  05 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BE  L  AH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 

H I NES TON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

ff ARKSV I L  L  E 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PORT  ALLEN 

SIMMESPORT 

VIOALIA  NO  2 

WOOOWORTH  2  5E 

*              m  m 

EAST  CENTRAL  06 
ABITA  SPRINOS  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

-5 

T 

T 

.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -    1 976  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

3  E  P  T 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIPITATION 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGALUSA 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNW 
FRANKL I N TON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMONO  3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL   RIVER  LOCK  NO  1 
PINE   GROVE   FIRE  10WER 
ST  FRANC  I S V  I L L E  6  SE 
SHERIDAN  F IRE  TOWER 
SLIOELL   WSO  RFC 
SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 

m           m  m 

SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QU1NCY   4  N 
DE  RIOOER 
ELIZABETH 
HACKBERRY  8  SSW 
JENNINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 
T 

T 
T 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -   1976  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECtfMTOTlON 

KINDER  3  U 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONCVILLE 

MERMEN TAU 

MI TT IE  2  SE 

OAKDALE 

OBERL IN  F IRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGAR  TOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 

m             m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 
BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STfi 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA  5  NW 

■  Ma 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DONALDSONV ILLE 
GALL IANO 
HOUMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOUFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1975  -   1976  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOTfll 
PRECIPITATION 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLERNS  WSMO  RP 
N  0  R080N  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 

5NOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    [N  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

i 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT [ ON 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

■ 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLE* 

MAX 
MIN 

90 
7  1 

75 
71 

88 
71 

89 
7  1 

HO 
70 

83 
63 

87 
6  3 

8M 
64 

8  9 
68 

89 
69 

90 
69 

92 

67 

91 
67 

91 

70 

36 

70 

90 
72 

84 

70 

66 
68 

90 
65 

87 

68 

91 
69 

92 
67 

90 
69 

93 
69 

94 

72 

95 
72 

95 
71 

93 
72 

92 
75 

92 
75 

94 
74 

89.4 

69  .  3 

L  OGANSPOR T  4  ENE 

MAX 
MIN 

93 
65 

92 
67 

32 
72 

87 
7  1 

81 

67 

88 

66 

90 
70 

9  0 
66 

85 
69 

9  1 

68 

92 
7  1 

92 
67 

91 

69 

91 
71 

93 
72 

93 
72 

66 

67 

88 
65 

88 
64 

91 
68 

91 
67 

90 
65 

93 
68 

92 
68 

94 

70 

97 
73 

95 
70 

91 
71 

94 

7] 

94 

71 

94 

72 

90-9 
68-9 

H  I NDEN 

MAX 
MIN 

91 
68 

IB 
6  8 

8  3 
6  9 

89 

7  2 

68 

72 

8  2 
65 

86 

65 

88 

66 

90 
70 

90 

70 

68 

70 

91 
68 

91 
70 

91 

70 

89 

72 

88 
74 

86 
68 

90 
65 

88 

67 

BB 

67 

91 
70 

91 

67 

90 
68 

92 
72 

93 
72 

95 
72 

95 
73 

94 

72 

92 
74 

91 
74 

93 
74 

89-6 
69  .8 

PLAIN  DEAL  1  NO 

MAX 
M  1  N 

90 
68 

73 
65 

89 
68 

89 
69 

8  2 
68 

85 
62 

87 

6  2 

88 

62 

89 
66 

90 
66 

90 
67 

91 
65 

92 
65 

92 
6  6 

88 
69 

91 
71 

67 
67 

89 
67 

88 
63 

87 
67 

97 
68 

91 

65 

90 
66 

92 
69 

93 
69 

9  4 

72 

94 

70 

93 
70 

91 

70 

92 
71 

93 
69 

89.6 
67.2 

REO  RIV  VALLEY  EXP  5TA 

MAX 
MIN 

92 
68 

78 
68 

89 
72 

69 

72 

80 
69 

84 

6  6 

87 
66 

87 
63 

8  9 
69 

88 

70 

90 
72 

90 
66 

93 
70 

91 
71 

88 

73 

92 

74 

68 

68 

68 

69 

87 
67 

86 
69 

91 
70 

91 
6B 

90 
71 

93 
74 

95 
73 

94 

75 

96 
7  1 

93 
74 

92 
74 

92 

7  4 

93 
73 

89.5 
70  .4 

SHREVEPORT  WSO  AP 
. 

MAX 
MIN 

76 
66 

89 
66 

89 

69 

80 
68 

83 
67 

85 
64 

86 
63 

8  9 
6  8 

8"' 
68 

66 

69 

88 

70 

91 
68 

8  9 
68 

87 
69 

90 
71 

86 
6  8 

66 
66 

96 
68 

87 
66 

90 
67 

90 
68 

90 
65 

91 

70 

92 
70 

92 
70 

93 

72 

93 
71 

92 
73 

93 
73 

93 
73 

93 
72 

88.5 
68.6 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

82 
68 

91 
67 

89 

70 

78 
68 

83 
68 

8"' 
63 

68 
63 

90 
66 

90 
70 

91 
69 

90 

67 

93 
6  8 

93 

70 

89 
69 

91 

70 

86 
70 

88 

68 

9  ! 
66 

89 
66 

92 
6  8 

93 
67 

92 
66 

94 
69 

95 

72 

96 
71 

96 
70 

94 
6  8 

94 
74 

94 

77 

93 
74 

94 

73 

90.5 
66  .9 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
68 

68 
67 

91 
70 

90 
70 

79 
68 

87 
63 

85 
63 

86 
66 

89 
69 

92 
69 

91 
68 

91 
68 

91 
70 

93 
70 

8  9 

71 

92 
71 

90 
70 

87 
66 

90 
66 

86 

65 

93 
68 

93 
66 

93 
68 

93 
72 

95 
70 

96 

73 

95 
69 

94 

70 

93 
73 

93 
74 

9S 

73 

90-7 
68  . 9 

FARMERV ILLE 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 
62 

81 
69 

8  2 

6  8 

87 
6  4 

88 
64 

88 

6  0 

92 
71 

90 
71 

91 

7  0 

9  3 
7  1 

9< 

73 

93 
7  7 

92 
73 

90 
71 

87 

14 

89 
69 

89 
66 

92 
68 

93 
70 

92 
69 

94 

69 

96 
72 

95 
71 

96 
76 

94 

70 

94 

'6 

94 

75 

95 
75 

95 
76 

91  .2 
70  .  1 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
68 

BO 

72 

69 
73 

89 
72 

7  9 
6  8 

83 
62 

85 

62 

3  6 
66 

88 

72 

89 

72 

90 
69 

90 
67 

90 
71 

92 
69 

6  3 
70 

91 
73 

85 

70 

87 
66 

89 
65 

89 

67 

92 
69 

93 
66 

90 
74 

94 

77 

93 
70 

94 

73 

94 

69 

92 
74 

92 
74 

91 
74 

92 
78 

89.4 
70  .0 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

Ha 

69 

89 
70 

86 
72 

79 
71 

82 
70 

65 
66 

88 

67 

87 
66 

92 
71 

88 

70 

9  I 
70 

91 

1 1 

9  4 

72 

9  0 

7  2 

93 
70 

86 

70 

66 

70 

91 
67 

83 
6  7 

92 
63 

94 

67 

92 
66 

94 

70 

96 
73 

97 
71 

9  4 
74 

94 

71 

92 
76 

92 
75 

94 

76 

94 
74 

90.1 
70.3 

MONROE  CITY 

MAX 
M  1  N 

69 

70 

9  1 
71 

91 
>3 

9  0 
69 

6  2 
69 

66 

66 

89 
65 

8  9 
6  8 

91 
71 

93 
70 

9  3 
69 

9  J 

70 

95 

72 

9  4 

72 

97 
73 

94 

73 

86 
70 

9  0 
70 

90 
66 

93 

6  8 

94 

71 

93 
69 

94 

72 

97 

75 

98 

72 

98 
76 

95 
72 

94 

76 

95 
75 

97 
76 

97 
75 

92.3 
71  .1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

31] 
70 

82 
67 

87 
69 

92 
70 

7  8 
67 

81 
64 

85 
64 

86 
68 

69 
69 

91 
70 

91 
68 

'3  2 
JO 

91 
6  9 

94 

71 

B9 

71 

90 
75 

85 
69 

88 

67 

89 
65 

84 

66 

91 
69 

92 
67 

92 
70 

93 
71 

95 
70 

95 
76 

95 
69 

93 
74 

92 
73 

93 
74 

9S 
74 

89  .7 
69.5 

N INNF IELO  2  W 
. 

MAX 
MIN 

64 

6  8 

90 
69 

87 
69 

82 
7  0 

8  2 
68 

8  6 
66 

88 
62 

90 
67 

91 
6  8 

90 
66 

91 
68 

91 

E  6 

93 
68 

9  0 
6  8 

93 
67 

90 
71 

85 
69 

90 
66 

88 

63 

92 
66 

91 
66 

91 
65 

92 
65 

94 

69 

96 
70 

94 

73 

93 
67 

92 
70 

92 
7  1 

93 
71 

95 
72 

90-2 
67.8 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

86 
66 

92 
69 

90 
72 

79 

69 

84 

69 

88 

6  5 

89 
64 

89 

66 

93 
70 

91 

70 

3  3 
70 

9  2 
71 

94 
74 

9' 
74 

94 
74 

93 
75 

88 

72 

90 
68 

90 
67 

94 

58 

95 
70 

93 
69 

96 
72 

98 

72 

98 
76 

95 
74 

95 
76 

95 
79 

97 
77 

92.0 
71  .0 

EPPS  6  U 

MAX 
MIN 

89 
68 

85 

6  9 

32 
7  1 

92 
72 

ac 

6  2 

83 
64 

87 
64 

B9 
65 

89 
69 

93 
5  8 

9  2 
70 

92 
70 

92 
72 

93 
72 

91 
72 

93 
72 

90 
70 

86 

67 

8  9 
67 

90 
66 

93 
70 

95 
67 

94 

70 

95 
73 

97 

72 

96 

75 

96 

72 

96 
76 

95 
74 

95 
75 

94 

72 

91  .5 
69  .8 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

AH 

67 

85 

7  3 

89 
71 

90 
6  9 

it 
69 

85 
67 

H  I 

67 

89 
68 

88 

70 

91 

70 

92 
73 

93 
72 

93 
72 

94 

72 

91 

72 

9  2 
71 

90 
7  0 

6  6 
68 

89 
67 

89 

69 

92 
71 

9  7 

70 

92 
72 

95 
74 

96 
73 

97 
74 

96 
74 

9  4 

75 

93 
74 

93 
75 

96 
72 

90.8 
70.9 

SAINT  JOSEPH  EXP  5TA 

MAX 
MIN 

93 
68 

86 

70 

90 

70 

90 
71 

80 
70 

8  1 
67 

6  6 
67 

88 

72 

68 

72 

92 
68 

92 
71 

9  2 
71 

91 
70 

9  1 
73 

91 

73 

90 
73 

9  1 

70 

86 
69 

92 
67 

89 

6  7 

92 
69 

9  3 
69 

92 
71 

95 
74 

96 
73 

99 
72 

96 
74 

93 
76 

92 
74 

93 
75 

95 
75 

90.8 
71.0 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

WINNSBORO 
■ 

MAX 
MIN 

92 
72 

85 
74 

90 
75 

90 
69 

80 
71 

82 
6b 

91 
63 

88 

67 

88 

70 

92 
67 

91 
6  8 

91 
69 

92 
70 

94 

70 

92 
69 

94 

73 

92 
6  9 

68 
66 

91 

65 

86 
64 

92 
67 

93 
66 

94 
68 

95 
72 

96 
70 

97 
74 

96 
70 

93 
73 

95 
72 

95 
75 

99 
78 

91.4 
69.7 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 
MIN 

92 
68 

BO 
66 

91 
69 

90 
69 

89 
67 

83 
63 

85 
60 

67 
6  3 

69 

65 

90 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
68 

91 
66 

92 
68 

92 

70 

65 
68 

8  9 

6  5 

69 
63 

BS 
6  4 

91 
65 

92 
66 

91 
6  7 

93 
69 

93 
69 

95 

72 

96 
66 

93 
69 

92 
7 1 

92 
71 

93 
69 

90.0 
66  .9 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

93 
69 

81 

66 

90 
71 

68 

73 

88 
69 

81 
66 

85 

6  3 

69 

67 

89 
6  9 

88 

68 

90 
69 

87 

67 

30 
6  7 

92 
69 

90 
6  9 

9  1 
70 

91 

70 

84 

67 

90 
65 

8  9 
67 

91 
66 

86 
64 

91 
66 

92 
66 

92 
7  1 

94 

73 

95 
69 

92 

70 

91 
72 

92 
73 

93 
73 

89.6 
68.6 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

86 
67 

91 

70 

88 

72 

88 

72 

82 
67 

86 
67 

88 

67 

91 
70 

62 
71 

88 
73 

89 
68 

91 
67 

92 
68 

91 

6  9 

94 

70 

92 
71 

64 

68 

87 
65 

91 
67 

93 
66 

90 
66 

92 
68 

94 
69 

93 
72 

93 
71 

93 
70 

93 
71 

93 
72 

93 
71 

95 
73 

90.2 
69.3 

MANY 

MAX 
MIN 

91 
68 

96; 

6  7 

92 
69 

89 
71 

85 
67 

75 
6  5 

84 

05 

88 
69 

85 
67 

87 
67 

87 
68 

88 

7! 

90 
6  6 

91 
66 

69 

70 

92 
71 

90 
70 

84 

67 

SB 
66 

90 
68 

92 
6B 

92 
65 

92 
67 

93 
70 

92 
68 

93 
73 

94 

69 

93 
70 

92 
73 

92 
73 

92 
73 

89.4 
68-7 

NATCHITOCHES 

MAX 
MIN 

94 

69 

63 
6  9 

9  3 
7  2 

87 

72 

85 
70 

62 
68 

87 
67 

89 
70 

91 
71 

89 

71 

89 

7  2 

93 
71 

95 
70 

9  4 

72 

94 

73 

9  4 
74 

93 
70 

82 
69 

90 
66 

90 
69 

94 

71 

92 
69 

92 
71 

94 

72 

95 
73 

97 
76 

96 
71 

95 
74 

94 
74 

96 

73 

97 
76 

91  .5 
71.1 

R0SEP1NE  EXP.  STA. 

MAX 
MIN 

93 
66 

88 
67 

90 
70 

68 
72 

89 

7  3 

84 

6  7 

86 
67 

86 
67 

90 
6  9 

84 

7 : 

86 
72 

9  0 
6  8 

92 
67 

93 
69 

B9 
69 

91 
6  8 

91 

70 

86 
67 

88 

67 

90 
69 

93 
66 

89 
66 

92 
68 

92 
7  I 

93 
72 

94 

70 

93 
70 

93 
70 

93 
7 1 

93 
70 

94 
74 

69.2 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

92 
66 

88 

69 

90 
73 

90 
74 

67 
68 

76 
66 

85 
70 

87 
72 

91 
71 

87 
72 

87 

H 

92 
71 

93 
69 

90 
71 

91 
72 

90 
73 

89 
71 

88 

69 

68 
67 

90 
71 

93 
72 

90 
70 

93 
71 

92 
74 

96 
75 

96 
74 

96 
69 

92 
74 

92 
73 

92 
75 

94 

75 

90-3 
71  .4 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

88 
67 

95 
69 

91 
71 

66 

71 

8  7 
70 

84 

66 

89 
69 

93 

72 

88 

69 

B9 
69 

93 
71 

9  3 
68 

94 

67 

95 
6  8 

96 
69 

95 
70 

85 
70 

9  2 
68 

92 
65 

95 
67 

95 
69 

95 
67 

96 
71 

98 
73 

99 

73 

98 
72 

93 
69 

96 
73 

97 
73 

97 
73 

97 
74 

92.9 
69.8 

BELAH  F I  RE  TOWER 

MAX 
MIN 

93 
6  7 

89 

70 

91 

7  2 

9  0 

72 

65 
7  0 

8  5 
66 

B6 
66 

90 

7  0 

SEE 

92 
69 

RE  F 

90     88  93 
68     70  68 

ERENCE  NOTES 

93     93  92 
68     70  70 

FOLLOWING  S 

94     92  86 
71     69  68 

TAT  ION  INDEX 

92 
64 

90 
67 

94 

69 

93 
68 

94 
70 

95 
73 

96 
73 

98 
73 

95 
70 

94 

73 

94 

71 

95 
73 

95 
74 

91  .8 
69.7 

1  2 


DAILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

STRT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

I  3 

14 

15 

16 

17 

ia 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 
a 

BOYCE  3  MNH 

MAX 

86 

91 

89 

89 

79 

86 

88 

90 

86 

87 

91 

93 

9  3 

93 

93 

95 

83 

8  6 

90 

92 

90 

92 

92 

94 

97 

96 

97 

93 

95 

96 

97 

91 

0 

MIN 

68 

71 

72 

73 

70 

68 

68 

73 

72 

72 

72 

72 

6  6 

7  3 

74 

72 

69 

70 

67 

72 

72 

70 

71 

71 

75 

70 

7  2 

75 

75 

7  4 

75 

71 

.5 

BUNK  IE 

MAX 

93 

88 

92 

90 

86 

79 

86 

86 

90 

86 

89 

88 

93 

92 

92 

93 

92 

62 

90 

69 

91 

9  0 

91 

93 

94 

96 

96 

94 

9  4 

94 

95 

90 

.5 

MIN 

67 

68 

73 

73 

71 

68 

69 

72 

72 

73 

74 

69 

66 

71 

7  1 

73 

71 

69 

66 

69 

70 

70 

71 

73 

74 

72 

74 

7  4 

73 

75 

76 

71 

.3 

GRAND  COTEAU 

MAX 

91 

90 

B8 

87 

64 

86 

90 

84 

85 

9  1 

91 

91 

92 

92 

77 

89 

90 

91 

89 

89 

93 

9  4 

95 

92 

93 

92 

91 

93 

95 

69 

9 

MIN 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

69 

6  6 

7  1 

7  1 

71 

68 

66 

66 

69 

71 

70 

70 

74 

71 

71 

73 

74 

7  3 

71 

75 

70 

.5 

H I NESTON  4  NNE 

MAX 

93 

86 

90 

89 

89 

77 

84 

89 

90 

66 

87 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

83 

68 

9  0 

93 

90 

93 

92 

95 

96 

94 

92 

93 

94 

95 

90 

.2 

MIN 

66 

66 

68 

72 

71 

66 

65 

65 

68 

69 

70 

6  8 

67 

67 

68 

67 

69 

6  7 

65 

65 

66 

66 

66 

6  6 

71 

71 

69 

69 

71 

70 

72 

68 

.0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

93 

86 

91 

90 

86 

80 

80 

86 

89 

89 

87 

93 

91 

92 

91 

91 

83 

90 

88 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

93 

93 

94 

90 

.0 

MIN 

67 

68 

71 

72 

68 

66 

68 

69 

69 

71 

73 

69 

70 

72 

71 

70 

70 

64 

67 

67 

68 

7  2 

73 

75 

74 

73 

7  6 

74 

74 

74 

70 

.5 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

93 

88 

90 

88 

86 

76 

84 

87 

90 

66 

88 

90 

9  3 

90 

91 

90 

92 

84 

87 

89 

93 

91 

92 

94 

95 

97 

96 

93 

94 

95 

95 

90 

.2 

MIN 

66 

66 

7  ! 

72 

71 

65 

68 

6  9 

70 

71 

73 

68 

68 

69 

69 

71 

69 

6  8 

66 

69 

70 

67 

69 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

74 

6  9 

.9 

mamou  4  S 

MAX 

92 

91 

91 

87 

87 

65 

88 

68 

86 

68 

88 

93 

91 

90 

92 

91 

77 

88 

92 

9  3 

93 

93 

96 

96 

95 

93 

9  4 

92 

95 

96 

90 

.7 

MIN 

68 

73 

74 

U 

71 

70 

73 

73 

75 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

74 

70 

70 

72 

75 

72 

71 

72 

70 

70 

72 

76 

75 

7  5 

7  5 

72 

.8 

MELVILLE 

MAX 

9  3 

89 

9  2 

90 

89 

63 

8  6 

6  9 

8  9 

85 

86 

88 

90 

92 

92 

93 

93 

81 

69 

6  9 

91 

90 

90 

9  2 

94 

9  4 

92 

92 

92 

9  3 

94 

90 

.0 

MIN 

66 

70 

70 

72 

70 

66 

68 

69 

69 

71 

71 

6  9 

66 

70 

70 

69 

6  9 

66 

66 

67 

70 

69 

69 

73 

7  0 

70 

70 

7  2 

71 

72 

73 

6  9 

.5 

NEW  ROAOS  5  ESE 

MAX 

9; 

88 

92 

87 

91 

85 

85 

88 

89 

88 

8  7 

68 

91 

92 

92 

95 

9a 

82 

90 

90 

92 

90 

9  I 

94 

94 

94 

93 

92 

93 

90 

94 

90 

4 

MIN 

68 

68 

71 

6  9 

73 

66 

67 

7  0 

70 

70 

70 

6  9 

66 

69 

71 

70 

6  9 

69 

67 

68 

69 

6  6 

71 

71 

68 

69 

71 

7  2 

72 

71 

75 

69 

.7 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

92 

89 

90 

89 

87 

78 

85 

89 

90 

87 

68 

9  0 

91 

9! 

91 

92 

92 

80 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

94 

96 

92 

92 

9  1 

91 

93 

89 

.8 

MIN 

67 

69 

70 

71 

70 

66 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

72 

7  1 

6  8 

6  8 

69 

67 

69 

66 

71 

7! 

70 

7  0 

?  I 

71 

70 

70 

69 

.5 

OLLA  3  SSW 

MAX 

92 

86 

91 

68 

83 

82 

65 

68 

89 

89 

68 

91 

91 

91 

8  9 

93 

89 

66 

90 

87 

91 

91 

91 

92 

94 

96 

94 

92 

92 

9  2 

94 

89 

.9 

MIN 

68 

67 

70 

71 

69 

68 

63 

66 

67 

66 

6  6 

67 

68 

70 

69 

71 

69 

6  7 

64 

65 

67 

65 

67 

71 

7  1 

73 

6  6 

70 

72 

73 

73 

6  6 

.5 

WOODWORTH  2  SE 

MAX 

92 

88 

92 

90 

88 

77 

65 

90 

90 

68 

96 

86 

92 

9  4 

90 

91 

90 

85 

88 

65 

92 

89 

90 

92 

95 

92 

95 

9  4 

93 

9.1 

96 

90 

.  4 

■          ■  ■ 

MIN 

67 

59 

72 

73 

7  2 

69 

68 

71 

71 

71 

74 

69 

66 

69 

72 

73 

72 

67 

62 

68 

71 

66 

70 

18 

7  0 

70 

70 

7  2 

73 

74 

75 

70 

.5 

EHSI  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

93 

88 

89 

89 

89 

89 

86 

89 

91 

90 

90 

93 

92 

92 

93 

90 

95 

84 

89 

9  1 

93 

93 

95 

96 

96 

95 

'4  4 

94 

94 

91 

96 

91 

.6 

MIN 

68 

70 

69 

71 

70 

66 

69 

70 

70 

68 

72 

70 

68 

70 

70 

72 

71 

70 

67 

7  0 

7  0 

70 

71 

73 

.91 

70 

74 

73 

73 

72 

77 

70 

.5 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

87 

8  9 

89 

90 

83 

84 

66 

90 

8  6 

87 

90 

91 

90 

9  1 

92 

92 

81 

6  9 

91 

9  1 

91 

91 

93 

94 

9  ; 

92 

92 

93 

93 

92 

94 

89 

.9 

MIN 

68 

71 

70 

74 

69 

70 

70 

72 

72 

71 

74 

71 

71 

72 

75 

72 

72 

71 

68 

70 

72 

70 

73 

71 

72 

72 

78 

76 

76 

7  7 

77 

72 

.2 

BOGALUSA 

MAX 

92 

87 

91 

90 

83 

85 

89 

88 

92 

91 

93 

91 

90 

93 

93 

94 

Bl 

90 

92 

9  3 

94 

95 

96 

97 

94 

9  3 

95 

93 

91 

9  3 

91 

-3 

MIN 

68 

72 

69 

70 

67 

68 

67 

70 

69 

72 

71 

6  9 

72 

69 

69 

68 

6  8 

68 

69 

7  0 

70 

71 

7  1 

7  0 

70 

73 

7  5 

73 

73 

73 

70 

.  1 

CLINTON  5  SE 

MAX 

90 

87 

89 

87 

88 

81 

B6 

69 

90 

85 

68 

9  1 

92 

91 

90 

92 

93 

60 

89 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

95 

93 

91 

91 

90 

92 

89 

-8 

MIN 

67 

67 

70 

70 

70 

66 

67 

70 

69 

68 

71 

6  6 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

66 

68 

6  9 

67 

71 

71 

f  9 

69 

72 

7  3 

72 

72 

75 

6  9 

.5 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

Hfl 

91 

88 

89 

85 

82 

88 

90 

87 

90 

93 

90 

92 

92 

90 

94 

9  3 

90 

92 

90 

92 

94 

96 

93 

95 

5  4 

93 

9  3 

90 

93 

96 

91 

.  1 

MIN 

69 

70 

67 

10 

69 

67 

68 

6  8 

65 

69 

71 

66 

7  6 

6  7 

68 

70 

70 

67 

67 

67 

68 

61 

70 

68 

68 

69 

73 

72 

71 

70 

76 

69 

.  1 

FRANKL INTON  3  SH 

MAX 

89 

9? 

90 

90 

83 

87 

91 

92 

92 

92 

9  6 

94 

95 

95 

94 

97 

84 

91 

94 

91 

96 

96 

97 

97 

97 

94 

96 

96 

96 

95 

97 

93 

.  1 

MIN 

66 

6  6 

66 

69 

66 

66 

66 

62 

67 

68 

69 

67 

6  6 

68 

6  8 

67 

6  8 

68 

65 

67 

67 

67 

68 

6  7 

67 

67 

72 

71 

73 

69 

73 

67 

.6 

GREENSBURG 

MAX 

92 

91 

90 

91 

90 

90 

92 

8  9 

69 

91 

90 

93 

92 

9  3 

92 

93 

92 

91 

93 

91 

92 

91 

92 

91 

9  2 

9  1 

91 

92 

91 

9  2 

94 

9  1 

.4 

MIN 

68 

6B 

69 

68 

69 

70 

68 

69 

70 

68 

6  6 

66 

66 

70 

66 

70 

69 

70 

66 

66 

70 

69 

70 

69 

71 

70 

71 

69 

69 

70 

72 

6  9 

.0 

HAMMOND   3  NH 

MAX 

90 

88 

91 

91 

92 

65 

6  5 

89 

90 

89 

9  1 

92 

93 

92 

91 

91 

94 

80 

91 

93 

92 

94 

94 

97 

95 

9  4 

93 

93 

94 

5  4 

94 

91 

.  4 

MIN 

67 

69 

68 

69 

72 

6B 

66 

6  8 

67 

69 

71 

66 

67 

6  6 

69 

71 

70 

68 

66 

66 

69 

6B 

6  9 

70 

68 

69 

7  3 

7  2 

71 

7  0 

75 

69 

.  1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

91 

89 

91 

88 

90 

87 

85 

86 

91 

84 

66 

88 

90 

91 

91 

9  3 

92 

79 

90 

91 

91 

90 

9  3 

92 

93 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

89 

-6 

MIN 

69 

71 

70 

71 

73 

67 

6  8 

59 

6  8 

72 

70 

7  0 

6  9 

70 

71 

71 

7  1 

68 

67 

66 

70 

69 

70 

73 

70 

7! 

75 

73 

74 

73 

73 

70 

.5 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

MAX 

93 

92 

90 

90 

66 

69 

91 

88 

89 

89 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

92 

91 

93 

94 

9  5 

94 

95 

93 

93 

92 

93 

95 

91 

.8 

MIN 

68 

72 

71 

72 

68 

69 

71 

73 

72 

71 

7] 

70 

7  0 

72 

72 

70 

70 

68 

69 

71 

69 

73 

72 

71 

72 

76 

74 

7  4 

75 

76 

71 

4 

SLIDELL  WSO  RFC 

MAX 

89 

86 

91 

89 

90 

68 

B3 

86 

6  9 

87 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

9  i 

80 

90 

9  3 

90 

92 

9  3 

96 

96 

95 

95 

94 

9  4 

9  4 

94 

90 

.6 

MIN 

67 

to 

72 

70 

74 

I  > 

69 

7  0 

70 

70 

72 

70 

66 

67 

71 

71 

70 

67 

69 

68 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

74 

73 

74 

71 

76 

70 

4 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

92 

8  9 

90 

86 

86 

87 

8  3 

86 

90 

84 

B6 

89 

91 

91 

91 

92 

86 

60 

90 

9  1 

92 

90 

91 

9  3 

93 

94 

92 

93 

93 

9  1 

94 

89 

.7 

MIN 

67 

71 

73 

73 

75 

6  8 

69 

69 

71 

73 

7  5 

7  3 

71 

71 

7  0 

69 

72 

67 

68 

68 

72 

70 

70 

75 

73 

72 

7  4 

72 

7  2 

72 

75 

71 

.3 

OE    OUINCY    4  N 

MAX 

92 

90 

91 

87 

90 

83 

86 

88 

90 

83 

64 

86 

86 

90 

8  7 

92 

68 

68 

92 

92 

93 

89 

90 

93 

95 

93 

94 

92 

93 

93 

9  4 

69 

8 

MIN 

66 

67 

69 

72 

72 

6S 

66 

66 

70 

69 

71 

71 

67 

6  8 

6  7 

68 

69 

67 

65 

66 

6  5 

66 

67 

68 

69 

69 

66 

71 

7  0 

70 

72 

69 

.3 

OE  RIODER 

MAX 

92 

8  9 

9  1 

88 

911 

8  3 

B6 

88 

69 

63 

85 

90 

30 

91 

86 

91 

91 

94 

89 

90 

93 

89 

9  1 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

96 

69 

■  8 

MIN 

67 

B8 

72 

72 

74 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

7  2 

69 

71 

71 

71 

70 

68 

68 

70 

71 

69 

7  1 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

74 

70 

.7 

EL  1 ZABE  TH 

MAX 

93 

88 

89 

87 

8  5 

80 

85 

87 

9  1 

84 

BB 

90 

91 

92 

90 

92 

90 

6  0 

89 

92 

9  3 

93 

93 

93 

94 

96 

9  3 

93 

94 

94 

95 

90 

.  1 

MIN 

66 

66 

67 

65 

66 

62 

66 

67 

71 

70 

72 

68 

66 

67 

67 

6  8 

7  4 

6  7 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

7  0 

70 

6  9 

70 

69 

69 

6  9 

67 

5 

HACKBERRY  8  SSW 

MAX 

92 

86 

86 

85 

85 

67 

83 

82 

86 

63 

85 

83 

87 

67 

87 

90 

89 

6  9 

66 

91 

8  9 

69 

6  6 

93 

91 

92 

90 

90 

92 

89 

87 

9 

MIN 

7S 

75 

71 

71 

70 

72 

72 

74 

7  1 

74 

70 

71 

78 

74 

76 

74 

6  6 

71 

71 

75 

76 

76 

7Q 

75 

77 

76 

75 

75 

75 

73 

< 

JENNINGS 

MAX 

96 

91 

94 

91 

92 

8B 

86 

66 

90 

84 

87 

90 

91 

91 

9  2 

95 

95 

87 

92 

93 

95 

91 

93 

94 

96 

96 

9'.- 

95 

95 

94 

97 

92 

1 

MIN 

69 

69 

73 

72 

74 

67 

69 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

6  9 

66 

6  6 

7  2 

7  2 

7  2 

73 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

71 

3 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

92 

8  9 

90 

86 

69 

85 

62 

85 

88 

84 

86 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

86 

89 

92 

94 

89 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

93 

94 

89 

8 

MIN 

69 

73 

77 

75 

77 

68 

71 

74 

72 

73 

75 

74 

75 

74 

77 

74 

73 

70 

69 

68 

71 

72 

72 

71 

71 

75 

76 

76 

7  5 

74 

73 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

90 

90 

88 

89 

85 

82 

84 

89 

83 

83 

86 

90 

89 

87 

90 

90 

86 

90 

90 

92 

90 

89 

92 

93 

9  2 

93 

92 

92 

91 

93 

94 

89 

2 

MIN 

69 

73 

74 

77 

6  9 

69 

71 

71 

71 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

71 

69 

67 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

72 

75 

74 

75 

74 

75 

71 

9 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

94 

90 

92 

87 

66 

82 

85 

87 

90 

64 

68 

89 

93 

92 

91 

93 

9  1 

83 

91 

91 

9  3 

90 

92 

92 

95 

96 

94 

92 

93 

9  3 

95 

90 

4 

MIN 

67 

68 

72 

73 

71 

65 

66 

69 

77 

71 

72 

71 

69 

69 

6  9 

7  0 

7  | 

66 

66 

68 

7  1 

68 

6  9 

72 

70 

71 

72 

75 

76 

71 

7  2 

70 

3 

HULKtrtLLtK    WL  KtrUUt 

88 

82 

66 

87 

84 

67 

90 

90 

90 

89 

89 

93 

88 

89 

91 

9  2 

89 

88 

90 

91 

9  1 

91 

90 

91 

91 

9  1 

69 

1 

MIN 

68 

72 

75 

7  4 

76 

7  0 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

74 

73 

75 

73 

73 

72 

66 

68 

74 

72 

74 

73 

70 

71 

75 

73 

75 

77 

7  7 

72 

7 

VERMILION  LOCK 

R  7 

63 

84 

86 

83 

85 

86 

90 

89 

69 

90 

92 

66 

89 

9  1 

91 

87 

89 

91 

93 

93 

92 

91 

93 

92 

9  3 

89 

3 

MIN 

68 

70 

74 

77 

73 

70 

68 

70 

6  8 

71 

73 

73 

7  2 

71 

7  0 

70 

72 

69 

66 

70 

7  0 

69 

69 

72 

69 

72 

73 

74 

75 

77 

7  6 

71 

3 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  ! 

TAT  1  ON  INDE> 

1  3 


DAILY  TEMPERATURES 


LOU  I  5 1 ANA 

JULY  1976 


STPT ION 


DAY  OF  MONTH 


10    1!    12    13    14    15    16    17    16    19   20   21    22    23   24    25   26   27   28   29   30  3! 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILLE  2  SH 

ma  < 

91 

93 

90 

92 

90 

83 

86 

91 

83 

87 

88 

91 

93 

91 

95 

94 

93 

92 

93 

92 

93 

95 

96 

94 

96 

95 

95 

93 

94 

95 

95 

92 

0 

riN 

78 

71 

72 

74 

71 

69 

68 

69 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

70 

68 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

7  2 

75 

71 

74 

76 

71 

5 

FRANKLIN  3  NH 

max 

88 

92 

69 

99 

97 

82 

84 

99 

85 

84 

87 

89 

91 

94 

97 

93 

86 

90 

91 

9  4 

88 

91 

94 

94 

92 

94 

92 

93 

93 

92 

93 

90 

.2 

M  1  N 

67 

71 

68 

68 

71 

69 

69 

69 

7  1 

72 

73 

71 

70 

72 

74 

70 

68 

67 

68 

68 

66 

70 

72 

73 

70 

7? 

74 

76 

73 

73 

75 

70 

.6 

LAFAYETTE  FAA  OP 

max 

88 

90 

89 

90 

8  7 

8  2 

85 

99 

64 

86 

6  7 

90 

90 

91 

9  1 

92 

90 

88 

91 

90 

88 

89 

92 

94 

92 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

89 

2 

n  l  N 

70 

71 

73 

73 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

76 

7  2 

71 

73 

73 

72 

71 

68 

68 

71 

74 

71 

72 

74 

72 

72 

76 

74 

75 

76 

78 

72 

4 

MORGAN  CITY 

max 

88 

96 

90 

6  7 

90 

68 

8  1 

94 

89 

89 

86 

99 

89 

91 

91 

93 

91 

84 

90 

91 

9  1 

89 

92 

93 

95 

92 

93 

93 

91 

92 

91 

89 

.7 

M  1  n 

70 

72 

71 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

69 

67 

69 

69 

71 

71 

70 

72 

NE h   IBERIA  5  NN 

MAX 

92 

6  9 

9  1 

87 

sc 

86 

82 

86 

90 

85 

87 

99 

92 

90 

91 

92 

9  1 

90 

91 

91 

86 

95 

93 

93 

94 

92 

92 

89 

.9 

. 

M  [  N 

se 

71 

73 

73 

74 

70 

70 

73 

73 

73 

75 

7  2 

71 

71 

71 

70 

71 

67 

70 

73 

76 

7  4 

76 

74 

77 

75 

75 

72 

.4 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  HSO 

MAX 

87 

69 

87 

91 

8  7 

82 

84 

97 

87 

89 

68 

99 

69 

91 

9  9 

90 

6  ' 

98 

90 

89 

90 

90 

92 

90 

93 

92 

92 

90 

89 

67 

89 

88 

.7 

M  1  N 

72 

74 

73 

79 

7  2 

73 

73 

73 

75 

74 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

73 

72 

74 

72 

76 

75 

77 

79 

75 

78 

75 

76 

76 

75 

73 

74 

.9 

DONALDSONV ILLE 

MA  < 

97 

96 

90 

89 

9  1 

86 

9  3 

85 

88 

94 

9b 

85 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

91 

85 

90 

9  I 

92 

95 

9  4 

92 

91 

92 

91 

92 

89 

.8 

M  !  N 

70 

68 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

69 

70 

70 

71 

75 

76 

74 

73 

72 

72 

73 

75 

76 

76 

72 

.3 

GALL IANO 

MAX 

8S 

90 

B9 

92 

90 

9  1 

79 

5  3 

86 

99 

90 

9  9 

90 

91 

92 

93 

91 

65 

91 

93 

90 

90 

91 

93 

95 

95 

94 

92 

92 

90 

88 

90 

.0 

MIN 

71 

72 

70 

73 

7  0 

70 

70 

77 

76 

73 

74 

78 

78 

73 

78 

75 

76 

76 

77 

79 

71 

75 

77 

76 

7  4 

72 

74 

75 

75 

74 

.3 

HOUMA 

MAX 

87 

9: 

83 

90 

86 

79 

94 

99 

86 

87 

9  9 

91 

91 

92 

92 

92 

82 

90 

93 

89 

89 

69 

92 

94 

93 

91 

9  1 

92 

93 

88 

91 

89 

.2 

M  !  N 

69 

71 

73 

74 

7  2 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

74 

71 

71 

67 

70 

70 

73 

72 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

74 

71 

.6 

NEW  ORLEANS  HSMO  AP 

MAX 

B7 

89 

98 

90 

98 

8  1 

65 

99 

89 

89 

9  1 

92 

91 

90 

92 

94 

62 

90 

92 

90 

69 

91 

93 

93 

92 

93 

93 

91 

92 

93 

94 

90 

■  0 

MIN 

71 

72 

73 

77 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

73 

70 

71 

73 

75 

74 

70 

7  0 

72 

70 

70 

70 

73 

74 

72 

73 

75 

73 

73 

75 

75 

7  2 

.4 

N  0  AOBON  HSFO  C [ 

MAX 

87 

89 

98 

90 

97 

81 

85 

68 

88 

87 

9  9 

90 

91 

89 

92 

93 

83 

89 

93 

89 

89 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

89 

.  7 

MIN 

71 

73 

72 

75 

73 

72 

71 

7  3 

71 

72 

7  3 

72 

72 

74 

74 

74 

7  2 

71 

73 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

75 

74 

75 

77 

77 

7  3 

.0 

PARAOIS  7  S 

MAX 

66 

91 

HB 

90 

88 

8  2 

86 

96 

86 

88 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

87 

92 

9  4 

90 

91 

95 

93 

94 

93 

94 

93 

9  3 

69 

91 

90 

.5 

M  !  N 

69 

70 

73 

72 

72 

69 

69 

69 

71 

72 

7  3 

73 

72 

73 

74 

75 

72 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

73 

70 

7 1 

73 

73 

72 

76 

77 

7 1 

.7 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

99 

91 

92 

9  2 

89 

80 

84 

8  6 

89 

89 

88 

93 

9  2 

93 

9  0 

93 

92 

9  1 

93 

6  9 

88 

91 

92 

92 

94 

92 

93 

90 

92 

91 

89 

90 

.3 

"IN 

66 

70 

72 

73 

72 

70 

69 

67 

71 

68 

6  9 

72 

70 

72 

69 

72 

6  6 

68 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

.5 

QUARANTINE 

MAX 

Bl 

B7 

87 

9  7 

6  6 

66 

82 

9  J 

87 

88 

98 

98 

86 

97 

90 

88 

89 

88 

88 

69 

89 

90 

91 

90 

89 

91 

91 

90 

89 

87 

87 

.7 

M  [  N 

70 

77 

77 

70 

79 

70 

73 

74 

7  6 

72 

77 

76 

77 

79 

77 

71 

74 

69 

76 

76 

75 

79 

78 

79 

Bl 

8  0 

81 

80 

BO 

69 

76 

.7 

RESERVE 

MAX 

68 

67 

9  1 

90 

82 

95 

89 

84 

88 

90 

91 

9  9 

92 

92 

93 

90 

89 

92 

94 

94 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

.  1 

M  [  N 

69 

72 

72 

67 

69 

7  0 

70 

72 

71 

70 

73 

75 

74 

72 

68 

70 

'2 

70 

72 

72 

70 

74 

74 

75 

75 

76 

71 

.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

87 

93 

89 

9  6 

96 

81 

95 

9" 

88 

86 

92 

93 

93 

92 

93 

94 

92 

9  1 

92 

90 

91 

91 

9  4 

94 

92 

93 

92 

95 

97 

99 

95 

91 

.7 

MIN 

69 

67 

70 

6  7 

7  1 

70 

67 

68 

70 

70 

72 

7  2 

71 

75 

72 

71 

70 

69 

7! 

66 

69 

68 

70 

7  1 

74 

70 

73 

72 

74 

73 

70 

70 

.5 

TH1800AUX 

MAX 

89 

90 

Ha 

86 

5  6 

87 

90 

87 

89 

85 

88 

9  9 

92 

90 

92 

90 

95 

9  0 

90 

90 

90 

92 

91 

98 

94 

92 

94 

94 

92 

91 

92 

89 

■  6 

MIN 

69 

73 

73 

7B 

75 

70 

69 

5  9 

7  0 

73 

7  2 

72 

72 

72 

7  0 

70 

70 

70 

67 

69 

68 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

74 

76 

71 

.5 

SEE  REFERENCE  NOTES 
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1  4 


MONTHLY   AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1975  -   1976  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■            *  a 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

0 

0 

26 

95 

359 

584 

657 

302 

274 

92 

50 

0 

2439 

LOGANSPORT  4  ENE 

0 

0 

25 

64 

263 

517 

535 

210 

195 

48 

18 

0 

1875 

M  I  NOEN 

Q 

U 

Q 

79 

327 

565 

62  3 

260 

242 

70 

29 

0 

2204 

2  34  5 

PLAIN  DEALING 

0 

0 

22 

99 

378 

604 

682 

319 

278 

95 

66 

0 

2543 

2530 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

307 

546 

616 

251 

234 

61 

25 

0 

SHREVEPORT  WSO  AP 
m           m  m 

0 

0 

4 

39 

286 

492 

551 

186 

202 

38 

17 

0 

1815 

2167 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

0 

0 

20 

67 

31  1 

547 

590 

226 

225 

62 

21 

0 

2069 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

23 

81 

314 

565 

623 

242 

213 

77 

30 

0 

2168 

2258 

FARMERV I LLE 

0 

0 

18 

59 

599 

229 

52 

9 

HOMER  EXP  STATION 

0 

0 

23 

94 

335 

570 

636 

272 

266 

90 

51 

0 

2337 

MONROE  FAA  AP 

n 
u 

u 

9  "7 
C.  1 

-l  Q 
/  J 

332 

582 

64  6 

24  1 

227 

6  3 

1  7 

0 

2208 

2311 

MONROE  CITY 

0 

0 

12 

47 

277 

506 

546 

188 

170 

4  1 

15 

0 

1802 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

0 

0 

25 

82 

315 

587 

636 

252 

243 

79 

33 

0 

2252 

2410 

W I NNF I  ELD  2  W 

0 

0 

28 

74 

309 

538 

579 

220 

188 

62 

26 

0 

2024 

2076 

m            m  m 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

0 

0 

18 

53 

294 

508 

539 

159 

155 

52 

1  4 

0 

1792 

2198 

EPPS  6  W 

0 

0 

28 

75 

306 

564 

653 

252 

222 

74 

32 

0 

2206 

LAKE  PROVIDENCE 

n 
u 

n 
u 

1  Q 
1  3 

C  C 

3D 

one 
£30 

558 

ceo 

24  5 

0  1  1 
C  1  1 

I  C 

i  O 

U 

£  1  1  £ 

£  3C  1 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

0 

0 

31 

67 

290 

525 

595 

239 

199 

52 

23 

0 

2021 

2122 

TALLULAH 

0 

0 

37 

85 

313 

569 

650 

276 

230 

80 

34 

0 

2274 

2309 

W  I  NNSBORO 

0 

0 

33 

73 

288 

577 

613 

266 

223 

59 

28 

0 

2160 

2192 

•         •  ■ 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

0 

0 

31 

94 

333 

585 

673 

299 

249 

91 

51 

0 

2406 

CONVERSE 

0 

0 

24 

87 

319 

556 

624 

285 

224 

91 

44 

0 

2254 

LEESV  ILLE 

n 
u 

n 
u 

1  1 
1  1 

o  0 

256 

4  87 

54  4 

2  3  1 

1  92 

4  3 

26 

Q 

184  8 

1  889 

MANY 

0 

0 

30 

95 

316 

540 

613 

280 

231 

70 

28 

0 

2203 

NATCHITOCHES 

0 

0 

4 

52 

251 

492 

568 

219 

1  90 

35 

18 

0 

1829 

1872 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

264 

498 

565 

242 

183 

4  1 

25 

0 

■                ■  B 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

0 

0 

6 

39 

240 

478 

555 

21  1 

168 

33 

19 

0 

1  749 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0 

0 

12 

51 

274 

505 

569 

202 

177 

35 

4 

0 

1829 

2200 

BELAH  FIRE  TOWER 

0 

0 

9 

47 

260 

512 

557 

202 

196 

42 

21 

0 

1846 

BOYCE  3  WNW 

555 

160 

165 

26 

2 

0 

BUNK  1 E 

0 

0 

1  3 

45 

268 

457 

564 

197 

137 

28 

10 

0 

1719 

1883 

GRAND  COTEAU 

0 

0 

5 

31 

228 

438 

510 

180 

106 

16 

0 

0 

1514 

H I NES  TON  4  NNE 

0 

0 

20 

63 

284 

536 

616 

258 

219 

74 

35 

0 

2105 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

20 

51 

273 

503 

596 

216 

198 

38 

17 

0 

1912 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

184 

42 

18 

0 

MAMOU  4  S 

0 

0 

0 

21 

206 

404 

455 

153 

95 

7 

3 

0 

I  344 

MELVILLE 

n 
u 

n 
u 

1  9 

28 

236 

4  4  5 

483 

1  94 

1  23 

26 

1  2 

o 

1  566 

1  596 

NEW  ROADS  S  ESE 

0 

0 

17 

39 

248 

474 

552 

238 

125 

28 

6 

0 

1727 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

13 

35 

259 

490 

563 

227 

147 

28 

0 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

29 

71 

314 

566 

640 

259 

218 

70 

39 

0 

2206 

2026 

WOODWORTH  2  SE 

0 

0 

6 

240 

496 

537 

214 

183 

28 

1  4 

0 

m           m  m 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

0 

0 

1  4 

25 

245 

465 

525 

200 

29 

2 

0 

1809 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

0 

0 

6 

24 

246 

446 

507 

189 

1  18 

1  3 

0 

0 

1549 

1670 

BOGALUSA 

0 

0 

24 

44 

276 

479 

559 

2  1  9 

1  36 

36 

4 

0 

1  777 

1816 

CLINTON  5  SE 

0 

0 

24 

40 

257 

487 

574 

232 

150 

34 

10 

0 

1808 

COVINGTON  4  NNW 

0 

0 

15 

29 

265 

467 

501 

230 

1  13 

30 

4 

0 

1654 

1600 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1975  -   1976  LOUISIANA 


STRT  I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FRANKL I N TON  3  SW 

0 

0 

15 

37 

272 

480 

545 

223 

138 

27 

1 

0 

1738 

GREENSBURG 

0 

0 

26 

28 

263 

481 

224 

94 

39 

3 

0 

HAMMOND   3  NW 

0 

0 

28 

35 

266 

479 

544 

234 

1  30 

39 

7 

0 

1762 

1591 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

0 

0 

22 

30 

246 

397 

548 

212 

124 

32 

0 

ST  FRANC  I  SV I LLE  6  SE 

0 

0 

3 

12 

224 

415 

463 

158 

85 

9 

0 

0 

1  369 

SL  I  DELL  WSO  RFC 

0 

0 

19 

31 

244 

458 

548 

228 

121 

32 

5 

0 

1686 

■         ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

0 

0 

1  4 

28 

244 

445 

S  1  1 

1  97 

1  1  3 

1  9 

1 

0 

1  572 

DE   OUINCY   4  N 

0 

0 

1  6 

37 

463 

562 

239 

1  7  1 

33 

1  5 

0 

DE  R I  DOER 

0 

0 

7 

35 

243 

466 

523 

218 

1  76 

27 

1  5 

0 

1710 

EL IZABETH 

0 

1  3 

45 

232 

480 

555 

2  1  7 

168 

37 

1  7 

0 

1838 

HACKBERRY   8  SSW 

0 

0 

0 

16 

209 

422 

483 

169 

98 

8 

4 

0 

1  409 

1565 

JENNINGS 

0 

0 

0 

1  1 

203 

392 

522 

183 

128 

I  4 

1 

0 

1  454 

1  449 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

0 

0 

1 

1  9 

253 

398 

505 

21  I 

123 

8 

0 

0 

1518 

1564 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

0 

0 

0 

19 

212 

4  1  4 

458 

167 

122 

9 

0 

0 

1401 

1498 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

0 

0 

6 

22 

226 

421 

474 

171 

126 

18 

6 

0 

1470 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

2 

15 

188 

379 

470 

161 

95 

1  3 

0 

0 

1  323 

VERMILION  LOCK 

0 

0 

3 

9 

229 

420 

508 

195 

96 

17 

0 

0 

1477 

M              ■  M 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

0 

0 

0 

9 

206 

392 

450 

169 

75 

8 

0 

0 

1  309 

1508 

FRANKLIN   3  NW 

0 

0 

8 

16 

213 

399 

4  1  1 

183 

98 

1  3 

1 

0 

1342 

1  408 

LAFAYETTE   FAA  AP 

0 

0 

2 

20 

21  1 

408 

437 

156 

103 

8 

0 

0 

1  345 

1551 

MORGAN  CITY 

0 

0 

5 

9 

200 

367 

484 

191 

85 

1  2 

1  305 

NEW   IBERIA  5  NW 

0 

0 

8 

386 

525 

173 

91 

22 

1 

0 

*             m  m 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

0 

0 

0 

2 

1  46 

325 

396 

1  64 

52 

8 

0 

0 

1  093 

OONAL  DSONV I LL  E 

0 

0 

:  o  3 

1  67 

8  1 

1  2 

0 

0 

1  369 

GALL  I ANO 

0 

0 

2 

3 

1  4  3 

376 

458 

1  79 

6  1 

1  5 

2 

0 

1239 

HOUMA 

0 

0 

8 

1  2 

1  80 

387 

458 

I  83 

70 

9 

0 

0 

1  307 

1215 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

0 

0 

6 

1  6 

222 

4  1  7 

445 

205 

98 

21 

0 

0 

1  430 

1465 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

0 

0 

0 

2 

187 

380 

42  1 

1  56 

67 

6 

0 

0 

1219 

PARADIS  7  S 

0 

0 

10 

1  1 

188 

359 

4  1  0 

164 

84 

21 

1 

0 

1248 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

0 

2 

5 

170 

381 

412 

195 

87 

28 

1 

0 

QUARANTINE 

0 

0 

0 

0 

138 

293 

433 

212 

43 

1  0 

0 

0 

1  129 

RESERVE 

0 

0 

7 

18 

227 

468 

27 

0 

1586 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

2 

6 

184 

393 

434 

172 

83 

1  1 

0 

0 

1285 

TH I BOOAUX 

0 

0 

0 

16 

1  90 

401 

4  30 

193 

80 

12 

0 

0 

1  322 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  6 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

JULY  1976 


X 

DAY  OF  MONTH 

o 

STATION 

Q. 
o 
1  I  N  1 

T  I  Ml 

1 

? 

3 

5 

6 

7 

H 

9 

1  0 

:  i 

1 3 

:  5 

16 

|  l 

i  e 

19 

3  0 

2  i 

22 

3  3 

2* 

3  3 

26 

3  1 

28 

.  i 

30 

31 

AVERT- 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MM. 

- 1  n 

90 
69 

89 

79 

92 
78 

9  1 
78 

82 
76 

65 
73 

88 

73 

90 

74 

92 
76 

95 
78 

96 
fl  3 

97 
79 

94 

'8 

no 
80 

97 
82 

103 
62 

90 
78 

90 
77 

98 
77 

68 

77 

101 
76 

103 
61 

103 
8C 

102 
63 

!  0  3 
84 

106 
6  4 

1  o 
81 

103 
81 

:  oi 

84 

100 
84 

[HO 
8  5 

96 
79 

0 
6 

CI INTON  5  SE 

4 

hrx 
"  :  n 

90 
76 

87 
76 

89 

76 

84 

)7 

85 

72 

B  i 
75 

86 
74 

9  ! 

7  5 

92 
77 

85 
76 

66 

7  6 

91 

78 

95 

77 

93 
77 

96 
78 

96 
79 

98 
80 

85 

77 

90 
76 

91 

75 

95 
76 

96 
78 

98 

79 

96 
80 

92 
78 

97 
78 

94 

78 

96 
81 

100 
81 

99 
82 

100 
81 

92 
77 

4 

5 

CROHLEr  EXP  STATION 

4 

mux 
nlN 

94 
80 

89 
80 

90 
78 

6  3 

7  7 

83 
75 

86 
75 

90 
77 

87 
78 

90 

7  9 

91 
80 

69 
79 

90 
60 

88 

77 

90 

77 

92 
80 

90 
83 

90 
80 

92 
76 

91 
79 

94 
81 

95 
82 

92 
62 

93 
79 

90 
79 

0 
0 

HOUMA 

n  i  N 

88 

76 

94 

76 

80 
76 

BE 
78 

86 
;h 

61 
77 

84 

76 

6  3 
lb 

82 
76 

86 

75 

86 
7  7 

89 

77 

92 

7  7 

99 
78 

99 
81 

96 
82 

87 
83 

91 

76 

94 
74 

3) 

60 

90 
81 

91 

77 

88 

79 

90 
80 

98 

73 

94 

81 

90 
80 

92 
80 

94 

81 

66 
80 

89 
79 

89 
78 

5 
1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  5TA 

MAX 
M  I  N 

91 

77 

86 
78 

90 
iq 

8  6 
79 

85 
78 

80 
75 

84 

75 

66 
77 

88 

77 

84 

79 

8  5 
7  9 

87 
79 

90 
78 

90 
77 

90 
79 

88 

79 

87 
77 

82 
76 

86 

76 

6  7 

7  6 

90 
77 

87 
77 

90 
77 

86 
74 

90 
80 

92 
80 

91 
79 

B9 

79 

89 
79 

90 
79 

91 
60 

87 

77 

7 
6 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

MAX 
M  I  N 

93 
77 

81 
74 

87 
74 

87 
74 

80 

75 

86 
74 

87 
74 

M  ' 

72 

88 

75 

91 
76 

31 

7  6 

93 
79 

96 
79 

95 
79 

90 
78 

94 

79 

69 
76 

68 
75 

87 
74 

87 
74 

91 
75 

91 
76 

90 
75 

94 

77 

96 
79 

94 

79 

94 
80 

93 
79 

94 

81 

93 
61 
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S  T  R  T  T  n  N 
u  i  n  i  i  u  in 

INDEX  NO. 
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O 
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TABLES 
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UUJLI\  V  I_l\ 
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PRECIP. 
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SPECIAL 
l SEE  NOIESI 

MRMOU  4  s 

5  852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONT INENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  NSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12' 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MAR [ ON 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV  I  LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSV I LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

593S 

01 
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1  i 

32 

06 
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c 
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4  1 
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30 
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92 

35 

16 

8A 
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8A 

8A 

c 

H 
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WINNSBORO 
WINONA  F IRE  TOWER 
WOOOWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9806 
9809 
9865 
9930 


FRANKL IN 

W  I  NN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUC 


32  09 

32  02 

31  07 

30  38 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


80 
220 
1  16 

85 


C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Add 
L'HHu 


Monal  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
1     or  to  any  Weather  ServicI  Office  "ar  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


«   ji  Ai  monaH  r,nai  units  used  in  this  bulletin  are      Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

DIMENSIONAL  UNIT|:     ""^-"^-^^'"^^  f  ^.f^r^ms  of     ne  negative  departures  of  average  Sail,  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
direct  Centered  l"  Ugures  Sre  t«3  of  degrees .     Resuitant  wind  il  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


5ERVATI0N  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observatio 
on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FA A  stations       For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a 

*  --owfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 


s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 

"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snow 

^^1110^1^  measured  inTn^ standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 
EVAPORATION  ^,a"eand  „in  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

ITtfT  EOuTvALEOT  PvTl'ues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet,   or  ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

_„.  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

mals  based  on  the  period  1941-1970. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  nor 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 
STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indi 


ate  distance 


Biles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES.  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Ho  urn  a 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Station 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 


SOIL  TYPE 

Ruston  fine  sandy  loam 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  loam 

Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 


SOIL  COVER 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


DEGREE  OF  SLOPE 
Zero 

0.1*  to  south 

Zero 

Zero 

Level 

Zero 
Level 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than   10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.  (These 
Precipitation  Data.) 


U  II  t  5 


Lie  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total   for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published,  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R ' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40C   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


USCOMM- NOAA- ASH EV I LLE ,   N.C.  9/7/76-850 


[ 


U  S  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAl  BUILDING 
ASHEVIUE.NC  28801 


POSTAGE  AND  FECSPA'O 
S     DEPARTMENT  OF  COMMER 

COM  210 


THIRD  CLASS 


AUGUST  1976 


VOLUME  81 


NUMBER  8 


Climatological  Data 


LOUISIANA 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST   TEMPERATURE  : 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 


4  STATIONS 
4  STATIONS 
FRANKL I NTON  3  SW 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
MONROE  FAA  AP 


100  DATE 
55  DATE 
7  .33 
•  04 

4.16  DATE 


27h 
1  Oh 


2  8 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Ml  NO 

RELATIVE  HUMOITY 
RVERRGES- 

NUMBER  OF  DRY S  H1TH 

(SPEEO  - 

1 .P .H  .  I 

PERCENT 

PRECIPITRTION 

Z 

STAN0OR0 

OF  T I  HE 

31 

CENTRAL 

a 

RECI 

ITE  0 
tSTES 

O 

O 

o 
o 

o 

o  o 

K 

CD 

<K  O 

a  ~ 

00 

06 

1  2 

1  8 

or 

o 

cm  a 

2 

1 

.3 

4.2 

18+  + 

1 

30 

85 

90 

50 

57 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

9 

1 

1 

.3 

5.8 

23  +  + 

5 

28  + 

84 

89 

54 

63 

1 

7 

3 

2 

0 

0 

13 

7 

1 

.5 

6.4 

20+  + 

9 

18 

90 

92 

54 

63 

8 

1 

4 

0 

0 

0 

13 

1 

1 

.6 

5.7 

25  +  + 

12 

31 

81 

87 

58 

64 

7 

3 

1 

0 

1 

0 

12 

8 

1 

.4 

5.5 

29  +  + 

29 

28  + 

88 

95 

54 

58 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

10 

7J 

ALEXANDRIA  WS0  AP 
BATON  ROUGE  WS0  AP 
LAKE  CHARLES  WS0  AP 
N  0  M0ISANT  WS0  AP 
SHREVEP0RT  WS0  AP 


4  .  1 
4  .4 
4.6 

4.8 
3.8 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEV 1 LLE  .  NORTH  CAROLINA  28801. 


noaa 


NAT  I 0NRL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


ENVIRONMENTAL 
DATA  SERVICE 


DIRECTOR 

NATIONAL  CL1MA1 IC  CENTER 


NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
ASHEV  I  LLE  .  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


S  TAT  I  ON 

TEMPERATURE 

PREC I P I TPT I  ON 

> 

- 
a 

a 

~ 

5  1 
I  g 

a  J 

% 
r 

g 

g 

1 

J 

s 

NO 

.  OF  OAYS 

a 
o 

1  i 

+-  3 
lit  a 

a 
Z 

s 

a 
a 

SNOW 

SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

MAX  . 

MIN. 

a 
3 

nflK.  OEPTH 
ON  GROUND 

a 

Q 

- 

a 
a 

_ 

wt 
a 

6 

g 

ss 

%  i 
".  J 

E  B 

a        ■  a 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

92 

■  0 

66 

■a 

79.0 

96 

28  + 

60 

1  1  + 

0 

1  4 

Q 

0 

13 

2.10 

1  .60 

2 

.0 

0 

3 

1 

l 

1 nrQWCPftDT     A  CMC 

L  UOHN  or  \JK  1    4    t  Nt 

93 

.5 

64 

.5 

79.0 

99 

25 

56 

4 

0 

28 

0 

0 

n 

1  .69 

-    1  .64 

1  .00 

28 

.0 

0 

3 

2 

l 

MINDEN 

92 

.6 

6  7 

.2 

79.9 

-  2.2 

98 

27 

62 

10 

0 

25 

0 

0 

a 

1  .41 

-   1  .86 

.60 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

PLAIN  DEALING 

92 

.9 

64 

.2 

78.6 

-  3.4 

98 

2 

59 

11. 

0 

26 

0 

0 

0 

1.16 

-   I  .90 

.82 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

92 

•  0 

66 

•  6 

79  •  3 

9  7 

2 

60 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

1.90 

.84 

29 

•  0 

0 

4 

1 

0 

^HBPuFPflPT    U^n    QP  E? 
OrmtlVtrUrll     W ..  '■  U     Mr  n 

91 

.4 

Ft 

.0 

78.7 

-  4.5 

96 

15 

61 

21 

0 

2  4 

0 

0 

0 

2-96 

.28 

1  .86 

26 

•  0 

0 

3 

2 

I 

DIVISION 

79.1 

-  3.0 

1  .87 

-   1  .24 

•  0 

a        a  a 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

91 

.7 

66 

.5 

79.1 

97 

1 

58 

10 

0 

23 

0 

0 

9 

1  .67 

.79 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

93 

■  1 

64 

■  9 

79  .0 

-  3.0 

98 

27  + 

55 

10 

0 

2  5 

0 

0 

0 

I  -67 

-   1  -02 

•  83 

29 

•  0 

0 

4 

0 

FARMERVILLE 

93 

■  2  M 

67 

.68 

80  .4M 

98 

2S  + 

59 

10* 

0 

25 

0 

0 

0 

.44 

-  2.63 

.30 

29 

.0 

0 

2 

0 

unHpp    C  v  p     C  tflT  1  flu 

91 

.78 

66 

.  I  n 

78. 9M 

96 

18 

58 

10 

0 

2  4 

0 

0 

0 

1  .43 

.58 

3 

.0 

0 

5 

0 

MONROE  FAA  AP 

92 

.2 

66 

.5 

79.4 

-  2-3 

97 

26* 

59 

10. 

0 

26 

0 

0 

0 

4  .67 

2.45 

4  .16 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

MONROE  CITY 

9  2 

.  7 

68 

.  7 

80  .7 

98 

26  + 

6 1 

10 

0 

2  3 

9 

0 

0 

1-94 

.88 

29 

.0 

0 

4 

0 

RUSTON-LR  TECH  UNIV 

91 

.7 

67 

.  i 

79.6 

-   1  .7 

96 

27* 

60 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

2.68 

-  .38 

1  .64 

29 

.0 

0 

5 

| 

1 

U  I  NNF  I  fi  n   7  u 

91 

.4 

64 

.0 

77  .7 

-  4.6 

96 

1 

55 

10 

0 

2  2 

0 

0 

0 

2.41 

-  .99 

.70 

31 

.0 

0 

5 

3 

0 

0IVISI0N 

79.4 

-  2.2 

2.14 

-  .96 

.0 

m       m  m 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

94 

.2M 

68 

.48 

81  .3M 

-   1  .2 

99 

14 

59 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

.64 

-  2.61 

.47 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

EPPS  6  W 

93 

.0 

6  7 

■  0 

80.0 

98 

16* 

55 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

.98 

.42 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  PROVIOENCE 

91 

.8 

68 

■  fl 

80.3 

-  2.1 

97 

26 

59 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

I  .23 

-  2.20 

.62 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

91 

.6 

68 

.4 

80-0 

-1.3 

97 

27. 

56 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

.49 

-  2.60 

.35 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

TALLULAH 

9  1 

•  1 

6  7 

.  0 

79  ■  1 

-   I  ■  1 

96 

2 

57 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

1  -85 

-   1  .46 

1  .00 

2 

•  0 

0 

2 

2 

1 

93 

.7 

66 

8 

79.8 

-  2.2 

100 

2 

55 

10 

0 

2  7 

0 

0 

0 

.86 

-  2.75 

.30 

31  ♦ 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

80.1 

-   1  .7 

1  -01 

-  2-33 

.0 

■      ■  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

90 

.9 

64 

.3 

77.6 

95 

27. 

58 

21* 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .79 

•  90 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

CONVERSE 

91 

.8 

64 

.0 

77.9 

97 

28 

58 

10. 

0 

26 

0 

0 

0 

.61 

•  28 

18 

.0 

0 

3 

0 

o 

LEESVILLE 

92 

■  6 

66 

•  3 

79.5 

-  1  .9 

97 

2 

58 

9 

0 

29 

0 

0 

0 

3.95 

•  30 

2.14 

31 

.0 

0 

3 

3 

I 

MANY 

90 

4 

65 

5 

78.0 

95 

2 

57 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

3.42 

.87 

3 

.0 

0 

7 

4 

0 

NATCHI TOCHES 

92 

.7 

68 

8 

80  .8 

-  2-0 

99 

2 

62 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

5  .58 

3  .00 

1  .89 

3 

.0 

0 

4 

4 

3 

ROSEP1NE  EXP-  STA. 

92 

.3 

66 

.9 

79.6 

97 

2 

59 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

3.19 

1.51 

29 

.0 

o 

7 

1 

1 

DIVISION 

78.9 

-  2.9 

3  .09 

-  .30 

■  0 

m        m  m 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

91 

8 

69 

.7 

80.8 

97 

27. 

64 

10 

0 

2S 

0 

0 

0 

1  .29 

■  54 

29 

.0 

0 

3 

1 

o 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

92 

9 

68 

3 

80.6 

-     .  1 

100 

26 

62 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.18 

1  -23 

2 

■  0 

0 

3 

2 

1 

BELAH  FIRE  TOWER 

93 

5 

67 

4 

80.5 

100 

27 

58 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

3.87 

1  .70 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

BOYCE  3  WNW 

60.6 

98 

1 

6 1 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

5  .05 

1  .98 

28 

.0 

o 

3 

3 

3 

BUNK  I E 

91 

9 

68 

a 

80.0 

-   1  .7 

98 

27. 

S9 

10. 

0 

2  3 

0 

0 

0 

5-13 

•  70 

3.12 

29 

.0 

0 

4 

4 

1 

GRAND  COTEAU 

91 

m 

69 

80. 7M 

97 

25 

60 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

3.00 

-  1.14 

1  .85 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

HINESTON  4  NNE 

91 

z 

66 

6 

78.4 

96 

2. 

57 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

4  .48 

1  .92 

24 

•  0 

o 

6 

4 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

92 

i 

69 

0 

80.6 

96 

27. 

62 

10. 

0 

27 

0 

0 

0 

.77 

.47 

29 

.0 

o 

2 

0 

0 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

9 1 

5 

66 

9 

78.7 

97 

27  + 

58 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .45 

•  84 

27 

.0 

o 

2 

2 

0 

MAMOU  4  S 

93 

3 

69 

3 

81  .3 

97 

26  + 

63 

20 

0 

2  6 

0 

0 

0 

3.63 

1  .00 

2 

.0 

o 

7 

4 

1 

MELVILLE 

91 

:• 

67 

3 

79.3 

-  2.1 

95 

27. 

SB 

10. 

0 

22 

0 

0 

0 

.45 

-  3.32 

•  32 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEW  ROADS  S  ESE 

92 

6 

68 

4 

80.5 

97 

26. 

61 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

1  .48 

•  81 

6 

.0 

o 

5 

1 

0 

OLD  RIVER  LOCK 

9  1 

9 

67 

9 

79.9 

95 

27. 

62 

10. 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .91 

.86 

3 

.0 

o 

3 

2 

0 

OLLA  3  SSW 

91 

6 

66 

6 

78.6 

9  8 

27 

56 

10 

0 

2  3 

0 

0 

0 

2  .73 

2  .06 

29 

•  0 

Q 

3 

\ 

1 

H00DW0RTH  2  SE 

91 

e 

68 

5 

80.2 

98 

17. 

60 

9 

0 

2  5 

0 

0 

0 

1  .62 

-  2.10 

.50 

3 

.0 

5 

1 

o 

DIVISION 

80.0 

-   1  .7 

2.61 

-   1  .37 

■  0 

■        m  a 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

91 

i 

66 

3 

80.0 

-   I  .3 

99 

."'6 

60 

10 

0 

2  4 

0 

0 

0 

6  .28 

2.18 

3  | 

■  0 

0 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

91 

a 

70 

0 

80.9 

-  .7 

97 

62 

10 

o 

2S 

0 

0 

0 

2-31 

-  2.36 

■  7 1 

3 1 

0 

<7 

BOGALUSA 

92 

6 

68 

7 

80.7 

-   1  .2 

96 

31  + 

60 

10 

n 

:6 

0 

0 

0 

2.36 

-  2.96 

1  .59 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

CLINTON  S  SE 

0 

6  7 

9 

80  .0 

•  8 

97 

26  + 

60 

10 

24 

0 

0 

0 

2.77 

-   I  .91 

1  .29 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

COVINGTON  4  NNW 

92 

5 

57 

5 

80.0 

-  1-1 

9  7 

25 

57 

10 

0 

2  8 

0 

0 

0 

2.48 

-  3.07 

.89 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

FRANKL INTON  3  SW 

93 

1 

65 

1 

79.1 

100 

1 

57 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

7.33 

3-00 

28 

.0 

0 

4 

4 

4 

GREENS8URG 

91 

9 

70 

2 

81.1 

96 

2 

63 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

4  .90 

3.75 
.88 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

HAMMOND  3  NH 

93 

1 

6  7 

2 

80.2 

-1.3 

96 

26 

59 

10  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.33 

-  2-67 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

91 

5 

68 

7 

80.1 

J  6 

26. 

58 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

2.57 

1  .07 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

ST  FRANC ISV I LLE  6  SE 

93 

1 

69 

9 

81  .5 

9  7 

25. 

64 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

1  .98 

.79 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

SLIOELL  HSO  RFC 

92 

2 

67 

7 

80.0 

96 

25  + 

58 

1 1 

0 

2  7 

0 

0 

0 

1  -32 

.51 

6. 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

80.3 

-  .9 

3.33 

-   1  .81 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

STATION 

W  E 
(X  £ 

>  a 

Ul 

B 

> 

a 

r 

3  o 

o  u. 

_ 

X 

r 

a 
o 

2^ 
i 

~ 4 

a 

0EGREE  ODtS 

NO 

Of 

outs 

+- 
- 

3  o 

S  E 

<L  a 
o  u- 

o 

i; 

U 

5 

SNOW. 

SLEET 

NO  - 

OF 

0AYS 

MAX . 

M1N  • 

+- 

MAX.  OEPTH 
ON  GROUND 

« 

g 

% 

- 

SI 
SeB 

't 

3 

i  s 

o  £ 

CROHLEY  EXP  STATION 

91  .6 

68 

-  8 

80 

2 

97 

27  + 

6  1 

9 

0 

2i 

0 

0 

0 

4  .71 

.48 

2.13 

1 6 

•  0 

0 

5 

2 

nr  mil  Kir  y  a  n 

92  . 4 

65 

■  2 

78 

8 

96 

2 

58 

1  !  . 

0 

2  8 

0 

0 

0 

3  . 39 

•  26 

1  .90 

29 

•  0 

0 

5 

2 

1 

U C  "  I UUC  n 

92  ■  1 

68 

■  8 

80 

5 

97 

2 

6  2 

10* 

0 

28 

0 

0 

0 

2  •  30 

1.40 

29 

•  0 

0 

1 

1 

F  1    17 QRF  T  H 
t  L  i  t Hot  1  n 

92.1 

66 

.0 

79 

1 

-  3.0 

97 

18- 

5  8 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

1  .40 

-  2.69 

1  .05 

28 

•  0 

0 

2 

1 

1 

HQTKRFRRY    ft    S  s  U 

90. 7M 

73 

.2M 

82 

on 

.2 

94 

27. 

68 

10. 

0 

21 

0 

0 

0 

2.24 

-  3.78 

1  .40 

3 

•  0 

0 

j 

1 

1 

JENNINGS 

93.4 

63 

.5 

Bl 

5 

-  .9 

98 

13. 

62 

9 

0 

2  8 

0 

0 

0 

2  .77 

-  2.56 

1  .29 

24 

.0 

0 

s 

2 

1 

I AKE  ARTHUR  10  SW 

91  .6 

70 

■  1 

60 

9 

-  1.4 

96 

8 

65 

21 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .17 

-  4.66 

.65 

2  9 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

92. S 

6  9 

.5 

Bl 

0 

-   1  .2 

97 

7 

64 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

.77 

-  3.98 

•  25 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

92  .8 

67 

■  6 

80 

2 

98 

8* 

60 

10 

0 

2  7 

0 

0 

0 

2  .91 

1  . 20 

1 6 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

90-7 

71 

.5 

81 

1 

94 

27. 

65 

9 

0 

23 

D 

0 

0 

1  .47 

.65 

27 

■  0 

0 

4 

1 

0 

VERMILION  LOCK 

90 . 0 

68 

■  8 

79 

4 

95 

27  + 

59 

9 

0 

;  6 

0 

"J 

0 

5 . 28 

2.23 

1 4 

-  0 

0 

3 

2 

niuici nw 

U 1 V 1 j 1  UN 

80 

4 

-  1.7 

2  .58 

-  2-33 

.  0 

DUU 1 "    LtNIKHL  UO 

CARVILLE   2  SH 

93.1 

70 

■  0 

81 

6 

.2 

96 

25 

6 1 

1 0 

0 

10 

0 

0 

0 

1-41 

-  3  .64 

•  50 

2 

.  0 

0 

FRANKLIN   3  Nk 

90- 6M 

69 

.  m 

80. 2M 

-   1  .5 

95 

26  + 

62 

9 

0 

2  1 

0 

0 

0 

4  .48 

-  2.84 

1  .61 

26 

.0 

0 

• 

4 

1 

f  QFQYFTTF    FQQ  QP 
Lnrnlt  I  It    run  Mr 

90  .8 

71 

■  3 

81 

1 

-  .7 

96 

26 

63 

9 

0 

; : 

0 

0 

0 

3.70 

-  1  .26 

2-01 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

MORGAN  CITY 

90-8 

71 

.  ?n 

61 

J  PI 

-  1.1 

95 

26 

69 

20. 

0 

!  9 

0 

0 

0 

2.24 

-  4  .86 

•  67 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

NEW  IBERIA  5  NW 

90  •  8M 

70 

.  4  ri 

80 

6M 

96 

27  + 

62 

20* 

0 

0 

0 

0 

3  .67 

1  .06 

30 

.  0 

0 

2 

1 

U  1  V  I  3  1  UN 

61 

0 

.8 

3.10 

-  2.91 

.  0 

cnilTHFDQT  no 

OUU 1 ntHo i  uy 

BOOTHVILLE  WSO 

88  .0 

76 

■  2 

81 

6 

9 1 

27  + 

67 

1 0 

0 

7 

0 

0 

0 

3  .97 

1  -63 

5 

.  0 

0 

• 

90  -9 

71 

.  A 

81 

2 

-  1.2 

94 

26 

68 

10. 

0 

2  7 

0 

0 

0 

3  .63 

1  .65 

2 

.  0 

0 

6 

2 

GALL  I ANO 

90  .6 

M 

n 

94 

28  + 

62 

1  I 

2  2 

0 

0 

0 

5.04 

1  *  30 

2 

•  0 

0 

HOUM  A 

90. 5M 

70 

,2M 

80 

411 

-   I  .2 

95 

7 

63 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

2.57 

-  4  .63 

1  .20 

17 

•  0 

0 

'J 

2 

1 

NtM    U" L  t  HN 3    HanU    Hr  n 

91  -3 

71 

-  7 

81 

5 

.4 

9S 

25  + 

62 

10 

0 

2  4 

0 

0 

0 

1  .69 

-  3-58 

1  .40 

S 

■  0 

0 

2 

1 

1 

N  0  ADBON  WSFO  CI  R 

91  -2 

71 

■  8 

81 

5 

-   1  .0 

97 

7 

64 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

4  .42 

-   1  .99 

2.44 

31 

.0 

0 

S 

2 

2 

r HKHU Is    /  3 

90.5 

70 

.  1 

80 

3 

94 

25  + 

63 

1 1 . 

0 

2  1 

0 

0 

0 

4  .92 

-  1.41 

1  .92 

31 

.0 

0 

s 

3 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STfl 

90-1 

71 

.7 

80 

9 

94 

25  + 

65 

1 1 . 

0 

20 

0 

0 

0 

4  .61 

2. 75 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

QUARANTINE 

87.9 

75 

.  1 

61 

5 

91 

26  + 

67 

19 

0 

6 

0 

0 

0 

4.11 

.98 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

RESERVE 

90. 7M 

69 

,8M 

80 

3M 

-  2-0 

97 

26 

63 

1  1  . 

0 

21 

0 

0 

0 

2.33 

-  2.99 

1.12 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

92  .4 

71 

.0 

81 

7 

97 

25 

6S 

1  1  . 

0 

27 

0 

0 

0 

4.14 

1  . 10 

5 

.0 

0 

8 

2 

2 

THIB00AUX 

90. S 

69 

.  7 

60 

1 

-   1  .6 

96 

26. 

62 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

1  .76 

-  4  .39 

.53 

18 

.0 

0 

S 

1 

0 

01  VISION 

81 

0 

-  1.2 

3.62 

-  2-66 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  1N0EX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


f  Hf 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
GLQSTER   1  W 
HANNA   3  S 
HOSSTQN 
KEITHVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT 
MANSFIELD  3  WSW 
MJKDEN 

MGQRINGSPORT  1  I 

PLAIN  DEALING 
RED  RIV  VALLEY  I 
HODESSA 

5HREVEP0RT  USB  I 
SPR  JNGH ILL 

WESTDALE  3  SW 


NORTH  CENTRAL  i 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
HAYNESV ILLE  2  WSU 

HOMER  EXP  STATION 
JQNESBQB3  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUST0N 

BUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TOW 
STERL INGTON 
WINNFIELD  2  U 

WINONA  FIRE  T0UER 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP 

TAL  L  UL AH 
UINNSBORO 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  S 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BOTCE  3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  C0TEAU 
HINE5T0N  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP 

MftMOU    4  S 

MABKSV ILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSC  AP 

BOGALUSA 

CL  INTON  S  SE 

COVINGTON  A  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GAEENSBUBG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND   3  NW 

KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
DAKNQL 10 

PEARL  RJVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

ST  FRANC  TSV ILLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLJDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHAflr  2  ESE 


DAY  OF  MONTH 


10 


I  i 


1  3 


I  5 


1  6 


17 


18 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCr  *  N 
DE  BIDDER 
EL IZA6ETH 

HACKBEBBY  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  U 

LAKE  ARTHUR    10  SU 

LAKE  CHARLES  3  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LONGWLLE 

MERMEN TAU 

MITT  IE  2  SE 

OAKOALE 

GBEBLIN  FIRE  TOMER 
ROCKEFELLER  ML  REFUGE 
SUGAR TO UN 
SULPHUR 

VEBMIL ION  LOCK 


SOUT 


CENTSAL 


BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE   3  SU 
FRANKLIN   3  NU 
JEANERETTE  EXP  ST 
LAFAYETTE  FAA  AP 


BO0THVILLE  WSO 
DONAL  DSQNV ILL  E 
GALL IANO 
HQUMA 


u  ORLEANS  USMO  AP 
0  ADBON  WSFG  CI 
U  ORLEANS  ALGIERS 
w  ORLEANS  CITRUS 
ORLEANS  DUBLIN 


NEU  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  META  IB  IE 
PARADIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


DRY  OF  MONTH 


123     456  789 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0H1NG  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  I  ON 

DAY  OF  MONTH 

O 

cr 

0£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

C  f 

9  A 

2  Q 

2  9 

30 

3 1 

CE 

. 

NORTHWEST  01 

COTTON  V FILLET 

MAX 

M  1  N 

95 
74 

96 
7  1 

84 

64 

85 

62 

86 
62 

91 
65 

94 

69 

92 
66 

86 
63 

88 

60 

91 

60 

91 
63 

92 
67 

95 
70 

94 

70 

95 
69 

95 
70 

96 
66 

91 
66 

92 
66 

92 
63 

94 

63 

96 
63 

93 
63 

93 
66 

94 

67 

96 
67 

96 
70 

93 
67 

86 

67 

87 
67 

92.0 
66  .0 

LOGANSPORT  4  ENE 

MR  X 
MIN 

96 
70 

95 

70 

66 
6  4 

89 
56 

92 
62 

96 
66 

9  4 

66 

93 
63 

92 
62 

91 
58 

91 
59 

9  3 
63 

95 
5  9 

96 
68 

96 
66 

95 
66 

95 
66 

9  3 
67 

93 
63 

93 
59 

93 
60 

96 
63 

9  5 
61 

94 

63 

99 
67 

96 
65 

94 

68 

97 
67 

92 
66 

89 
67 

90 
71 

93.5 
64  .5 

n  inden 

mrx 

i :  k 

95 
74 

95 
7  0 

84 

64 

05 
63 

88 
65 

95 
68 

95 

70 

92 
65 

87 
64 

90 
62 

90 
64 

92 

66 

93 

69 

96 
71 

95 
73 

96 
68 

95 
71 

95 
67 

93 
68 

93 
66 

93 
64 

95 
65 

95 
64 

95 
65 

95 
65 

95 
69 

98 

70 

95 
71 

92 
68 

88 
68 

85 
68 

92.6 
67  .2 

PLAIN  DEALING 

MB) 

1  |  N 

95 

71 

98 

70 

86 
62 

87 
60 

69 
62 

92 
63 

97 
68 

95 
6  4 

95 
60 

9 1 
59 

93 
69 

92 
60 

91 
6) 

97 
65 

95 
68 

95 
66 

9  5 
66 

94 

65 

9 1 
65 

92 
64 

60 

60 

61 

6  3 

65 

65 

97 
69 

95 
70 

93 
66 

89 
64 

88 
64 

92.9 
64.2 

RED  RIV  VBLLE T  EXP  STB 

mrx 

M  I  N 

95 
73 

91 
72 

85 
6  3 

66 

60 

60 

6  3 

91 
69 

94 

69 

93 
65 

67 
6a 

68 
6  i 

91 

62 

92 
67 

92 
70 

96 

70 

94 

70 

95 
69 

93 
7 1 

95 
66 

90 
65 

90 

91 

6  3 

92 

95 

93 

9  3 

94 

96 
67 

94 

70 

94 

67 

88 

67 

89 
69 

92.0 
66.6 

SHREVEPORT  WSO  AP 
. 

MAX 

M :  N 

95 

71 

85 
71 

86 
64 

87 
62 

90 
62 

95 
68 

9  a 

67 

86 

66 

90 

62 

91 

62 

91 

62 

92 
67 

95 
70 

95 
66 

96 
69 

93 
67 

95 
70 

91 
69 

91 
66 

90 
6  4 

91 
61 

94 

62 

92 
62 

92 
65 

94 
6  4 

95 
65 

91 
68 

91 
70 

86 
66 

89 
68 

87 
67 

91.4 
66.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

M  I  N 

97 
75 

62 
6  6 

85 

6  3 

89 
61 

91 
65 

93 
71 

91 
69 

67 
64 

6H 
61 

92 
58 

92 
6  4 

9  3 
67 

95 
71 

94 

70 

95 
70 

95 
68 

95 
71 

92 
66 

92 
70 

91 
62 

9  4 

62 

94 
64 

94 

63 

93 
61 

95 
70 

96 
68 

94 

71 

90 
69 

88 
64 

88 

67 

86 
69 

91.7 
66  .5 

CALHOUN  EXP  STATION 

max 

1  i  N 

95 

-4 

97 

70 

87 

62 

66 
60 

83 

6  4 

91 
68 

94 

70 

91 
61 

89 

56 

89 

55 

93 
60 

95 
63 

93 
66 

97 
71 

96 

70 

96 
68 

96 
69 

95 
62 

94 

65 

93 
60 

92 
60 

95 

60 

93 
65 

96 
62 

94 
64 

95 
67 

98 
69 

92 
70 

92 
67 

93 
66 

88 

68 

93.1 
64  ■  9 

F ARMERV  I LLE 

MAX 

M ;  N 

94 

77 

84 

66 

6d 

63 

90 
64 

91 
64 

96 
7  0 

96 
70 

93 
62 

90 

59 

93 
59 

94 

63 

94 

6  7 

97 
71 

96 
73 

96 
74 

97 
71 

96 
73 

9  4 

65 

93 
69 

94 

6  4 

95 
62 

94 

65 

9  4 
64 

96 
73 

98 

69 

97 
72 

91 
69 

87 
6  8 

88 
68 

8  7 
68 

93.2 
67  .5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95 
75 

94 

67 

83 
61 

64 

61 

88 

63 

91 
66 

94 

74 

92 
64 

86 

60 

89 
56 

92 
59 

92 
65 

91 
74 

95 
73 

95 
70 

9  5 

65 

95 
70 

96 
64 

92 
65 

91 
63 

91 
68 

92 
64 

95 
63 

94 

63 

93 
68 

94 

67 

94 

73 

94 

65 

87 
67 

es 

67 

91.7 
66 . 1 

MONROE  FAA  BP 

MRx 

n :  N 

95 
75 

61 

7  0 

85 
6  4 

90 
64 

92 
67 

9  3 
69 

91 

70 

86 

63 

66 

56 

92 
59 

94 

62 

93 
64 

95 
67 

94 

66 

34 

59 

97 
69 

95 
72 

93 

■3  3 

93 
66 

92 
62 

94 

61 

94 
64 

93 
65 

94 

64 

95 
68 

97 
69 

91 
70 

93 
69 

89 

70 

90 
69 

92 
71 

92.2 
66 . 5 

MONROE  CITY 

MAX 
M  1  N 

97 

76 

89 

6  5 

66 

65 

89 
68 

89 

70 

90 
72 

95 

65 

91 
63 

89 

52 

9  2 
61 

9  4 

66 

95 
69 

96 

73 

98 

77 

9  I 
74 

96 
72 

92 
6  9 

97 
67 

92 
72 

92 
65 

94 

66 

94 

67 

95 
67 

94 

66 

95 
70 

98 
71 

92 
72 

94 

72 

87 

69 

87 
68 

87 
69 

92.7 
68.7 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

mhx 

MIN 

95 
75 

96 

72 

B2 
62 

86 
62 

86 
66 

9! 
71 

94 

71 

91 
64 

88 
63 

8  9 
60 

92 
6  3 

92 
65 

93 
69 

94 

7  0 

96 
70 

95 

72 

95 

72 

94 

70 

95 
66 

92 
64 

91 

70 

94 
64 

84 

65 

93 
66 

93 
65 

95 
70 

96 
70 

93 
70 

92 
66 

87 
66 

87 
70 

91  .7 
67.4 

HINNF IELD  2  U 
■ 

MRx 
M  |  N 

96 
71 

89 
64 

85 
59 

89 
56 

90 

65 

9  3 

70 

92 
67 

68 

60 

87 

6  6 

91 
55 

91 
6D 

93 
6  4 

94 

68 

93 
67 

95 
68 

95 
66 

95 
58 

92 
62 

91 
65 

99 
58 

92 
59 

93 
63 

93 
63 

93 
61 

95 
65 

95 
66 

91 
68 

89 
68 

86 
65 

90 
66 

89 
67 

91  .4 
64.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

MIN 

97 
75 

85 
69 

91 
63 

91 
67 

36 
74 

95 

74 

91 

62 

98 

6  9 

93 
60 

96 
65 

96 
70 

95 

71 

99 
73 

96 
74 

98 

72 

97 
72 

95 
63 

94 

70 

9  3 
65 

95 
68 

95 
68 

94 

66 

93 
65 

98 

69 

98 
70 

98 

95 

86 

89 

89 

94.2 

EPPS  6  H 

MM  X 
MIN 

9b 
74 

9B 

69 

85 

6  3 

98 

62 

92 
68 

90 
73 

9  4 

70 

93 
61 

88 

55 

88 

57 

92 
6  3 

94 

67 

95 
70 

97 
72 

97 
72 

98 

72 

95 

71 

94 

6  3 

92 
70 

92 
65 

92 
63 

93 
67 

95 
65 

92 
6  4 

95 
67 

96 
69 

97 

90 

88 

88 

90 

93.0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

95 
75 

95 
70 

85 
66 

67 
68 

90 
71 

9  2 
67 

93 
73 

9  1 
65 

56 
62 

86 
64 

91 
6  7 

92 
6  7 

92 
68 

95 
71 

96 
71 

95 
72 

94 

73 

93 
67 

91 
70 

91 
66 

91 
68 

93 
69 

9S 
65 

93 
70 

9  4 

70 

97 
72 

96 

88 

90 

90 

90 

91  .8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

MA> 
m  ;  N 

96 
74 

9  7 
71 

84 

66 

8  5 

6  5 

9  1 
72 

90 
74 

92 
76 

93 
64 

86 
68 

66 
56 

90 
64 

92' 

6  7 

92 
71 

94 

73 

94 

7  3 

96 

70 

95 
70 

9  4 

67 

93 
68 

91 
65 

90 
64 

93 
66 

93 
65 

94 

70 

90 
69 

97 
72 

97 
70 

87 

73 

83 

66 

90 
70 

91 
70 

91  .6 
68.4 

TALLULBH 

mux 

MIN 

95 
74 

96 

70 

89 
64 

8  b 
66 

90 
66 

92 
72 

93 

75 

91 
63 

86 
5  7 

85 
58 

90 
65 

92 
66 

93 

70 

95 
7  0 

94 

71 

94 

70 

95 
71 

93 
66 

92 
60 

90 
6  4 

88 
64 

92 
68 

93 
65 

92 
67 

9? 
68 

92 
66 

95 
68 

85 
70 

87 
67 

91 
71 

88 
67 

91  .1 
67.0 

H I NNSBORO 
. 

MRX 
M  [  N 

98 

50 

1  00 
69 

6  3 
6  1 

66 
62 

92 
65 

91 
77 

9  5 
71 

93 
60 

89 
56 

69 

55 

93 
56 

9  3 

62 

95 
69 

96 
70 

97 
72 

96 
69 

9  7 

7  0 

96 
62 

94 

66 

94 

6  1 

9  3 

60 

96 
63 

95 
6  3 

94 
64 

95 
66 

97 
68 

98 

70 

93 
73 

94 

68 

91 
69 

92 
68 

93.7 
65-8 

NEST  CENTRAL  04 

HSHLANO  2  S 

MUX 

M  1  N 

94 
69 

91 
68 

8  0 
62 

63 

60 

85 
63 

90 
65 

94 
65 

90 
6  3 

85 

60 

6  7 
58 

90 
55 

9  1 
65 

93 

6  7 

95 
6? 

95 
64 

9  4 

65 

94 

67 

93 
66 

91 
68 

90 
59 

89 
58 

93 
63 

93 
63 

93 
62 

92 
68 

93 
66 

95 
70 

92 
6  7 

9  3 
68 

87 
65 

89 
69 

90.9 
64  . 3 

CONVERSE 

MRX 
MIN 

94 

70 

95 
71 

8, 

62 

85 
56 

69 
58 

90 
64 

95 
65 

93 
64 

66 

63 

90 
58 

90 
60 

9  1 

60 

94 
64 

9  4 
6  4 

94 
66 

94 

6e 

93 
67 

95 
67 

91 
65 

91 

60 

90 
60 

93 
60 

92 
62 

94 

62 

92 
64 

95 
65 

95 
67 

97 
69 

92 
65 

69 

67 

90 
68 

91  .8 
64  .0 

LEESV I LLE 

MUX 
MIN 

95 
71 

9  7 
71 

80 
63 

66 
59 

90 
62 

92 
6  9 

93 
72 

95 
72 

9  1 
58 

91 
63 

92 
62 

9  3 
6  4 

9  5 
6  7 

96 
68 

96 
68 

95 
67 

94 

66 

95 
67 

92 
68 

91 

61 

91 
62 

92 
63 

94 

66 

94 

65 

92 
67 

95 
68 

96 
69 

93 
70 

94 

68 

90 
69 

92 
68 

92.6 
66.3 

MANY 

MRx 
M  I  N 

70 

95 
72 

78 
62 

64 

57 

66 

6  3 

89 

65 

90 
66 

92 
69 

93 
69 

88 

58 

88 

60 

91 

62 

92 
64 

93 
68 

94 

68 

93 
68 

91 
66 

93 
68 

90 
65 

86 
60 

88 
61 

91 
63 

92 
62 

92 
63 

92 
66 

91 

67 

92 
70 

92 
70 

92 
66 

87 
69 

88 

69 

90.4 
65.5 

NATCHITOCHES 

MUX 
MIN 

96 
76 

99 
7a 

78 
65 

86 
6  3 

69 
66 

90 
70 

96 

71 

96 
67 

69 
64 

90 
62 

92 
66 

9  3 
69 

97 
72 

97 
74 

96 
7  1 

95 
71 

94 

)2 

96 
69 

B9 
69 

91 
6  4 

90 
66 

93 
68 

96 
68 

94 

67 

95 
66 

95 
71 

96 

72 

93 
72 

92 
67 

88 
69 

91 
70 

92.7 
68.8 

ROSEPINE  EXP.  STB. 

• 

MUX 
M  i  N 

95 
73 

97 
73 

60 
66 

80 
60 

90 
68 

93 
70 

95 
68 

95 
67 

92 
6  2 

92 
69 

92 
61 

92 
65 

96 
68 

95 

67 

95 
66 

94 

67 

95 
69 

96 

70 

92 
7  | 

90 
6  4 

90 

6  3 

94 

63 

93 
65 

95 
66 

91 
66 

93 
68 

68 

70 

70 

69 

69 

66.9 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MHX 
MIN 

74 

73 

66 

65 

90 
69 

90 
73 

9  2 
71 

9  4 

6  7 

90 
65 

B9 
64 

90 
67 

91 
69 

95 
72 

95 
73 

95 
7  2 

92 
70 

93 
73 

95 
70 

93 
69 

90 
68 

90 
66 

93 
69 

94 

69 

94 

69 

95 
71 

95 
73 

97 
72 

87 
73 

95 
69 

89 
70 

89 
71 

91  .8 
69.7 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MHX 
M  1  N 

97 
73 

76 
69 

87 
64 

91 
64 

92 
69 

93 
71 

94 

72 

90 
65 

90 
6  2 

91 
63 

93 
66 

96 
69 

98 

69 

96 
71 

96 
70 

96 
67 

96 

71 

92 
68 

91 
69 

90 
64 

96 
66 

96 
67 

94 

67 

94 

67 

99 
70 

100 
70 

94 

70 

90 
70 

88 

70 

91 
72 

92 
69 

92.9 
68.3 

BELAH  FIRE  TOWER 

MR  X 
MIN 

97 
73 

98 
67 

78 
63 

86 

62 

91 
70 

92 
7  1 

93 
70 

94 

6  3 

69 
60 

90 
58 

92 
64 

93 
68 

95 
70 

97 
70 

95 
69 

97 
66 

97 
71 

98 
67 

94 

68 

93 
64 

9  2 
64 

94 

67 

95 
66 

97 
66 

96 
69 

99 
71 

100 

70 

93 
73 

92 
69 

93 
69 

90 
68 

93.5 
67.4 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  E 

TAT  I  ON  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

s 

q; 
UJ 

<r 

j 

2 

4 

g 

p 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

1 7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

2  6 

27 

9  Q 
2  0 

9  Q 

9  n 

j  1 

BOYCE  3  WNW 

96 

76 

86 

89 

92 

92 

9  3 

90 

90 

91 

93 

95 

96 

93 

94 

93 

95 

95 

94 

91 

94 

95 

94 

94 

95 

97 

91 

90 

87 

93 

92 

92 

-  2 

NIK 

76 

69 

66 

63 

71 

73 

72 

64 

64 

61 

67 

69 

74 

73 

72 

6  9 

72 

70 

'p 

67 

66 

66 

68 

67 

71 

72 

70 

67 

67 

70 

69 

68 

■  9 

BUNK [ E 

95 

97 

SO 

84 

91 

90 

93 

93 

88 

87 

89 

9  3 

9  4 

95 

94 

94 

96 

95 

92 

90 

89 

94 

94 

94 

96 

96 

98 

89 

91 

86 

91 

9  1 

■  9 

niN 

75 

72 

66 

64 

66 

73 

71 

65 

59 

59 

61 

67 

71 

70 

70 

67 

71 

69 

69 

6  4 

64 

66 

66 

69 

70 

71 

7  1 

72 

69 

70 

70 

68 

.0 

bKHNU    LU 1 tHU 

96 

94 

8S 

90 

87 

93 

95 

90 

89 

90 

92 

95 

92 

92 

9  4 

95 

93 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

97 

96 

67 

90 

89 

92 

92 

9 1 

•  9 

M  [  N 

76 

71 

67 

66 

73 

73 

73 

67 

60 

62 

65 

69 

71 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

65 

68 

66 

69 

73 

1  4 

7  1 

74 

69 

71 

71 

69 

.  4 

H1NEST0N  4  NNE 

96 

96 

77 

85 

90 

90 

93 

93 

90 

88 

90 

91 

93 

95 

95 

93 

93 

95 

92 

89 

8  8 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

9  1 

90 

66 

91 

9  1 

•  2 

M  1  N 

72 

72 

63 

60 

6  0 

69 

70 

64 

59 

57 

59 

63 

65 

70 

69 

64 

67 

67 

66 

62 

6  2 

62 

66 

6  4 

66 

70 

69 

70 

68 

69 

69 

65 

.6 

JONESV I L  L  E  LOCKS 

95 

96 

"'9 

66 

90 

91 

93 

93 

91 

88 

90 

92 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

93 

91 

90 

9  3 

93 

95 

96 

96 

96 

90 

90 

68 

92 

92 

•  1 

n  i  n 

75 

72 

66 

66 

62 

73 

71 

65 

64 

62 

64 

68 

72 

7? 

74 

69 

71 

69 

69 

67 

68 

69 

66 

69 

69 

71 

72 

7  2 

69 

70 

70 

6  9 

•  0 

LSU  DEAN  LEE  EXP  S  T  A 

no  x 

97 

97 

76 

66 

90 

9  3 

93 

93 

89 

68 

90 

91 

9  4 

96 

95 

93 

95 

95 

91 

90 

88 

92 

94 

92 

93 

95 

97 

06 

89 

86 

93 

9  1 

■  5 

"  !  N 

71 

71 

63 

61 

66 

69 

69 

63 

60 

58 

63 

65 

67 

67 

67 

66 

70 

67 

66 

62 

62 

64 

65 

66 

68 

66 

68 

69 

66 

6  6 

67 

65 

.9 

MAMOU  4  S 

97 

97 

85 

91 

92 

9  3 

95 

93 

89 

91 

95 

96 

94 

92 

91 

93 

96 

9  3 

93 

91 

94 

94 

96 

95 

97 

97 

96 

91 

66 

92 

94 

9  3 

•  3 

tin 

76 

74 

68 

66 

73 

74 

73 

67 

64 

6  4 

6  6 

68 

71 

70 

7  1 

65 

69 

68 

68 

63 

64 

67 

66 

68 

7  1 

72 

71 

7  6 

70 

74 

72 

69 

•  3 

MEL  V  I LLE 

94 

95 

79 

65 

90 

88 

9  3 

94 

Rfl 

87 

89 

9  2 

93 

94 

94 

92 

94 

94 

92 

90 

92 

92 

92 

92 

95 

95 

95 

86 

88 

86 

92 

9  1 

•  2 

n  i  n 

73 

59 

65 

64 

70 

72 

70 

65 

58 

58 

64 

6  5 

70 

70 

74 

58 

69 

66 

66 

62 

62 

66 

67 

68 

68 

69 

6  9 

7  0 

67 

70 

70 

67 

3 

NEW  ROADS  5  ESE 

MHX 

94 

97 

84 

66 

9  1 

90 

93 

93 

90 

8  9 

9  2 

92 

96 

94 

96 

95 

96 

96 

94 

91 

91 

93 

93 

95 

94 

97 

96 

90 

88 

91 

92 

92 

.6 

niN 

/  4 

71 

68 

67 

69 

72 

74 

68 

69 

67 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

68 

66 

64 

66 

65 

66 

68 

69 

70 

61 

68 

69 

71 

68 

.  4 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

95 

95 

79 

65 

91 

90 

9  2 

93 

68 

87 

90 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

93 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

69 

66 

90 

93 

91 

.9 

nlh 

73 

70 

66 

66 

67 

7  1 

71 

67 

62 

6  2 

64 

67 

70 

69 

70 

68 

6  6 

69 

69 

65 

6  3 

63 

66 

67 

69 

71 

72 

74 

68 

66 

71 

67 

.9 

OLLA  3  SSW 

PH. 

9  4 

96 

79 

as 

69 

39 

92 

92 

8  7 

87 

90 

92 

93 

95 

94 

97 

95 

94 

92 

9  1 

90 

93 

93 

94 

94 

95 

98 

5  2 

91 

96 

69 

91 

.6 

nn-, 

71 

72 

62 

61 

64 

70 

69 

61 

58 

56 

59 

64 

67 

66 

69 

6  7 

69 

64 

66 

61 

61 

64 

65 

64 

65 

68 

69 

71 

68 

65 

68 

65 

.5 

WOODwORTH  2  SE 

M   Hi  < 

96 

9  6 

77 

66 

90 

96 

93 

94 

89 

90 

90 

91 

90 

95 

93 

94 

96 

95 

92 

90 

89 

90 

97 

94 

90 

95 

96 

87 

90 

88 

90 

91 

■  9 

■ 

H  1  N 

74 

7Z 

65 

64 

69 

73 

69 

67 

60 

51 

62 

69 

67 

7  1 

69 

69 

73 

70 

70 

65 

66 

66 

6  8 

69 

7  3 

72 

70 

7  2 

70 

7  0 

70 

66 

.5 

EAST  CENTRAL  06 

AM  [  TE 

nox 

97 

95 

88 

90 

91 

92 

93 

86 

86 

90 

91 

96 

95 

64 

95 

86 

87 

88 

91 

92 

92 

91 

94 

95 

97 

99 

96 

91 

92 

92 

93 

9 1 

.7 

M  1  N 

72 

70 

66 

70 

74 

72 

74 

68 

62 

60 

62 

70 

70 

69 

70 

7  I 

70 

68 

85 

6  3 

6  3 

68 

65 

67 

68 

7  1 

69 

71 

68 

70 

70 

68 

.3 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

95 

85 

88 

90 

90 

92 

94 

90 

89 

91 

92 

94 

9  3 

92 

93 

94 

97 

94 

91 

9  1 

92 

92 

94 

94 

97 

9  5 

90 

68 

68 

9 

89 

9 1 

8 

h;n 

73 

72 

69 

67 

75 

75 

75 

68 

63 

62 

67 

72 

7  1 

70 

72 

7  1 

72 

70 

66 

66 

66 

66 

70 

72 

73 

72 

70 

7  1 

69 

7  1 

72 

70 

.0 

80GALUSA 

nox 

95 

93 

87 

87 

92 

92 

92 

95 

88 

87 

90 

92 

93 

94 

95 

96 

96 

94 

95 

91 

92 

34 

93 

94 

96 

56 

93 

92 

89 

93 

96 

9? 

•  6 

M  [  N 

74 

71 

67 

66 

70 

74 

73 

69 

61 

60 

62 

66 

7  1 

71 

71 

71 

71 

68 

65 

6  3 

6  ' 

74 

66 

6  7 

6  9 

70 

71 

69 

66 

70 

70 

68 

.7 

CLINTON  S  SE 

nox 

93 

96 

84 

66 

91 

91 

91 

93 

89 

88 

90 

93 

96 

94 

95 

95 

96 

97 

92 

69 

91 

9  3 

92 

9  4 

94 

97 

92 

91 

67 

66 

91 

92 

•  0 

H  1  N 

"'4 

71 

65 

66 

71 

7  1 

72 

66 

63 

60 

6  3 

68 

69 

68 

69 

69 

70 

68 

66 

6  3 

6  .' 

66 

66 

68 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

70 

6  7 

■  9 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 

95 

90 

88 

91 

91 

93 

96 

93 

89 

90 

93 

92 

91 

9  4 

93 

95 

95 

96 

90 

91 

9  2 

93 

94 

95 

97 

96 

92 

87 

91 

93 

92 

92 

•  5 

H  [  N 

73 

71 

68 

67 

72 

71 

74 

66 

60 

57 

64 

69 

6  6 

68 

69 

68 

69 

65 

63 

60 

65 

71 

65 

66 

66 

72 

68 

68 

67 

67 

69 

67 

.5 

FRANKL INTON  3  SW 

HflX 

100 

89 

89 

94 

93 

95 

96 

90 

69 

92 

94 

95 

95 

9  ! 

98 

98 

98 

93 

92 

89 

93 

91 

9  4 

91 

95 

9) 

90 

88 

90 

93 

93 

93 

■  I 

M  1  N 

70 

69 

6  4 

64 

71 

70 

69 

65 

59 

57 

62 

66 

66 

67 

66 

67 

67 

63 

60 

59 

6  3 

65 

62 

63 

64 

69 

66 

66 

65 

67 

68 

65 

.  1 

GREENSBURG 

MAX 

92 

95 

91 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

91 

90 

9  1 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

91 

90 

92 

9  1 

90 

9  1 

90 

91 

.9 

NIN 

75 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

69 

69 

63 

69 

7  0 

69 

,'0 

71 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

7  1 

72 

71 

69 

70 

70 

68 

7  1 

70 

7  0 

.2 

HAMMOND  3  NW 

HHX 

96 

95 

90 

88 

92 

91 

93 

96 

90 

69 

9  1 

9  4 

92 

91 

9 

95 

96 

97 

95 

9  1 

92 

9  4 

95 

95 

95 

98 

97 

92 

87 

93 

95 

93 

.  1 

n  I  N 

72 

70 

67 

65 

72 

7  1 

72 

67 

59 

5  9 

63 

69 

66 

68 

68 

6  9 

70 

65 

63 

60 

64 

68 

65 

67 

67 

72 

69 

70 

67 

68 

70 

67 

.2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

nfl« 

94 

95 

81 

66 

9  1 

91 

93 

93 

96 

89 

92 

92 

95 

92 

92 

93 

95 

91 

91 

69 

89 

91 

92 

93 

93 

96 

93 

69 

68 

89 

92 

91 

.5 

KIN 

73 

72 

69 

67 

73 

63 

71 

74 

68 

58 

64 

69 

69 

69 

69 

69 

7  0 

69 

67 

66 

65 

67 

6  8 

70 

70 

71 

68 

7  2 

59 

89 

72 

68 

.7 

ST  FRANC  I SV ILLE  6  SE 

nox 

97 

95 

89 

93 

90 

92 

94 

90 

89 

92 

92 

96 

94 

95 

93 

94 

97 

96 

93 

86 

93 

93 

95 

95 

97 

96 

91 

90 

90 

94 

92 

93 

.1 

M ;  n 

76 

71 

69 

70 

74 

73 

7  4 

68 

65 

64 

66 

69 

70 

70 

72 

6  9 

71 

72 

69 

65 

65 

67 

6  9 

7  0 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

69 

-9 

SL  IOELL  WSO  RFC 

MUX 

93 

93 

90 

89 

91 

88 

9  2 

95 

92 

88 

91 

93 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

91 

90 

9! 

92 

91 

93 

96 

95 

91 

91 

88 

91 

96 

92 

■  2 

■           ■  ■ 

M  1  N 

74 

70 

68 

66 

72 

71 

74 

70 

61 

59 

58 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

69 

62 

60 

65 

70 

67 

68 

66 

70 

70 

64 

66 

68 

68 

67 

.7 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

95 

97 

83 

85 

90 

91 

94 

9  4 

89 

88 

90 

93 

94 

96 

92 

92 

92 

96 

91 

86 

86 

92 

93 

95 

93 

95 

97 

90 

89 

87 

90 

91 

.  6 

n  I  n 

76 

72 

67 

65 

70 

71 

65 

70 

61 

62 

65 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

69 

63 

65 

68 

68 

69 

73 

71 

70 

73 

69 

70 

70 

68 

.8 

DE  OUINCY  4  N 

nnx 

95 

96 

88 

67 

91 

93 

94 

95 

92 

92 

92 

92 

94 

92 

94 

92 

92 

94 

93 

91 

90 

93 

93 

94 

93 

94 

95 

92 

94 

86 

91 

92 

.  4 

M  |  N 

73 

73 

64 

60 

61 

66 

70 

64 

63 

58 

68 

64 

67 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

60 

61 

62 

64 

64 

65 

67 

66 

65 

68 

68 

68 

65 

.2 

DE  RIDDER 

nnx 

96 

97 

80 

86 

90 

93 

94 

94 

91 

91 

92 

92 

95 

95 

^5 

92 

9  4 

93 

94 

9  1 

9  1 

94 

92 

92 

91 

93 

96 

91 

93 

86 

90 

92 

■  1 

n  I  n 

75 

74 

67 

62 

68 

73 

70 

68 

65 

62 

64 

68 

72 

71 

70 

6B 

7  0 

72 

72 

64 

64 

65 

67 

67 

70 

72 

70 

72 

69 

7  0 

71 

66 

.8 

ELIZABETH 

mux 

97 

96 

81 

86 

91 

92 

94 

96 

91 

91 

91 

92 

95 

9  4 

94 

94 

93 

97 

92 

90 

69 

94 

94 

91 

94 

95 

95 

91 

89 

87 

90 

92 

■  1 

M  I  N 

69 

70 

65 

63 

68 

6  8 

69 

6  7 

59 

56 

60 

64 

67 

65 

64 

64 

70 

70 

69 

61 

62 

62 

62 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

66 

■  0 

HACKBERRY  8  SSW 

nflx 

9  3 

93 

88 

66 

90 

90 

91 

94 

91 

91 

89 

89 

92 

90 

90 

89 

92 

94 

92 

66 

8  9 

•39 

90 

92 

91 

92 

94 

91 

91 

69 

90 

.7 

n  1  n 

77 

77 

70 

68 

75 

75 

72 

73 

72 

68 

73 

77 

75 

73 

76 

77 

76 

73 

73 

70 

72 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

69 

74 

73 

.2 

JENNINGS 

96 

97 

84 

86 

91 

93 

97 

98 

92 

90 

93 

94 

98 

95 

96 

96 

95 

96 

94 

91 

91 

93 

94 

96 

94 

94 

96 

92 

92 

89 

92 

93 

.  4 

n  i  n 

75 

72 

67 

66 

68 

73 

72 

69 

62 

65 

65 

67 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

69 

65 

67 

67 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

7  1 

69 

.5 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

nnx 

95 

95 

88 

87 

92 

91 

94 

96 

92 

91 

90 

92 

92 

90 

92 

69 

92 

95 

93 

90 

91 

91 

92 

94 

92 

92 

95 

68 

99 

86 

91 

91 

.6 

n  i  n 

75 

74 

68 

66 

66 

66 

71 

72 

66 

66 

68 

70 

74 

73 

74 

72 

71 

71 

70 

66 

65 

69 

68 

69 

70 

72 

73 

73 

71 

70 

73 

70 

.  1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

nnx 

96 

69 

69 

91 

93 

93 

97 

93 

94 

91 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

96 

94 

91 

91 

92 

92 

95 

93 

93 

94 

91 

93 

88 

92 

93 

92 

.5 

NIN 

75 

70 

68 

65 

71 

72 

71 

69 

66 

6  4 

67 

71 

7  1 

69 

72 

70 

71 

72 

68 

65 

66 

68 

68 

69 

7  1 

7  1 

70 

70 

71 

71 

72 

69 

■  5 

nQCDi   tu    t  ipc  Tnuco 
UHtnL IN    r IKt  lUWtn 

96 

9B 

84 

67 

91 

94 

95 

98 

92 

91 

91 

94 

97 

94 

94 

92 

97 

95 

92 

90 

90 

93 

93 

93 

94 

93 

97 

92 

89 

88 

93 

92 

.  p 

11  !  N 

74 

72 

65 

62 

70 

70 

70 

66 

61 

60 

64 

68 

69 

69 

68 

67 

69 

69 

69 

63 

63 

67 

66 

67 

69 

70 

70 

72 

69 

70 

69 

67 

.6 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

NflX 

9? 

94 

89 

86 

90 

92 

90 

93 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

92 

9  3 

94 

93 

90 

69 

69 

90 

92 

91 

92 

94 

87 

91 

86 

88 

90 

.7 

n  1  N 

77 

75 

70 

68 

71 

74 

73 

70 

65 

69 

69 

75 

75 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

67 

69 

69 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

.5 

VERMILION  LOCK 

rifix 

93 

95 

69 

89 

90 

90 

91 

93 

69 

89 

89 

89 

90 

88 

90 

69 

88 

92 

90 

90 

88 

86 

69 

92 

92 

94 

95 

86 

87 

86 

89 

90 

■  0 

NIN 

77 

72 

69 

66 

70 

74 

71 

68 

59 

61 

65 

67 

71 

to 

71 

70 

70 

71 

67 

6  7 

64 

66 

67 

69 

6  9 

70 

70 

73 

69 

69 

69 

68 

.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

AUGUST  1976 


STATION 


SOUTH  CENTRAL 


DRY  OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   26   29   30  31 


CARVILLE  2  SW 

BflX 

96 

94 

90 

93 

9.' 

9  4 

96 

95 

90 

91 

93 

94 

9  1 

93 

95 

95 

96 

92 

90 

91 

93 

94 

94 

94 

96 

95 

92 

87 

90 

94 

93 

93 

.  1 

BIN 

76 

71 

69 

66 

75 

74 

75 

711 

63 

61 

66 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

66 

69 

71 

71 

72 

71 

68 

71 

69 

71 

72 

70 

.0 

FRANKl IN  3  NH 

BAX 

94 

84 

HH 

91 

89 

91 

94 

86 

67 

94 

9  3 

89 

93 

90 

91 

94 

92 

90 

90 

91 

91 

92 

88 

95 

95 

87 

87 

86 

91 

92 

90 

.6 

n ;  n 

75 

70 

67 

66 

75 

72 

74 

66 

62 

65 

72 

72 

70 

73 

72 

73 

71 

67 

65 

66 

69 

68 

70 

71 

69 

66 

72 

70 

70 

71 

69 

7 

LAFAYETTE  FAA  AP 

B9  x 

9  4 

85 

8  7 

89 

86 

89 

92 

94 

93 

90 

69 

90 

9 1 

93 

92 

95 

96 

67 

69 

68 

91 

92 

90 

.  8 

MIN 

76 

72 

70 

69 

75 

75 

75 

69 

6  3 

65 

67 

73 

74 

71 

73 

70 

72 

72 

70 

6  7 

69 

71 

71 

73 

76 

74 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

■  3 

MORGAN  CITY 

MP  X 

92 

'3  4 

35 

89 

9  1 

91 

88 

89 

89 

91 

93 

93 

95 

93 

92 

89 

89 

92 

90 

•  8 

BIN 

7S 

71 

72 

7  1 

74 

74 

71 

7  3 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

71 

73 

69 

71 

72 

72 

74 

74 

75 

71 

.7 

NEW   IBERIA  5  NH 

9  3 

95 

89 

92 

95 

90 

89 

6  7 

92 

9  9 

9 1 

96 

96 

89 

8  9 

90 

90 

,  g 

hin 

76 

73 

7  1 

71 

"'0 

7  4 

73 

73 

6  2 

67 

6  5 

72 

71 

69 

73 

72 

71 

73 

70 

62 

66 

69 

70 

72 

72 

7  2 

71 

71 

72 

70 

.4 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

87 

90 

87 

91 

84 

83 

89 

88 

88 

■  0 

BIN 

76 

7  5 

76 

79 

7  4 

75 

79 

79 

73 

67 

71 

76 

7  6 

76 

75 

76 

76 

73 

77 

IS 

7  1 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

74 

77 

76 

73 

75 

.2 

OONALOSONVILLE 

93 

92 

90 

91 

92 

92 

94 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

,  g 

-IN 

7  5 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

7  0 

66 

69 

75 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

71 

.4 

GALL [ ANO 

37 

92 

93 

90 

85 

93 

36 

92 

92 

90 

93 

90 

89 

90 

BIN 

73 

74 

70 

65 

6  3 

7  6 

71 

73 

74 

77 

68 

7  3 

70 

73 

70 

70 

7  0 

HOUBfl 

92 

92 

90 

88 

91 

92 

90 

HIN 

74 

72 

7? 

71 

J  A 

72 

75 

71 

65 

63 

65 

71 

70 

70 

71 

71 

73 

69 

69 

66 

69 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

-<h 

70 

.2 

u  c  u    no    cow;    uCHrt  qp 

HIN 

7S 

'6 

71 

u 

75 

76 

75 

66 

62 

64 

73 

71 

70 

70 

7? 

75 

71 

70 

70 

69 

75 

71 

2 

73 

74 

72 

72 

7  2 

70 

72 

71 

.7 

m  n   Qnnnkj  u;cn   r  i 
Ti    U    HUOUN    HorU    L  1 

N  I  N 

74 

73 

75 

It 

7  3 

75 

76 

74 

67 

64 

65 

73 

72 

7  0 

71 

72 

7  3 

7  2 

70 

70 

I  1 

75 

71 

71 

73 

73 

72 

72 

7  1 

72 

72 

71 

.8 

PARADIS  7  S 

Bflx 

92 

Hfl 

SB 

91 

9  0 

91 

93 

90 

88 

89 

91 

9  1 

91 

93 

93 

94 

92 

88 

67 

87 

89 

90 

93 

93 

94 

91 

90 

88 

89 

91 

91 

90 

.5 

BIN 

75 

72 

72 

70 

72 

72 

76 

71 

63 

63 

63 

7! 

68 

69 

69 

71 

73 

70 

69 

65 

6  8 

72 

72 

72 

74 

73 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

■  1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

66 

90 

89 

90 

89 

9 1 

94 

92 

86 

90 

90 

9  1 

92 

92 

90 

93 

93 

66 

66 

86 

8  9 

9 1 

92 

94 

94 

89 

90 

87 

88 

90 

91 

90 

.  i 

MIN 

73 

71 

75 

76 

72 

72 

74 

74 

72 

65 

65 

71 

72 

70 

73 

70 

70 

71 

75 

70 

70 

73 

69 

69 

71 

75 

73 

74 

74 

74 

71 

71 

.7 

QUARANTINE 

Bh» 

67 

65 

89 

67 

89 

89 

87 

68 

86 

83 

8  7 

88 

89 

89 

90 

91 

91 

86 

87 

85 

86 

88 

88 

89 

91 

91 

87 

90 

85 

66 

88 

67 

.9 

Bp, 

7  1 

72 

75 

78 

74 

75 

73 

77 

7  5 

72 

75 

78 

77 

78 

76 

79 

77 

69 

67 

68 

74 

77 

76 

77 

76 

77 

78 

77 

73 

77 

75 

75 

.1 

RESERVE 

BflX 

33 

88 

87 

90 

92 

90 

96 

66 

86 

8  9 

92 

92 

92 

91 

93 

9  2 

92 

68 

90 

8  7 

91 

91 

92 

94 

97 

91 

89 

86 

89 

92 

90 

.7 

MIN 

69 

70 

70 

72 

74 

77 

67 

64 

63 

6  3 

68 

71 

69 

70 

72 

73 

70 

69 

66 

66 

72 

7  I 

71 

72 

72 

71 

71 

69 

69 

70 

69 

6 

SAINT  BERNARD 

BflX 

96 

94 

93 

90 

93 

9  4 

95 

93 

6  6 

90 

92 

93 

92 

94 

9  4 

94 

94 

92 

86 

67 

90 

90 

92 

94 

97 

9  4 

96 

90 

68 

95 

95 

92 

.4 

BIN 

74 

71 

74 

72 

73 

73 

77 

73 

67 

65 

65 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

66 

69 

68 

71 

72 

73 

72 

71 

73 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

.0 

THIBODAUX 

BflX 

93 

92 

88 

89 

92 

92 

94 

95 

88 

86 

88 

82 

92 

90 

92 

90 

96 

94 

89 

67 

87 

88 

89 

92 

94 

96 

92 

88 

90 

87 

92 

90 

.5 

BIN 

75 

74 

7  0 

70 

72 

7  3 

77 

70 

70 

EC 

88 

62 

70 

7  0 

70 

7  0 

70 

70 

67 

66 

69 

69 

70 

69 

70 

66 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
AUGUST  1976 


DAY  OF  MONTH 

O 

STATION 

Q. 

cz 
o: 

O 

(IN) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

19 

zo 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Z7 

28 

29 

30 

31 

cr 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

max 

"IN 

101 
87 

103 
86 

86 
?4 

94 
74 

97 
76 

9  1 
80 

101 

8? 

99 
8  1 

99 
79 

96 
79 

100 
79 

99 
80 

98 
62 

100 
83 

100 
85 

101 
85 

102 
65 

100 
8  4 

100 
8  3 

1  00 
8  3 

98 
83 

99 

8? 

96 
82 

98 
80 

96 
80 

96 
6  3 

98 
80 

92 
80 

95 
78 

88 
76 

89 
76 

97 
80 

5 
9 

CLINTON  S  SE 

4 

MAX 
1  |  N 

101 
5  i 

102 
82 

ee 

76 

95 
75 

96 
71 

96 
3 

97 
8 

99 

7  9 

1  00 
7  7 

99 

77 

;oo 

7  7 

102 
7  9 

99 

98 

98 

99 

101 

99 

96 
8 1 

97 
8 IJ 

97 
79 

97 
7  7 

91 
78 

9  1 
77 

92 
80 

100 
79 

92 
76 

9  1 

77 

85 

75 

91 
75 

90 
77 

96 
79 

4 

6 

CROHLEY  EXP  STATION 

1 

MUX 

niN 

97 

83 

97 
65 

67 
77 

es 

76 

89 
74 

9! 
80 

93 

90 

90 
80 

90 
78 

90 
73 

o: 

^8 

93 
79 

91 
81 

63 

78 

90 
82 

91 
78 

86 

77 

89 
79 

90 
77 

90 
80 

89 

77 

86 

77 

91 
80 

96 
79 

90 
61 

90 
82 

91 

ei 

96 
80 

85 
80 

66 
78 

87 
73 

90 
79 

4 

1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

4 

nflx 

n  i  n 

95 
82 

95 
67 

87 
7  4 

d? 

73 

84 

73 

8H 
77 

8  b 
78 

68 
76 

66 

7  7 

69 
74 

91 
74 

92 
76 

94 

79 

96 
80 

9  b 
61 

94 

79 

95 
79 

92 
79 

93 
79 

92 
78 

91 
76 

93 
77 

95 

ia 

93 
60 

95 
81 

93 
82 

95 
80 

64 

79 

91 

77 

64 

76 

36 

77 

90 
76 

9 
1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 

TO. 

n !  n 

83 

103 
63 

90 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
AUGUST  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNSBORO 
W  I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9806 
9809 
9865 
9930 


FRANKL I N 

MINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


32  09 

32  02 

31  07 

30  38 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


80 
220 
116 

85 


C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
1  3 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


i  ■     <•„  „-f  <-v,-i  =  «,t.  ma„  hp  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
^ror^onaTwea?„erefer"vice  oAtlTeTr  %*?^^7£3S^^~**oo«t*~*  in  the  "HOURLY  PRECISION  DATA"  for  this  State. 

.j      .   j  „„its  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indlcal ed     di ^nbional  u nit  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 

movementninemlles.   ^^fj^day  It  degrees .     Resultant  wind  II  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,   _,        u  wr-^^-.o  +  i^r,  timec  in  inral  standard  time      During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  or  ation  times  in  lo cal  standard  time  observation  tlme  for  all  except  Weather  Service  Offices 

bn  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the     Snowfall  and  Snow  on  Ground     table  i  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 

^^^J?^  »  ~"   ^  """^   "»  '«  "»  24 

hours  ending  at  time  of  observation  We,ather  Service-tvpe  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

EVAPORATION  ^"""Sj/^^^^^^io^  wilirtSble  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan  ,.qnn_f,n  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 

^n^'-e^^ra^^^Sr^S^f^^polS^  f^sSccessive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
1°  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 


SNOWFALL 
snow  and  sleet 


Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "S 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


il  Snowfall"  table 


from  the  post  office. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direct! 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Station 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 


SOIL  TYPE 

Ruston  fine  sandy 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  lo 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Red  River 


1  In 


Red  River  allu 
Sharkey  clay 


DEGREE  OF  SLOPE 
Zero 

0 . 1°   to  south 

Zero 

Zero 

Level 

Zero 
Level 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Sn 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 


on  Ground"  table 


No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially 
Precipitation  Data.) 


ate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


T    Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1 - A TCHAFA LA YA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSI SS I PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $5.10  a  year  for^  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.    28801 .       Attn:     Publications . 
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69.  OM 

18 

5H 

-  .6 

94 

4. 

61 

30. 

0 

10 

0 

0 

0 

3.01 

-  4.02 

1  .10 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

NEW   IBERIA  5  NW 

87.1 

67  .7 

77 

4 

93 

3 

59 

12 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2  .46 

.87 

29 

.0 

0 

4 

3 

0 

01  VISION 

b 

-  .5 

3  .97 

-    1  -72 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

85.3 

71  .7 

78 

5 

90 

3. 

66 

17 

0 

2 

0 

0 

0 

7.10 

4.55 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

DONALDSONV ILLE 

86.  S 

68.0 

77 

3 

-   1  .4 

93 

10- 

60 

24. 

0 

8 

0 

0 

0 

1  .63 

.51 

29 

.0 

o 

1 

1 

0 

GALLIANO 

86-6 

67.9 

78 

3 

93 

10 

66 

18- 

0 

1  4 

0 

0 

0 

1  .48 

.92 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

HOUMA 

86.6 

67.2 

76 

9 

-  1.4 

9  3 

5 

0 

0 

0 

3  .62 

-  4  .04 

.  76 

5 

.  0 

0 

0 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

87  .  1 

68.4 

77 

8 

.4 

94 

9» 

58 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

1  .57 

-  4.01 

.51 

21 

.0 

o 

5 

1 

0 

N  0  AOBON  WSFO  CI  R 

86  ■  0 

68.9 

77 

c. 

-  1-6 

9  3 

5 

0 

0 

0 

.80 

-  5-64 

-  25 

2 1 

■  0 

0 

4 

0 

0 

PARAD I S  7  S 

66-8 

66.9 

76 

9 

92 

10* 

55 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

2.12 

-   4  .69 

.65 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

87.2 

69.7 

78 

.5 

94 

1 

61 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

5  .62 

1  .40 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

QUARANTINE 

85- 6M 

72. 7M 

79 

2M 

92 

2 

57 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

4  .91 

1  .27 

24 

.0 

0 

9 

3 

2 

RESERVE 

86. 7M 

66. 9M 

76 

.MM 

-   1  .5 

94 

3 

56 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

1  .76 

-  4  .26 

.89 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

87  .7 

68  .0 

77 

-9 

94 

3» 

56 

12 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.64 

.63 

4 

.0 

0 

7 

3 

0 

THIBODAUX 

86.9 

67  .0 

77 

.0 

-  1.1 

96 

10 

58 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

3.53 

-  4.10 

I  .  10 

5 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

77 

.  1 

-   1  .2 

3.08 

-  3.92 

.0 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


10  1112    13  14  15    16  17  1 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


NORTHWEST  01 

BOSSIER  CITY 
CQTT0M  VALLEY 
GLOSTER    1  U 
MANNA  3  S 
HOSSTON 

KEITHVILLE 
KORAN 

I.0GANSPOBT  4  ENE 
MANSF IEL  D  3  WSW 
MINDEN 

MOOBINGSPQBT   1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

SHBEVEPQRT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FABMERWLLE 
HAYNESVILLE  2  USU 

HOMER  EXP  STATION 
JONES80RO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

BUSTON 

HUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TQWER 
5TERL INGTON 
UJHNFIELD  2  W 

WINONA  F IRE  TOWER 


NORTHEAST 


LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GBfJvE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MAN  I 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  S 
SLAGLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  F ICE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BOYCE    3  WNW 

Bunk  IE 

E     r  l£ 

GRANO   CO  TEAL1 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  6  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPOBT 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  fire  tub 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOG AL USA 

CL  JNTON  S  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL IN TON  3  SW 
GREENSBL'RG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 
K^NTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SHERIDAN  F IBE  TOWER 
SL  IDELL    WSO  RFC 
SPRINGVILL  E  FIRE  TOWER 
ZACMARy  2  ESE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLOHlNG  STfiT ION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  BUXHCY  *  N 
OE  BIDDER 
EL  I£ABETH 


SSW 


HACKBEHRy 
JENNINGS 
KINDER  3  W 
LAKE  ARTHUR    10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSQ  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

MITTIE  2  SE 

OAKDALE 

OBERL IN  F IRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGAR TOWN 
SULPHUR 
VERHIl ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DONAL  DSONV I L  L  E 
GALL IANO 
HOUttA 

NEW  ORLEANS  NF    WSO  CI 


NEl 


NCI 


ORLEANS  WSMO  AP 
0  ADBON  WSF0  CI 
W  ORLEANS  ALGIERS 
W  ORLEANS  CITRUS 
ORLEANS  DuBL In 


NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOL'RDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METBifilE 
PARADIS  7  S 

PLAQUEMINES    EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THI60DAUX 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3      4     5     6  7 


9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1976 


DRY  OF  MONTH 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

2  4 

25 

26 

2  7 

28 

2  9 

30 

31 

oc 
<x 

■        ■  ■ 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VRLLEY 

no. 

es 

64 

87 

79 

69 

90 

90 

92 

88 

9  3 

77 

83 

88 

91 

86 

86 

90 

91 

87 

83 

73 

80 

82 

85 

88 

88 

88 

82 

65 

73 

84 

9 

M  [  N 

68 

71 

7  1 

71 

6  7 

65 

60 

60 

69 

62 

49 

4  9 

5  0 

60 

65 

63 

6  3 

68 

67 

67 

65 

51 

5  1 

52 

55 

58 

62 

65 

60 

46 

6  1 

0 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAI 

86 

8  9 

65 

65 

9: 

91 

92 

91 

93 

91 

79 

86 

91 

9  1 

88 

89 

90 

88 

89 

83 

82 

84 

87 

87 

92 

91 

88 

85 

76 

78 

87 

.4 

r!N 

66 

7  0 

7  1 

69 

66 

65 

59 

64 

67 

62 

51 

52 

58 

65 

6  4 

62 

65 

66 

63 

69 

66 

48 

50 

55 

57 

63 

68 

65 

59 

45 

61 

.7 

MINOEN 

MH< 

88 

85 

88 

83 

90 

91 

)] 

91 

91 

9  3 

80 

84 

90 

91 

91 

89 

90 

92 

89 

89 

72 

83 

63 

86 

89 

89 

90 

84 

71 

76 

66 

.6 

MIN 

68 

69 

72 

70 

7  0 

67 

E  4 

6  6 

68 

61 

50 

50 

60 

55 

61 

64 

67 

67 

64 

67 

64 

51 

53 

55 

60 

62 

67 

64 

60 

48 

62 

.  1 

PLAIN  OEALINC 

M  H  X 

5  4 

8: 

85 

77 

91 

9  3 

90 

91 

90 

95 

79 

84 

89 

91 

79 

86 

89 

91 

87 

85 

72 

81 

83 

86 

88 

89 

88 

84 

64 

75 

6  6 

.0 

n'.N 

66 

6  9 

70 

67 

65 

65 

58 

61 

66 

60 

46 

47 

51 

64 

64 

63 

64 

65 

64 

65 

64 

50 

50 

51 

55 

89 

61 

63 

55 

44 

59 

.7 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

HOX 

84 

85 

66 

81 

65 

90 

9 : 

90 

90 

92 

78 

81 

86 

89 

87 

86 

91 

92 

86 

87 

7S 

83 

62 

85 

89 

89 

88 

84 

69 

78 

85 

.4 

n  !  N 

69 

69 

70 

70 

68 

66 

60 

63 

6  7 

60 

50 

50 

58 

68 

65 

6  4 

66 

68 

66 

70 

65 

53 

84 

58 

59 

60 

69 

65 

59 

48 

62 

.5 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

85 

65 

81 

89 

92 

92 

91 

91 

93 

80 

6  5 

88 

93 

85 

89 

90 

92 

88 

8  7 

75 

83 

83 

86 

89 

89 

9  0 

85 

71 

77 

80 

8  6 

.0 

.          >  > 

MIN 

68 

70 

70 

7  0 

68 

6  8 

6  3 

6  4 

6  7 

56 

49 

54 

60 

6  5 

64 

65 

67 

67 

66 

69 

61 

S3 

S3 

59 

60 

66 

70 

63 

55 

49 

62 

.6 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MPx 

88 

8  9 

86 

89 

89 

89 

B8 

90 

90 

76 

83 

6  7 

90 

86 

87 

86 

9; 

87 

67 

75 

62 

83 

86 

92 

90 

89 

84 

71 

77 

79 

95 

.6 

M  I  N 

69 

70 

7: 

70 

70 

6  7 

6  4 

67 

69 

60 

48 

50 

67 

68 

65 

65 

68 

68 

67 

69 

60 

51 

51 

58 

58 

67 

70 

63 

56 

47 

63 

.1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MP* 

88 

89 

90 

85 

8  9 

88 

86 

86 

66 

90 

7  6 

80 

86 

95 

80 

88 

89 

89 

85 

87 

78 

81 

83 

86 

88 

89 

89 

85 

67 

77 

6  8 

.0 

MIN 

69 

7  0 

70 

68 

67 

66 

51 

62 

69 

59 

46 

46 

49 

67 

5  3 

61 

63 

65 

64 

66 

66 

SO 

50 

6  1 

55 

58 

66 

63 

60 

49 

6  0 

.7 

F ARMERV I LLE 

MH« 

B9 

90 

84 

90 

88 

88 

86 

86 

9  1 

89 

80 

85 

90 

86 

66 

90 

90 

86 

87 

83 

82 

82 

86 

88 

90 

89 

66 

84 

76 

86 

.5 

M  1  N 

70 

72 

71 

69 

68 

66 

65 

6  8 

68 

60 

47 

51 

6  6 

67 

65 

64 

53 

66 

67 

10 

65 

53 

53 

56 

60 

68 

69 

63 

61 

63 

.4 

HOMER  EXP  STAT  ION 

MAX 

86 

65 

6  7 

6: 

90 

89 

89 

8  9 

86 

90 

78 

82 

88 

30 

79 

67 

3  9 

91 

88 

66 

74 

61 

63 

86 

87 

90 

89 

85 

67 

75 

84 

.9 

MIN 

68 

69 

69 

68 

66 

65 

61 

64 

6  1 

60 

46 

45 

56 

66 

6  4 

64 

65 

65 

67 

67 

64 

55 

53 

86 

56 

56 

69 

63 

58 

48 

6  1 

.3 

MONROE  FAR  AP 

MAX 

88 

90 

84 

89 

87 

86 

65 

87 

89 

77 

5  5 

MM 

69 

80 

87 

95 

86 

85 

87 

BO 

82 

63 

86 

89 

91 

89 

86 

72 

76 

79 

85 

.0 

"IN 

70 

69 

66 

67 

6  6 

62 

66 

67 

69 

57 

51 

51 

65 

65 

62 

64 

67 

67 

66 

70 

65 

S2 

52 

58 

61 

67 

71 

62 

58 

50 

6  2 

.9 

MONROE  CITY 

nfii 

89 

69 

65 

89 

88 

37 

87 

8  5 

90 

63 

79 

85 

69 

69 

89 

90 

69 

8  7 

87 

82 

84 

87 

8  9 

91 

90 

89 

86 

77 

78 

79 

86 

.3 

n  i  n 

69 

72 

7  1 

69 

69 

68 

64 

68 

77 

62 

52 

52 

67 

68 

65 

66 

67 

72 

68 

54 

54 

59 

62 

70 

73 

64 

61 

S3 

54 

6  4 

.5 

RUS TON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

87 

Oh 

90 

69 

3  9 

88 

8J 

B8 

86 

90 

77 

80 

86 

88 

84 

88 

89 

90 

85 

88 

76 

81 

83 

86 

89 

69 

89 

84 

66 

76 

as 

■  2 

MIN 

69 

70 

70 

70 

7  0 

66 

62 

64 

69 

60 

52 

50 

63 

69 

67 

65 

-  ! 

67 

65 

71 

65 

51 

54 

57 

59 

67 

70 

64 

6  0 

51 

63 

.5 

W INNF IELO  2  W 

MAX 

88 

90 

90 

87 

66 

88 

88 

89 

91 

B3 

82 

8  5 

89 

87 

89 

87 

90 

88 

88 

80 

83 

82 

86 

88 

90 

90 

83 

78 

75 

78 

85 

.9 

m  ;  N 

68 

cp 

70 

68 

66 

64 

6,t 

66 

6! 

46 

45 

5  9 

65 

65 

62 

64 

67 

61 

67 

66 

49 

48 

53 

57 

65 

68 

65 

61 

46 

61 

.2 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

89 

94 

91 

87 

89 

BS 

88 

86 

90 

85 

81 

87 

88 

89 

88 

80 

81 

87 

KM 

84 

82 

87 

90 

91.) 

89 

85 

76 

76 

86 

3 

MIN 

69 

72 

68 

71 

:■  B 

66 

66 

68 

70 

60 

61 

6  3 

6 

6  5 

67 

68 

6  7 

69 

67 

6  7 

53 

85 

S7 

70 

73 

63 

61 

54 

64 

.4 

EPPS  6  W 

max 

89 

B7 

91 

85 

85 

61 

87 

87 

86 

87 

82 

65 

87 

89 

8  J 

66 

90 

90 

83 

88 

a  i 

82 

85 

88 

90 

9  5 

91 

84 

71 

75 

85 

.7 

f,  |  N 

6 'J 

7  1 

'■' 

69 

66 

66 

6  6 

66 

6  9 

61 

J  9 

55 

60 

65 

65 

60 

65 

6  6 

66 

68 

6  6 

49 

5  3 

68 

61 

66 

70 

65 

61 

52 

63 

.0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

69 

B9 

90 

84 

8  7 

6  7 

67 

69 

8  1 

MB 

7  8 

81 

87 

87 

38 

89 

69 

66 

86 

88 

83 

82 

84 

87 

86 

90 

90 

84 

70 

74 

85 

.3 

M  |  H 

70 

72 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

6  9 

63 

5  7 

57 

64 

67 

5  4 

61 

63 

65 

68 

67 

69 

52 

54 

60 

64 

70 

73 

65 

62 

53 

64 

.9 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

mux 

92 

90 

91 

89 

86 

86 

8  6 

8  7 

KM 

88 

77 

80 

88 

89 

86 

8  1 

88 

90 

89 

89 

82 

82 

83 

6  ) 

90 

90 

91 

84 

74 

71 

86 

.1 

r\; 

71 

7  0 

70 

71 

69 

66 

70 

70 

8  I 

65 

6  3 

5  3 

55 

65 

66 

6  5 

60 

6  6 

66 

68 

6  3 

53 

55 

56 

63 

66 

70 

68 

63 

50 

63 

■  8 

THI_L  ULAH 

MAX 

96 

90 

30 

5  6 

6  b 

B7 

5  6 

8  1 

3  7 

89 

76 

6  1 

67 

6  9 

66 

87 

8  9 

9  0 

88 

69 

86 

84 

84 

67 

89 

92 

90 

86 

73 

74 

86 

.4 

MIN 

69 

69 

66 

5  6 

67 

58 

68 

67 

6  1 

64 

53 

5  2 

52 

63 

65 

59 

61 

6  3 

66 

65 

68 

SO 

52 

57 

65 

6  6 

70 

64 

62 

SI 

62 

.5 

W I NNSBORO 

MAX 

92 

9 : 

92 

90 

90 

90 

6  9 

87 

B9 

91 

79 

37 

90 

92 

6  9 

91 

91 

90 

91 

91 

8  3 

85 

85 

90 

94 

93 

91 

88 

73 

77 

88 

3 

MIN 

68 

70 

6  8 

69 

68 

66 

63 

65 

67 

61 

50 

46 

57 

66 

6  3 

60 

60 

65 

66 

66 

6  8 

48 

8  5 

57 

60 

64 

70 

65 

60 

49 

61 

8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

57 

6  9 

89 

B8 

88 

69 

89 

9  0 

90 

91 

7  7 

6  1 

85 

87 

8  7 

90 

89 

90 

88 

88 

76 

81 

60 

6  5 

88 

90 

88 

86 

67 

74 

85 

6 

MIN 

6  7 

6a 

70 

69 

68 

65 

62 

59 

6  7 

61 

44 

45 

51 

6  4 

60 

60 

60 

65 

64 

68 

60 

48 

47 

60 

56 

58 

68 

65 

61 

45 

59 

7 

CONVERSE 

MAX 

90 

91 

90 

87 

86 

9  1 

92 

92 

93 

94 

81 

"6 

89 

9  5 

9! 

91 

9 

90 

90 

91 

7  3 

83 

83 

67 

89 

91 

90 

85 

70 

77 

87 

7 

M  !  N 

67 

68 

69 

68 

63 

5  4 

60 

61 

6  6 

62 

51 

6 : 

53 

61 

62 

61 

61 

64 

62 

63 

68 

51 

50 

50 

56 

60 

65 

68 

62 

48 

60 

5 

LEESV ILLE 

MAX 

91 

91 

91 

93 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

83 

6: 

89 

91 

11 

88 

91 

9  0 

90 

89 

7  9 

85 

85 

90 

93 

94 

91 

88 

75 

79 

66 

6 

MIN 

67 

69 

70 

70 

66 

65 

63 

64 

6  7 

64 

6  3 

5: 

62 

6  3 

65 

63 

64 

6  5 

62 

67 

66 

52 

51 

5  3 

58 

65 

67 

68 

63 

49 

62 

4 

MANY 

60* 

86 

87 

89 

89 

87 

8  6 

BS 

90 

90 

92 

78 

79 

86 

88 

88 

87 

89 

90 

87 

86 

7  7 

81 

61 

86 

66 

90 

69 

83 

70 

75 

85 

6 

M  I  N 

6  7 

70 

7  0 

69 

65 

60 

62 

62 

6  7 

6  4 

52 

4  9 

60 

62 

65 

63 

64 

6  7 

63 

65 

6  7 

SO 

50 

55 

58 

65 

68 

67 

63 

4  7 

6 1 

NATCHITOCHES 

MAX 

KM 

69 

69 

9 

92 

86 

90 

91 

95 

90 

95 

81 

8  3 

87 

90 

9  1 

90 

90 

95 

91 

92 

7  9 

84 

85 

37 

89 

92 

90 

89 

71 

77 

87 

8 

M  1  N 

69 

73 

71 

66 

6  9 

64 

65 

71 

66 

55 

6  3 

55 

67 

6  6 

67 

6  7 

6 ; 

66 

69 

66 

55 

56 

57 

60 

62 

70 

69 

63 

S3 

64 

3 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

"fix 

90, 

89 

3: 

93 

91 

56 

90 

92 

35 

93 

3  3 

7  9 

67 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

7  7 

85 

86 

90 

93 

93 

9? 

86 

77 

77 

88 

1 

1 :  N 

66 

68 

70 

72 

65 

67 

65 

65 

6  7 

6  7 

56 

6  3 

59 

65 

6  5 

63 

65 

6  4 

63 

67 

7  0 

54 

51 

66 

64 

6  7 

6  7 

69 

64 

52 

63 

7 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

91 

89 
70 

91 

9  3 

8B 

66 

91 

90 

90 

91 

61 

63 

88 

90 

6  7 

89 

90 

66 

69 

89 

8  1 

84 

84 

6  7 

91 

90 

90 

85 

73 

77 

87 

3 

m  :  n 

70 

69 

7  1 

70 

7  0 

67 

69 

7  0 

68 

56 

66 

60 

69 

69 

66 

68 

1 

67 

67 

69 

58 

56 

60 

64 

70 

70 

69 

64 

SS 

66 

0 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

91 

93 

93 

H9 
69 

68 

69 

90 

90 

91 

92 

79 

82 

89 

92 

90 

69 

92 

91 

94 

93 

83 

84 

84 

90 

90 

91 

90 

85 

74 

76 

79 

87 

8 

M  1  N 

67 

72 

1 1 

6  7 

67 

67 

70 

59 

S4 

50 

68 

66 

69 

65 

63 

69 

63 

70 

65 

56 

53 

6  5 

63 

66 

66 

65 

60 

52 

64 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

94 

93 

9  4 

90 

68 

7  0 

90 

90 

90 

90 

92 

66 

84 

89 

90 

91 

90 

9  3 

6  9 

92 

89 

65 

85 

84 

9  1 

93 

93 

90 

85 

74 

76 

88 

4 

M  1  N 

59 

71 

n 

67 

66 

64 

67 

70 

65 

52 

6  3 

66 

67 

6  7 

64 

63 

6  9 

65 

71 

68 

54 

55 

6  1 

62 

66 

69 

66 

62 

53 

64 

6 

DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 

STATION 

CE 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

]  4 

15 

1  6 

17 

18 

IS 

20 

21 

27 

23 

.  4 

25 

26 

27 

28 

Z9 

30 

31 

tr 

BOVCE  3  MNH 

88 

91 

93 

86 

86 

90 

9 ; 

89 

92 

8  1 

82 

68 

88 

90 

88 

90 

88 

69 

90 

81 

82 

6  4 

87 

90 

9  1 

90 

87 

78 

76 

78 

86.9 

MIN 

7U 

72 

72 

61 

68 

68 

65 

67 

71 

61 

57 

55 

6  6 

6  7 

67 

66 

69 

65 

65 

68 

64 

57 

56 

60 

64 

66 

67 

6  3 

61 

54 

64  .7 

BUNK  IE 

MRU 

92 

90 

92 

93 

85 

86 

89 

90 

90 

91 

79 

81 

87 

90 

6  8 

88 

90 

90 

9  1 

90 

82 

84 

82 

69 

69 

9; 

o: 

6  7' 

75 

76 

87  .3 

H  I  N 

70 

70 

72 

72 

6  8 

68 

67 

66 

69 

66 

64 

52 

S3 

66 

67 

6  3 

6  3 

67 

65 

66 

70 

56 

55 

6  7 

6) 

66 

65 

69 

65 

55 

64.1 

GRAND  COTERU 

MAX 

93 

89 

98 

88 

89 

91 

9  1 

92 

94 

6  4 

83 

90 

89 

89 

9  1 

91 

88 

90 

83 

64 

90 

92 

6  9 

91 

6  6 

h  : 

79 

88-7 

"IN 

66 

69 

72 

71 

67 

67 

69 

67 

71 

70 

5  7 

6  3 

65 

67 

64 

63 

6  4 

65 

59 

5  7 

57 

6 ; 

67 

66 

74 

66 

55 

65-4 

H1NESTON  4  NNE 

max 

32 

90 

91 

94 

95 

87 

90 

90 

90 

91 

80 

81 

88 

87 

89 

MM 

90 

9  0 

68 

69 

80 

83 

84 

8  7 

8  9 

90 

90 

66 

74 

77 

87-3 

n  i  n 

68 

68 

72 

70 

66 

66 

6  3 

65 

67 

66 

52 

50 

55 

63 

62 

64 

f.  3 

66 

63 

6  3 

69 

53 

52 

2 

57 

61 

66 

67 

63 

5 1 

62.2 

JONESVILLE  LOCKS 

max 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

68 

69 

9  1 

80 

81 

65 

89 

88 

89 

9  0 

90 

69 

9  0 

60 

84 

83 

6  6 

8  9 

91 

90 

84 

'2 

75 

86  .7 

n  l  n 

70 

69 

70 

69 

71 

69 

68 

66 

70 

65 

54 

S6 

69 

70 

69 

65 

66 

6  7 

68 

67 

69 

56 

56 

5  8 

6  3 

65 

68 

70 

64 

53 

65.0 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 

nm 

9  1 

90 

92 

92 

85 

67 

90 

89 

90 

92 

80 

85 

87 

69 

89 

6  9 

91 

89 

89 

8  9 

82 

84 

84 

86 

90 

92 

90 

86 

7  4 

76 

87.4 

M !  N 

66 

67 

72 

71 

67 

67 

6  4 

66 

69 

67 

55 

49 

58 

6  4 

66 

63 

65 

69 

6  3 

66 

68 

55 

53 

6  8 

62 

65 

68 

69 

60 

S8 

63.7 

mrhou  4  s 

MAX 

9  1 

92 

92 

90 

88 

90 

92 

94 

86 

78 

88 

92 

90 

68 

91 

91 

89 

91 

67 

83 

65 

89 

9  1 

92 

91 

87 

66 

74 

78 

88.2 

h  :  n 

69 

71 

75 

72 

69 

70 

66 

71 

65 

57 

54 

68 

64 

67 

6  4 

59 

65 

66 

70 

68 

57 

68 

64 

6  6 

68 

69 

7  2 

6  7 

58 

65.8 

MELVILLE 

MAX 

90 

92 

93 

94 

86 

91 

90 

90 

90 

9  1 

86 

83 

68 

91 

90 

68 

90 

89 

89 

8S 

92 

83 

85 

88 

90 

90 

80 

68 

6  3 

72 

88.3 

i ;  N 

68 

68 

70 

70 

65 

71 

66 

65 

66 

68 

56 

50 

60 

64 

65 

60 

60 

6  1 

6  3 

65 

6  7 

60 

55 

5  4 

64 

67 

67 

67 

64 

54 

63-3 

NEW  R0R05  5  ESE 

max 

92 

91 

92 

94 

87 

90 

92 

86 

91 

93 

8  3 

64 

89 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

8  2 

83 

85 

6  9 

92 

8  9 

90 

8  3 

75 

73 

88.0 

1  1  N 

70 

69 

72 

71 

67 

68 

69 

70 

68 

68 

58 

54 

61 

66 

68 

6  3 

59 

6 1 

62 

6  3 

67 

56 

56 

62 

6  9 

65 

69 

67 

67 

56 

64  .8 

OLD  RIVER  LOCK 

MH< 

92 

90 

90 

93 

36 

89 

91 

9  0 

91 

92 

80 

6  2 

6  9 

92 

68 

89 

89 

89 

58 

86 

62 

82 

64 

64 

95 

90 

91 

91 

74 

76 

87  .6 

niN 

68 

68 

68 

71 

66 

68 

68 

63 

68 

6  8 

56 

6  4 

54 

67 

66 

60 

6  1 

6  1 

64 

66 

69 

56 

55 

56 

65 

65 

69 

69 

6  5 

55 

63.8 

OLLfl  3  SSH 

max 

91 

88 

91 

90 

86 

87 

87 

88 

88 

66 

77 

61 

86 

87 

M6 

87 

86 

88 

56 

88 

78 

62 

82 

6n 

89 

91 

90 

6  4 

70 

75 

85  .7 

n  l  n 

68 

69 

70 

69 

69 

63 

63 

63 

68 

6  4 

49 

46 

51 

63 

6b 

62 

62 

66 

63 

64 

68 

51 

SI 

52 

57 

61 

67 

66 

62 

49 

61  .5 

WOOOWORTH  2  SE 

max 

90 

93 

93 

96 

94 

89 

90 

91 

91 

92 

6  2 

84 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

85 

8  5 

90 

92 

91 

90 

66 

72 

78 

88.7 

■          ■  ■ 

m  l  n 

70 

73 

73 

72 

68 

68 

65 

66 

70 

68 

55 

54 

66 

65 

68 

65 

64 

6  8 

65 

65 

6  9 

66 

55 

56 

66 

6  4 

69 

69 

6  4 

55 

64  .8 

ERST  CENTRAL  06 

RMITE 

max 

92 

92 

95 

94 

66 

68 

91 

91 

9  2 

92 

82 

87 

6  9 

89 

89 

8  9 

90 

90 

91 

90 

8  3 

84 

85 

69 

69 

90 

92 

76 

7  6 

80 

88.2 

f  IN 

70 

7! 

70 

69 

7  0 

6  7 

66 

71 

70 

6  6 

5  4 

55 

60 

62 

62 

59 

60 

62 

65 

66 

69 

6  6 

56 

62 

70 

'2 

72 

6  9 

69 

57 

65-0 

BRTON  ROUGE  HSO  BP 

max 

69 

92 

93 

8  3 

90 

90 

89 

91 

93 

63 

62 

89 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

83 

82 

66 

89 

Oil 

69 

90 

85 

79 

74 

78 

87  .2 

MIN 

71 

71 

73 

72 

71 

69 

70 

70 

73 

6  1 

58 

54 

69 

66 

65 

6  J 

62 

64 

65 

70 

6  7 

6  9 

58 

73 

71 

69 

70 

72 

63 

58 

66.6 

BOGRLUSfl 

riHx 

93 

92 

9  i 

92 

69 

89 

86 

91 

91 

60 

81 

89 

88 

86 

88 

88 

9  0 

91 

90 

6  5 

83 

64 

90 

86 

60 

93 

84 

78 

83 

87-7 

11  1  N 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

71 

69 

54 

55 

67 

63 

5  6 

58 

59 

6 1 

65 

66 

67 

51 

55 

60 

70 

66 

71 

70 

67 

58 

64  .7 

CL I N TON  5  SE 

MRU 

9  1 

90 

93 

9  1 

87 

88 

89 

66 

90 

91 

80 

82 

MM 

89 

86 

6  9 

6  9 

89 

89 

90 

82 

82 

85 

90 

9  0 

90 

90 

85 

74 

71 

87  .0 

n  i  m 

69 

68 

68 

69 

69 

67 

68 

6  9 

69 

69 

55 

53 

61 

61 

62 

59 

59 

6 1 

64 

65 

67 

56 

55 

60 

5  9 

69 

70 

6  9 

67 

58 

64  .2 

COVINGTON  4  NNH 

max 

91 

93 

93 

88 

85 

89 

87 

91 

94 

85 

82 

90 

89 

B9 

89 

89 

90 

90 

90 

86 

83 

85 

88 

66 

89 

91 

88 

82 

87 

80 

86.0 

1  1  N 

70 

71 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

69 

53 

52 

67 

63 

67 

55 

57 

60 

63 

65 

69 

59 

55 

74 

70 

70 

69 

6  9 

68 

55 

65  -  1 

FRRNKL INTON  3  SM 

max 

90 

92 

96 

92 

86 

89 

89 

92 

93 

80 

81 

87 

68 

88 

88 

88 

90 

89 

90 

86 

83 

84 

86 

86 

86 

93 

84 

77 

81 

79 

87.2 

M  I  >< 

67 

68 

68 

67 

67 

65 

66 

6  9 

68 

58 

62 

51 

66 

6  1 

5  7 

55 

57 

59 

61 

63 

66 

SO 

51 

69 

67 

68 

67 

65 

61 

54 

62.1 

GREENSBURG 

max 

94 

9  4 

93 

92 

91 

90 

9  1 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

89 

89 

69 

90 

91 

4  0 

91 

90 

9  1 

89 

66 

89 

88 

80 

84 

86 

89.7 

n  i  n 

64 

70 

68 

69 

70 

68 

7  0 

67 

70 

70 

67 

66 

69 

66 

65 

66 

65 

68 

70 

67 

65 

59 

66 

66 

67 

68 

70 

69 

64 

63 

67  . 1 

HRnnONO  3  NH 

MA* 

93 

92 

94 

95 

86 

88 

89 

67 

90 

92 

6  2 

83 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

86 

85 

87 

90 

89 

9  0 

92 

65 

77 

82 

88  .7 

MIN 

69 

69 

69 

70 

70 

67 

66 

69 

68 

67 

53 

51 

67 

64 

60 

66 

5  6 

60 

62 

6  4 

66 

57 

55 

7  3 

70 

69 

69 

66 

6  8 

55 

64  .4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STR 

H  A  x 

92 

90 

93 

92 

82 

87 

89 

6  6 

91 

9  7 

84 

83 

89 

90 

90 

69 

30 

89 

69 

90 

65 

84 

65 

89 

90 

90 

90 

84 

73 

87  .9 

m  I  n 

69 

69 

70 

71 

68 

68 

68 

67 

69 

"2 

57 

51 

62 

62 

65 

59 

59 

61 

62 

66 

69 

57 

56 

6  ' 

71 

66 

69 

7  0 

64  .5 

3LI0ELL  HSO  RFC 

max 

94 

92 

94 

93 

86 

85 

89 

85 

90 

92 

6  j 

83 

82 

8  ' 

88 

69 

6  9 

91 

90 

89 

68 

83 

85 

66 

65 

HI 

90 

66 

77 

B2 

87.3 

n  l  n 

67 

65 

72 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

7  | 

55 

55 

59 

65 

59 

58 

58 

6  i 

66 

66 

67 

61 

59 

64 

7  1 

71 

7  1 

70 

68 

65 . 1 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STRTION 

MAX 

9  J' 

92 

93 

9 1 

82 

87 

90 

9  2 

93 

96 

83 

82 

38 

93 

90 

B9 

92 

91 

90 

9  7 

84 

6  5 

8S 

91 

92 

9  0 

93 

86 

76 

73 

88  .5 

hin 

68 

59 

71 

72 

66 

68 

69 

67 

70 

70 

56 

55 

63 

66 

67 

67 

54 

64 

66 

70 

69 

56 

57 

6  4 

6  6 

67 

69 

69 

66 

65.7 

OE  QU I NC T  4  N 

MAX 

89 

89 

92 

92 

90 

90 

9  1 

92 

93 

92 

83 

82 

88 

68 

91 

89 

91 

90 

90 

90 

87 

83 

85 

68 

9  2 

0  2 

91 

90 

76 

79 

88  .6 

MIN 

66 

66 

67 

6b 

64 

64 

64 

65 

66 

68 

56 

53 

55 

64 

64 

63 

6  4 

64 

6  2 

66 

67 

54 

53 

53 

57 

6  2 

65 

6  5 

63 

61  .9 

OE  RIOOER 

MAX 

90 

89 

9 1 

95 

91 

96 

9  1 

92 

93 

93 

83 

80 

«9 

91 

91 

87 

90 

89 

90 

69 

76 

83 

86 

90 

9  3 

9  4 

90 

85 

76 

78 

68.4 

MIN 

69 

69 

71 

73 

69 

68 

66 

68 

69 

68 

5  6 

53 

62 

65 

67 

67 

66 

66 

66 

72 

70 

56 

54 

56 

63 

67 

68 

69 

64 

65-1 

EL IZRBETH 

MA « 

91 

69 

9 1 

94 

91 

69 

90 

9  1 

9  1 

90 

82 

83 

66 

90 

90 

67 

90 

90 

90 

90 

79 

64 

84 

80 

9  1 

92 

90 

86 

74 

78 

87  .8 

M  1  N 

69 

66 

70 

70 

7  0 

67 

66 

64 

67 

68 

56 

49 

52 

63 

66 

63 

64 

62 

6  3 

63 

70 

54 

51 

56 

63 

63 

68 

66 

65 

63-0 

MRCKBERRT  6  SSH 

MAX 

90 

90 

90 

91 

69 

89 

91 

9  1 

92 

8  i 

78 

64 

87 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

78 

6  3 

82 

86 

69 

86 

B8 

8  3 

8  1 

77 

86  .2 

MIN 

74 

76 

7  1 

70 

71 

7  2 

74 

75 

73 

63 

63 

70 

73 

7  1 

7  0 

72 

73 

73 

77 

71 

65 

64 

66 

70 

74 

69 

7  ) 

67 

70  .4 

JENNINGS 

MAX 

94 

93 

97 

96 

86 

69 

91 

92 

92 

96 

83 

83 

90 

93 

92 

91 

92 

91 

93 

92 

82 

83 

85 

90 

90 

92 

92 

66 

78 

73 

89  . 3 

M  |  N 

68 

69 

72 

7  1 

69 

68 

68 

69 

68 

70 

59 

56 

59 

71 

70 

70 

66 

69 

72 

72 

70 

58 

59 

60 

69 

71 

66 

6 

6E 

66  .8 

LRKE    ARTHUR    10  SH 

MAX 

90 

90 

93 

92 

93 

90 

94 

84 

84 

8  7 

81 

90 

69 

91 

B8 

8  7 

84 

80 

64 

86 

90 

92 

6  ' 

88 

64 

60 

74 

87  . 3 

n ;  n 

70 

70 

72 

6  7 

7  0 

70 

72 

60 

61 

64 

69 

68 

69 

69 

67 

69 

7  0 

70 

59 

60 

60 

66 

70 

69 

6  6 

SE 

66.7 

LRKE  CHRRLES  HSO  RP 

MAX 

92 

94 

93 

9  3 

92 

91 

9  I 

92 

94 

65 

82 

87 

9  0 

90 

89 

9  1 

90 

90 

9  0 

77 

85 

85 

88 

92 

MM 

911 

86 

60 

78 

81 

88 . 3 

M  1  N 

69 

69 

71 

7  1 

66 

70 

70 

71 

71 

6  4 

59 

60 

66 

66 

68 

6  7 

67 

67 

67 

71 

68 

6  1 

60 

63 

6  7 

69 

68 

7  0 

63 

56 

66  .6 

OBERLIN  FIRE  TONER 

MAI 

9  I 

89 

94 

94 

87 

89 

9  | 

92 

94 

5  4 

83 

80 

6  7 

90 

89 

86 

90 

90 

89 

9  1 

80 

64 

64 

68 

9  1 

9  1 

90 

66 

74 

77 

87  -8 

M  1  N 

68 

69 

71 

7  1 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

57 

55 

66 

65 

67 

66 

70 

65 

65 

70 

69 

52 

56 

61 

63 

6  1 

62 

70 

64 

54 

64  .7 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

90 

90 

93 

92 

85 

90 

90 

9! 

90 

9? 

84 

86 

69 

89 

68 

90 

88 

8  6 

66 

82 

6  1 

84 

66 

90 

88 

88 

65 

83 

73 

87.4 

MIN 

69 

71 

72 

7  1 

70 

70 

7  0 

71 

74 

7  2 

59 

6  4 

70 

69 

7  0 

68 

67 

6  6 

70 

70 

61 

6S 

65 

65 

7  0 

68 

69 

68 

58 

68.1 

VERMILION  LOCK 

MAX 

90 

88 

90 

92 

85 

90 

69 

90 

90 

9  2 

64 

84 

84 

86 

86 

85 

56 

8  b 

84 

82 

84 

B9 

96 

B7 

89 

65 

79 

71 

86.3 

M  1  N 

67 

67 

69 

71 

66 

67 

66 

6  7 

70 

70 

56 

59 

61 

68 

69 

65 

65 

68 

66 

66 

69 

59 

S8 

61 

6  4 

6  7 

67 

66 

66 

55 

65.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1976 


DRY  OF  MONTH 


STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

XT 

•            •  a 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE  2  SH 

max 

91 

94 

91 

67 

87 

92 

91 

92 

93 

84 

85 

89 

88 

91 

91 

91 

89 

90 

91 

68 

85 

B7 

68 

90 

90 

93 

88 

62 

74 

79 

88. 

-  '  N 

10 

70 

71 

72 

68 

68 

69 

69 

71 

71 

68 

56 

72 

67 

65 

63 

64 

65 

65 

69 

68 

61 

60 

7  2 

72 

68 

69 

71 

68 

56 

67. 

F  RANKL  I N   3  NW 

mrx 

92 

90 

91 

a  i 

8  9 

89 

89 

92 

92 

83 

82 

86 

9  1 

88 

85 

90 

88 

90 

90 

85 

64 

85 

67 

87 

91 

89 

85 

76 

75 

77 

86. 

M  1  N 

66 

70 

72 

69 

69 

66 

6  9 

69 

72 

64 

57 

57 

7  2 

67 

68 

65 

65 

65 

68 

70 

69 

62 

59 

72 

70 

68 

69 

70 

63 

56 

66  • 

LRFRYETTE  FRA  RP 

ha> 

92 

93 

94 

79 

90 

90 

90 

93 

84 

82 

6  8 

93 

87 

69 

90 

BB 

86 

90 

84 

84 

84 

89 

92 

89 

92 

85 

76 

74 

80 

87  . 

riN 

68 

71 

73 

1 1 

69 

70 

71 

7  0 

73 

63 

59 

56 

70 

67 

70 

67 

68 

67 

68 

71 

69 

60 

6  1 

71 

72 

71 

71 

71 

65 

58 

67. 

MORGAN  C I TT 

mux 

92 

92 

9  4 

94 

83 

91 

60 

89 

92 

92 

84 

B2 

87 

89 

98 

88 

90 

89 

89 

89 

87 

83 

86 

87 

69 

92 

91 

69 

76 

78 

88. 

M  1  N 

72 

73 

71 

72 

7  2 

70 

71 

74 

64 

61 

6  4 

70 

69 

67 

6  7 

68 

67 

69 

70 

69 

65 

70 

74 

69 

70 

72 

70 

61 

69. 

NEW  IBERIR  5  N w 

MAX 

9! 

90 

9  1 

92 

79 

88 

H7 

90 

90 

92 

83 

80 

67 

80 

90 

89 

88 

89 

89 

90 

85 

83 

85 

69 

89 

90 

90 

85 

82 

78 

87. 

min 

69 

71 

73 

73 

6  6 

71 

74 

70 

72 

73 

6  I 

59 

62 

60 

69 

67 

6  5 

65 

69 

72 

70 

63 

60 

65 

72 

69 

69 

70 

62 

69 

67  . 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

MAX 

90 

69 

90 

83 

69 

86 

66 

86 

68 

83 

81 

86 

86 

8  3 

85 

85 

66 

85 

B5 

85 

60 

B2 

83 

HH 

88 

87 

66 

87 

84 

78 

85. 

M  !  N 

7  5 

74 

76 

73 

73 

72 

74 

76 

74 

76 

70 

70 

/6 

6  9 

6B 

67 

66 

68 

68 

68 

71 

70 

73 

74 

74 

75 

73 

68 

72 

68 

71  . 

OONALOSONVILLE 

MA> 

92 

90 

92 

93 

92 

88 

88 

88 

90 

93 

81 

80 

86 

8  6 

68 

89 

89 

86 

69 

90 

80 

84 

83 

85 

86 

66 

8  1 

64 

76 

71 

86. 

rlN 

7  1 

72 

72 

73 

71 

69 

70 

69 

71 

68 

60 

60 

63 

64 

69 

68 

68 

69 

70 

72 

70 

64 

65 

60 

68 

72 

71 

71 

70 

61 

68  • 

GALL  I ANO 

MAX 

91 

9  1 

92 

91 

92 

90 

92 

90 

90 

93 

92 

90 

91 

87 

87 

89 

68 

87 

90 

86 

87 

66 

82 

85 

86 

88 

65 

69 

86 

82 

68. 

MIN 

71 

71 

71 

73 

74 

70 

68 

70 

70 

71 

68 

70 

71 

56 

66 

65 

65 

56 

70 

68 

66 

66 

65 

69 

70 

69 

69 

67 

64 

67 

67. 

houmr 

MAX 

92 

91 

93 

93 

68 

68 

86 

8 !  1 

92 

85 

61 

82 

87 

67 

87 

66 

68 

89 

88 

87 

81 

84 

65 

89 

89 

68 

6  6 

77 

79 

76 

66. 

M  [  'i 

69 

73 

72 

74 

69 

6  9 

71 

70 

70 

71 

59 

56 

64 

66 

62 

66 

64 

65 

62 

67 

71 

65 

64 

70 

73 

69 

70 

72 

61 

61 

67. 

NEW  ORLEANS  WSMO  RP 

MOX 

93 

9: 

94 

83 

8"' 

39 

87 

9  1 

94 

84 

82 

69 

86 

68 

89 

88 

89 

67 

87 

86 

82 

84 

86 

89 

89 

90 

87 

80 

80 

79 

87. 

MIN 

71 

72 

72 

71 

70 

73 

73 

70 

70 

72 

59 

E  a 

69 

6  1 

63 

64 

63 

62 

66 

67 

72 

61 

61 

77 

76 

75 

72 

72 

69 

65 

68. 

N  0  R060N  HSFO  CI 

Mfix 

91 

91 

93 

82 

86 

68 

66 

6  9 

92 

6  2 

61 

66 

66 

86 

87 

88 

89 

88 

87 

8  6 

83 

82 

84 

88 

90 

68 

86 

78 

79 

78 

86  . 

M  1  N 

71 

74 

73 

71 

71 

72 

71 

7  0 

70 

68 

60 

59 

74 

69 

66 

65 

67 

67 

68 

69 

70 

64 

6  4 

75 

74 

71 

71 

70 

69 

64 

68. 

PRRROIS  7  S 

rHX 

91 

91 

92 

91 

87 

87 

86 

91 

92 

92 

83 

87 

66 

87 

67 

88 

87 

87 

67 

87 

85 

82 

85 

87 

66 

89 

85 

79 

78 

78 

86  . 

UN 

B9 

72 

7  2 

70 

71 

59 

70 

66 

7  0 

72 

5  7 

55 

73 

65 

63 

63 

63 

63 

63 

66 

70 

66 

60 

74 

72 

70 

72 

68 

60 

60 

66  . 

PLAQUEMINES  EXP  STfi 

MAX 

94 

92 

92 

87 

86 

86 

84 

90 

92 

83 

82 

66 

88 

6  6 

87 

87 

89 

87 

87 

88 

83 

81 

84 

91 

90 

90 

90 

87 

83 

83 

87  . 

1  N 

71 

7! 

74 

73 

70 

73 

72 

72 

73 

74 

68 

61 

78 

70 

65 

64 

66 

67 

67 

69 

71 

65 

69 

72 

70 

73 

73 

68 

71 

63 

69. 

n i  dpqm r iuc 
U  UMtiHPJ  t  1  Nt 

68 

92 

9 : 

91 

8  2 

86 

85 

87 

69 

89 

6  3 

6  ! 

87 

86 

83 

84 

85 

86 

85 

85 

80 

81 

63 

87 

87 

85 

83 

88 

84 

85. 

77 

77 

79 

78 

74 

72 

72 

75 

76 

78 

70 

68 

71 

57 

71 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

73 

75 

75 

78 

70 

70 

69 

72. 

RESERVE 

MAX 

92 

82 

6  3 

6  4 

66 

6  7 

8  9 

66 

68 

88 

69 

88 

81 

B2 

64 

89 

85 

78 

79 

86  • 

M  |  (J 

7  i 

72 

73 

69 

7C 

70 

72 

6  0 

86 

73 

66 

65 

6  i 

63 

65 

65 

68 

70 

61 

60 

68 

69 

72 

69 

59 

66. 

SAINT  BERNARD 

MR  < 

94 

94 

94 

86 

B6 

87 

86 

90 

9  3 

91 

h; 

6  6 

6  8 

87 

6  ' 

6  9 

9  0 

89 

66 

67 

84 

82 

BB 

91 

91 

91 

90 

85 

61 

78 

87  . 

M  !  N 

70 

72 

7  2 

72 

72 

72 

72 

71 

7  1 

71 

6  5 

66 

69 

66 

6  2 

62 

62 

65 

64 

65 

68 

68 

60 

74 

71 

74 

74 

69 

69 

62 

68- 

THIBOOAUX 

MAX 

92 

95 

92 

92 

B4 

68 

86 

68 

90 

96 

6  8 

84 

68 

68 

86 

88 

66 

5  9 

87 

82 

87 

62 

66 

82 

86 

86 

66 

86 

77 

80 

B6. 

1  !  N 

72 

68 

71 

74 

70 

69 

69 

7  0 

7  0 

6  8 

59 

6  8 

60 

66 

70 

6  6 

62 

60 

6  5 

64 

65 

64 

62 

69 

75 

72 

70 

70 

72 

60 

67. 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
SEPTEMBER  1976 


X 

OAT 

V  MONTH 

0 

STATION 

Q. 

£ 

BE 

O 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

5  1 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

GC 

CLINTON  S  SE 

niN 

7  7 

3  1 
77 

35 
77 

3  5 
58 

88 

78 

99 

9  5 
"6 

96 
"8 

93 
"9 

94 

77 

95 

72 

90 

70 

32 
70 

9! 
74 

89 

73 

91 

73 

93 
73 

93 
74 

93 
74 

34 

75 

5  4 

"6 

84 

59 

89 
69 

92 
69 

92 
78 

93 
77 

9  3 
79 

85 
77 

77 
74 

75 
67 

90  -2 
74.3 

CRONLET   EXP  STATION 

- :  s 

BS 

79 

B9 
76 

59 
"'3 

87 
80 

87 
7^ 

8" 
77 

66 
"9 

95 
79 

8  9 
"9 

90 
80 

99 
77 

88 

75 

38 

75 

89 
76 

37 
76 

88 

79 

90 
79 

90 
79 

90 
79 

90 
79 

64 

79 

63 
~t 

86 

71 

68 
74 

90 
77 

91 
78 

91 
78 

66 
78 

6 ; 

76 

76 
70 

87  .5 
77.1 

HOUHA 

NIN 

93 

92 
"6 

90 

83 

77 

87 

75 

8" 
84 

5  ^ 

77 

9  3 

7  6 

91 

77 

6  5 

77 

84 

72 

88 
70 

88 
68 

89 

68 

67 
74 

92 
76 

86 

79 

86 
74 

85 
74 

65 
68 

81 
77 

86 

73 

84 

78 

90 
74 

63 

77 

86 
^6 

85 
77 

78 
77 

76 
74 

82 
71 

86  ■  4 

75-2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

-  ;s 

8  . 
77 

6  5 

77 

3  9 
"3 

8  9 
79 

85 

3-1 

76 

9  9 
76 

69 
"6 

9  5 
78 

90 
78 

95 
72 

55 

70 

87 
70 

85 
n4 

-  = 

83 
74 

64 

73 

83 

84 
74 

85 
75 

79 
75 

8  0 
68 

77 
66 

84 

67 

9  5 
6  9 

95 

71 

83 
74 

3  2 

75 

75 
72 

73 
65 

83  -  9 
73.5 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

DM 
NIN 

82 
74 

B4 
74 

75 

81 

75 

87 

75 

83 
"4 

92 
74 

91 
73 

5: 
~6 

35 
73 

8: 
67 

6  5 
65 

85 
67 

96 
66 

83 

72 

95 
71 

93 
71 

88 
74 

86 

73 

94 

72 

"6 
72 

84 

65 

82 
65 

63 

6  5 

94 

66 

63 

87 

71 

84 

72 

72 
5  6 

77 
62 

84.6 

70.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 

HflX 
NIN 

36 
30 

90 
95 

95 
8  5 

59 
7  3 

9  6 

^6 

85 
77 

90 
"5 

55 
"3 

92 
79 

i' 
"5 

82 
6  9 

87 
69 

90 
69 

93 

77 

91 
-6 

91 

75 

93 
75 

90 
76 

92 
79 

92 
79 

85 

77 

65 

70 

e6 

70 

89 
70 

9: 
74 

90 

77 

90 
79 

83 

77 

77 
73 

75 
66 

88.3 

75.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


5 


EVAPORATION  AND  NIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

5  tc  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

NORTH  CENTRAL  02 

CfilHOUN  EXP  STATION 

EVAF 
HINC 

.  1 1 

.11 

-Oc 
1 

1  F 

i 

,22 
2a 

26 
26 

■  06 

1  A 

■ 

1  ; 

J  c 

.  3r 

21 

2 
1  ' 

■  1 S 
1  5 

.21" 
2  i 

.  1  2 

;  i 

1  6 
1  4 

.  1  C 

< 

.28 
1  ■ 

1  2 

1  2 

■  1 1 

;  t 

0 

2( 

.31 

36 

i  B 
12 

.21 

1  ] 

.18 

|  7 

.13 
1  C 

-  !  4 
1  4 

■  18 
3f 

.03 

34 

.  1  1 

75 

4  .57 

592 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.26 

-21 

.21 

■ 

.  1  1 

•  IS 

•  22 

.oc 

-  1  6 

.  15 

.2C 

.2 

2  1 

■  21 

.12 

.24 

■21 

.23 

2  4 

.  1  9 

.07 

.22 

.20 

.20 

.24 

.21 

22 

.14 

.04 

.05 

5.S2B 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
H  I  NO 
MAX 
HIN 

.51 
s: 
9' 

71 

.24 
1  1 

95 
66 

4 

IS 
9E 
K 

-  1  1 

26 
96 
71 

.  ! 

26 
B2 
6S 

.  in 

25 
8C 
68 

.23 

27 
9  2 
6 '3 

2C 
3 

65 

■  2C 
6 
96 
66 

.26 
55 
85 
6  6 

.33 
6C 
65 
55 

-  16 
20 
B7 
5  3 

1  7 
33 
86 
56 

.24 
4  1 

89 
65 

-26 
21 
9C 
65 

.25 
1 

91 

66 

.27 
8 
9G 
63 

.07 
1  3 
BS 
61 

.33 
16 

90 
63 

.21 
2r 
91 
68 

.16 
15 
82 
6  7 

.  i  a 

3  1 

an 

59 

.25 
21 
6  7 
5 

■  16 
26 
69 
58 

•  IS 
11 
68 
10 

- ;  5 
i r 

91. 
68 

2  4 
33 
91 
69 

.  1  7 
24 
86 
66 

.04 
2  4 

75 

58 

6.32 
752 
89.0 
64  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  PIT  ION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1976 


STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

U  U  U  !1   1  1 

cc 

cr 
cc 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

E 

*~ 

PRECIP. 

a. 
cc 

UJ 

SPECIAL 

(  SEE  NOTES  1 

RBBE  V  I LLE 

0007 

07 

VERMIL I  ON 

2 

29 

5  8 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

RLE  X  ANDR I  A 

0098 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  FIND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNFIELQ  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

NEW  STRTIONS 

BOSSIER  CITY 


9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


8137 


1200 


0  6 


0  1 


WINN 

FRRNKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


W  FEL IC I  ANA 


BOSSIER 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  43 


32  32 


92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


91  18 


93  43 


160 
80 
220 
116 
85 


60 


170 


8fl 


5P 


5P 


7  A 


C  H 
C  H 


ESTES  B-  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  8/31/76 


MUNICIPAL  WATER  PLANT 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  he  ohtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

nTMFNSTriNAT   UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

Vn  I  les      Monthly  decree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     Tlu-  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  diyli-ht  -,-ivin-   lime      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FA  A  stations       For  those-  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at   lime  ol  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

— —   Max  ancl  min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

ivaTER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1.9*1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES      Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.   Station  :     Huston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  Buff  Terrace  Bare  0.1"   to  south 

Crowley  Exp.   Station  :     Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma  :     Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Level 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Josepti  Exp.   Sta.  Sharkey  clay  Bare  Level 

LATE  REPORTS  AND  CORKECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE-  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  ttie  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  ANT)  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    5e?°^dKnT,Rtln  Gaf!  fta!ion-     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data     bulletin       If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    lor  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA 

s'f,^iorH°«,C°n"ei-ninf,the^i?t0ry  0t  cS?nges  in  l^ations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
„J  Bi?;°H  ,  "  ^tate'   Price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of   Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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.5 

69 

5 

3  0 

2  1 

234 

0 

0 

I 

0 

5 

■  41 

1.16 

29 

•  0 

0 

6 

1 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

71 

.4 

43 

.6 

57 

•  5 

-  8 

7 

89 

4  t 

30 

21 

257 

0 

0 

4 

0 

5 

.36 

-  .61 

1  .02 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

F ARMERV I LLE 

72 

.5 

46 

.8 

59 

.7 

90 

2 

32 

21 

209 

1 

0 

1 

0 

1 

.94 

-  .70 

.74 

29 

.0 

0 

4 

5 

0 

HOMER  EXP  STATION 

71 

.8 

41 

.7 

56 

.8 

90 

3 

30 

21* 

276 

1 

0 

5 

1! 

5 

.54 

.93 

30 

.0 

o 

6 

1 

0 

MONROE  FAA  AP 

72 

.5 

4S 

.7 

59 

.  1 

-  6 

7 

89 

3-t 

30 

21 

206 

0 

0 

1 

0 

1 

.15 

.90 

29 

.0 

0 

1 

! 

0 

MONROE  CITY 

73 
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58 
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■  8 

44 

.7 

58 

8 

-  5 

9 

90 

4 

29 

22. 

220 

1 

0 

2 

0 

1 

.71 

-  .97 

1  .43 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

WINNSBORO 

73 

.6 

44 

0 

58 

9 

-  7 

6 

93 

3 

28 

21 

229 

5 

0 

3 

0 

1 

6  7 

-  .58 

1  .25 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

59 

7 

-  6 

6 

2 

38 

-  .10 

•  0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

7! 

7 

41 

7 

56 

7 

86 

3. 

26 

21 

265 

0 

0 

5 

0 

2 

12 

1  .20 

30 

.0 

0 

5 

CONVERSE 

72 

2 

42 

2 

57 

2 

88 

3 

28 

21 

250 

0 

0 

4 

o 

1  .35 

30 

.0 

0 

4 

LEESVILLE 

74 

9 

43 

6 

59 

3 

-  7 

B 

89 

3 

29 

21 

204 

o 

o 

2 

o 

2 

)0 

-  .91 

1  .30 

30 

.0 

0 

4 

j 

! 

MANY 

57 

2 

0 

0 

3 

0 

1 

84 

I  ■  00 

30 

.  0 

0 

4 

NATCHITOCHES 

73 

9 

46 

5 

60 

2 

-  7 

4 

90 

4. 

35 

22. 

191 

2 

0 

0 

0 

1 

98 

-  .93 

I  .33 

30 

•  0 

0 

4 

[ 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

74 

3 

45 

1 

59 

7 

89 

3 

30 

21 

191 

□ 

0 

1 

0 

2 

95 

1  .62 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

58 

4 

-  8 

7 

2 

26 

-  .66 

.0 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

73 

2 

47 

1 

60 

2 

87 

3 

33 

21 

183 

0 

o 

0 

o 

.  :'  4 

1  .90 

30 

.0 

2 

1 

1 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

73 

3 

46 

9 

60 

1 

-  5. 

7 

89 

34 

31 

21 

188 

o 

o 

1 

n 

2 

50 

-  .77 

1  .80 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

BELAH  FIRE  TOWER 

75 

1 

47 

5 

6  1 

4 

91 

3 

32 

2 1 

I  78 

5 

0 

1 

0 

2 

3  1 

0 

1 

1 

BOYCE   3  HNW 

74 

1 

46 

9 

60 

5 

89 

3 

34 

21  . 

176 

o 

o 

n 

o 

2 

iJS 

1  .59 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

BUNK  I E 

74 

6 

45 

3 

60 

5 

-  7  . 

0 

89 

4 

31 

2! 

185 

0 

0 

i 

0 

2 

5  4 

-   1  .SB 

2  .03 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

GRAND  COTEAU 

75 

MM 

49 

411 

62 

88 

2 

33 

21 

131 

0 

0 

0 

0 

2 

3  5 

-   1  .07 

2.00 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

HINESTON   4  NNE 

73 

3 

43 

1 

58 

88 

3 

5? 

22  < 

226 

0 

o 

3 

Q 

2 

50 

1  .60 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

73 

2 

46 

6 

59 

9 

88 

32 

2  1 

0 

0 

1 

0 

3 

05 

2  . 02 

30 

•  0 

0 

2 

2 

1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

73 

8 

4S 

0 

S9 

4 

89 

4 

30 

21 

205 

0 

0 

2 

0 

2 

52 

1  .96 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

MAMOU  4  S 

75 

7M 

51 

- 

63 

■  M 

86 

2 

34 

21 

1  16 

0 

0 

0 

0 

2 

5  3 

1  .03 

29 

.0 

0 

4 

2 

2 

MELV ILLE 

73 

3 

46 

59 

7 

-  8. 

3 

86 

4* 

30 

21 

5  50 

0 

0 

5 

0 

1 

5  4 

-   1  .26 

1  .46 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

NEW  ROROS  S  ESE 

73 

.i 

46 

5 

60 

0 

1  8  3 

0 

0 

1 

0 

2 

10 

2  .00 

30 

•  0 

0 

2 

2 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

72 

9 

46 

6 

59 

B 

87 

3 

31 

22 

193 

0 

0 

2 

0 

2 

7  3 
38 

1  .90 

30 

•  0 

0 

4 

1 

1 

OLLA  3  SSW 

72 

4 

42 

6 

57 

5 

89 

i 

28 

21 

249 

D 

0 

3 

0 

1 

1  .37 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

WOODWORTH  2  SE 

74 

. 

46 

9 

60 

6 

89 

4  . 

35 

22. 

184 

j 

0 

2 

0 

2 

25 

-   1  .24 

1  .90 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

50 

3 

-  7. 

4 

2 

35 

-  .77 

•  0 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGALUSA 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNW 

R 

74 
73 
74 

73 
75 

3 
9 

6 

7 

0 

48 
49 
47 
47 
48 

4 

9 

7 
8 
3 

61 

61 

61 

60. 

61 

4 

9 
3 
8 
7 

-  6. 

-  6. 

-  6. 

-  6. 

-  6. 

5 
6 
8 

9 
7 

89 
86 
9] 
88 
89 

5* 
5. 

4 
4 

3 

33 
36 
35 

3  3 

3; 

21 
21 
22 
21 
21 

167 
140 
1  60 
170 
142 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

; 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
3 
4 

3 
5 

86 
1  0 
7  6 
23 
6  3 

.45 

.25 
2  .77 

2.77 

1  .75 

2  . 65 
2.05 

3  .00 

30 
29 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.  0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 

4 

? 

s 

2 
2 
3 
2 
3 

1 

2 
2 
2 
3 

FRANKL I NTON  3  SW 

GREENSBURG 

HAMMOND   3  NW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

SLIOELL  HSO  RFC 

73 
75 
75 
73 
74 

5 
2 
J 

2H 
0 

45 
46 
48 
48 
48 

0 
0 
2 

a 

B 

59. 
60. 
61  . 
61 
61  . 

J 
6 
8 

5  8 

4 

-  6. 

6 

90 
89 
91 
87 
67 

3 

5- 

4 

5. 
4 

3; 
ii 

3  1 
35 
35 

21 
21 
21 
22 
22. 

199 
I  74 
ISO 
171 
149 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

i 
i 
i 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
2 
6 

6  4 
34 
66 
71 
1  1 

.10 

1  .45 
1  .96 
2.44 
1  .99 
2.82 

29 
6 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

2 
2 

4 
4 

3 
2 
1 
1 

4 

1 
2 
1 
1 
2 

DIVISION 

61  . 

1 

-  6. 

3 

3 

98 

1.16 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOU. 

SLEET 

NO  . 

OF 

DAYS 

STATION 

MAX  . 

H1N  . 

^  i 

° 

>-  o 

% 

1 

o  i 

?  1 

o  o 

g 

2  - 

o 

(_ 

w 

f 

; 

■  o 

° 

<X  E 

£j  £ 

X 

; 

g 

s 

.  - 

a  E 

Eb  ° 

a 

>  CT 

a  n 

1  E 

> 

o  u. 

° 

7;  s 

-  £ 

a 

f  g 

o 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

75.2 

48.8 

62  -0 

88 

3 

34 

2 1 

1  48 

0 

0 

0 

0 

2  .08 

-  1.25 

1.75 

0 

-, 
: 

DE  QUINCT  4  N 

74.2 

42.9 

56  .6 

87, 

5  + 

29 

2 1 

2  1  0 

0 

0 

2 

0 

3  .55 

.04 

2.00 

30 

'  ^ 

17 

J 

OE  RIOOER 

74  .0 

46.9 

60.5 

88 

3 

32 

21 

180 

0 

n 

1 

0 

2.95 

1  .85 

30 

.0 

17 

4 

2 

1 

ELIZABETH 

74  .4 

43.9 

59.2 

-  9.0 

8'1 

3 

28 

21 

203 

0 

0 

2 

0 

2.52 

-  .97 

2.18 

30 

.0 

0 

2 

! 

1 

HACKBERRY  8  SSW 

71  .8M 

51  .4M 

61  .6M 

-  8.6 

84 

5 

38 

29* 

165 

0 

0 

0 

0 

7.17 

3.73 

3.47 

30 

•  0 

0 

4 

2 

2 

JENNINGS 

74  .0 

47.9 

61  .0 

-  9.2 

89 

5 

3  4 

21 

176 

0 

0 

a 

0 

3.62 

.08 

2.36 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

5 1  .  5M 

85 

3 

3  7 

22* 

0 

0 

0 

0 

3.15 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  HP 

73.9 

49.9 

61  .9 

-  8.1 

86 

2 

37 

21 

1  37 

0 

0 

0 

0 

4.51 

1  -03 

2.88 

2  9 

■  0 

0 

3 

3 

2 

OBERL I N  FIRE  TOWER 

75.2 

47  .9 

61  .6 

88 

3 

J2 

21 

152 

0 

0 

1 

0 

2.79 

1  .44 

30 

.0 

5 

1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

73- 8M 

51  .4 

62. 6M 

86 

3 

38 

21 

137 

0 

0 

0 

0 

3-22 

1  -92 

30 

.0 

4 

2 

1 

VERMILION  LOCK 

73.2 

47  .9 

60.6 

86 

3 

3  4 

22  + 

1  65 

0 

0 

0 

0 

3.73 

2  ■  05 

30 

f) 

. 

| 

DIVISION 

61.0 

-  8-3 

3  .57 

•  08 

■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

76.0 

SO  .9 

63- S 

-  6.1 

89 

3 

3  7 

2  1 

1  10 

0 

0 

0 

0 

4.48 

1  .79 

2.72 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

F RANKL I N  3  NW 

74  .  1 

49  .7 

61  .9 

-  8.0 

86 

4 

3  7 

21 

1  35 

0 

0 

0 

0 

5.75 

2.51 

2.44 

29 

.0 

7? 

4 

3 

3 

LAFAYETTE  FAH  AP 

73-9 

51  .2 

62.6 

-  6.4 

66 

4. 

7  7 

2  1 

125 

0 

0 

0 

0 

3  .54 

•  19 

2.81 

29 

.0 

4 

1 

1 

MORGAN  CITY 

74  .  1 

6  1  .  4M 

-  9.5 

66 

6  + 

J  4 

2  2  * 

1  56 

0 

0 

0 

0 

3-61 

.06 

2 

2 

NEW   IBERIA  S  NW 

73  .  3M 

50  ■  UM 

6  1  .  7M 

8  3 

5 

4  j 

2  2 

1  4  5 

j 

0 

0 

0 

4.32 

?  Rn 

"n 

4 

1 

0  I  V  I S I  ON 

62.2 

-  7.3 

4 

05 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

72.9 

57.9 

65  . 4 

84 

3 

4  8 

2 1 

67 

0 

0 

0 

0 

n 

0 

c 

. 

2 

OONALOSONVILLE 

7  3.7 

50.0 

61-9 

-  8-3 

8  7 

4  1 

3 1  ♦ 

1  4  3 

0 

3 

0 

73 

3  *  32 

2  30 

30 

0 

3 

I 

GALL  I ANO 

75-3 

52. 2M 

63. 8M 

66 

5 

4: 

12* 

87 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

7  7] 

•  0 

HOUMA 

74  .4 

50.5 

62.5 

-  7.8 

86 

6. 

39 

21 

129 

0 

0 

0 

0 

5.46 

2.14 

3.20 

313 

.0 

0 

3 

3 

2 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

74.3 

53.6 

64.0 

-  5.8 

88 

3 

3  9 

22 

9  3 

0 

0 

0 

0 

5.08 

2.82 

0 

2 

N  0  ADBON  WSFO  CI  R 

73.2 

54  .6 

63.9 

-  6.9 

87 

5» 

4  5 

22 

94 

CI 

n 

0 

0 

5.55 

3-26 

2.05 

15 

•  0 

0 

5 

3 

2 

PARADIS  7  S 

75.7 

SI  .6 

63.7 

87 

3 

36 

21 

103 

0 

0 

0 

0 

6.40 

3.56 

3.17 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STH 

74  .6 

55.5 

65.1 

88 

3 

4  3 

9 

71 

0 

0 

0 

0 

5.20 

2  .00 

16 

•  0 

0 

6 

4 

2 

QUARANTINE 

73. 3M 

58. 9M 

66. 1M 

83 

6* 

42 

29 

70 

0 

0 

0 

0 

3.60 

2.04 

30 

•  0 

0 

4 

3 

1 

RESERVE 

73. 9M 

49  .4M 

61  .7M 

-  8.0 

87 

6 

37 

22* 

15S 

0 

0 

0 

0 

5-84 

3-08 

2  .90 

30 

.0 

0 

4 

4 

3 

SAINT  BERNARD 

75.5 

53.6 

64  .6 

89 

5 

41 

22 

85 

[1 

0 

0 

0 

4.19 

2.40 

30 

.0 

0 

4 

2 

2 

THIBOOAUX 

74  .5 

49  .8 

62.2 

-  7.5 

86 

6 

37 

21  • 

131 

0 

rj 

0 

0 

4  .03 

1  .00 

1  .97 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

63.7 

-  7.3 

4  .82 

1  .95 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6  7 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


BOSSIER  CITY 
COTTON  VALLEY 
GL  OS TEH  1  W 
HANNA  3  S 
HOSSTQN 

KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELO  3  US.W 
MINOEN 

MOORINGSPQHT  1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  HIV  VALLEY  EXP  STA 

RQDES5A 

SHRE VEP0RT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

6 IENV ILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FABMERVILLE 
HAYNESWLLE  2  USW 

HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  F IRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 

RL'STON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSWLLE  f  IRE  TOWER 
STERL  INGTON 
WINNFIELO  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESWLLE 


NATCHITOCHES 
RQSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WS0  AP 
BEAVER  f IRE  TOWER 
6ELAW  FIRE  TQWEB 
BOYCE    3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  CQTEAU 
HINESTQN  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

J.SU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAM0U  4  5 

MAOKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROAOS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  S5W 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  W5Q  AP 
BOGAL  USA 
ClINTQN  S  SE 

COV/NGT0N  4  NNW 
FBANKl IN TON  3  SW 
GREENSBL'RG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWO0D 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
0AKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GR0v£  FIRE  T0UER 

SHEH IDAN  FIRE  TOWER 
SL IDELL  WSO  RFC 
SPR INGVILL E  FIRE  TOWER 
ZACHAOY  2  ESE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


2.03 
.14  2 . 46 
2.00 


.04  2.25 
2.26 
.03  2.34 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCY  4  H 
DE  BIDDER 
EL I2ABETH 

HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  Ui 

LAKE  ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

MITTIE  2  5E 

QAKDALE 

OBERL IN  FIRE  TOWER 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SUGAR TOWN 

SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 


591 


CENTRAL 


BAVQU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKL IN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  ST 
LAFAYETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DONAL  DSONVIL  LE 
GALL IANO 
MQUMA 

NEW  ORLEANS  NF   USO  CI 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
N  0  ADBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  OL'BL  IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOUROAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  META IB  IE 
PARADIS    7  5 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 


4.50 

5.  75 
4.  44 
3.54 

3.61 
4.  32 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


12  2.i 
.06  3.i 
.04  2.1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTJON  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DAY   OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

NORTHWE5T 

01 

COTTON  VALLEY 

tin  > 

77 
46 

BS 
47 

87 
SI 

86 
S3 

85 
59 

74 
48 

67 
46 

66 
46 

6  6 
35 

73 
35 

79 
39 

82 
43 

81 
4B 

8  0 
48 

83 
49 

82 
50 

63 
40 

60 
32 

67 
32 

65 
34 

57 
30 

69 
30 

72 
43 

75 
60 

68 
56 

60 
42 

63 
41 

56 
40 

56 
40 

49 
43 

S3 
34 

70-2 
43.3 

LOOANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

65 
4  1 

91 
51 

8  7 
54 

85 
56 

66 

65 

74 
46 

70 
40 

66 
4  8 

74 
34 

84 

39 

65 
43 

82 
46 

84 
46 

82 
47 

82 
48 

75 
51 

65 
40 

69 
32 

67 
37 

60 
30 

71 
27 

72 
32 

79 
60 

75 
64 

67 
54 

67 
47 

65 
40 

57 
40 

55 
43 

64 
45 

66 
34 

73.9 
44  .6 

M I NDEN 

MAX 
M  I  N 

80 
4B 

88 

50 

90 
55 

89 

59 

81 

6  1 

7  5 
49 

72 

4  6 

7  0 
48 

56 
39 

75 
40 

82 
44 

85 
49 

B3 

60 

84 

51 

85 

60 

80 
53 

61 
3  9 

63 
35 

70 
37 

68 
32 

60 
32 

70 
32 

74 
44 

78 
49 

68 
58 

60 
44 

63 
40 

59 
39 

60 
39 

51 
41 

55 
38 

72  . 1 
45  .0 

PLAIN  DEALING 

MAX 
H  ;  N 

79 
44 

B6 
47 

89 
81 

85 
54 

86 
55 

73 
45 

69 
44 

68 
47 

57 
33 

75 
34 

80 
39 

84 
45 

83 
46 

83 
47 

83 
48 

61 
49 

60 
38 

63 
33 

70 
36 

6  4 
31 

59 
28 

71 
29 

74 
41 

75 
60 

67 
56 

59 
41 

63 
39 

58 
39 

58 
39 

48 
42 

52 
32 

71  .0 
42.3 

RED  RIV  VOLLEY  EXP 

STA 

MR  l 

49 

53 

c6 

59 

6  6 

46 

44 

46 

37 

40 

45 

48 

4  9 

49 

5  0 

5  0 

3  9 

35 

37 

3  8 

31 

32 

43 

57 

57 

4  3 

39 

40 

40 

43 

38 

45.0 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MAX 

87 
50 

B9 

55 

88 

59 

96 

6  9 

77 
58 

70 
SO 

70 
48 

57 
43 

76 

37 

8  J 
44 

66 
46 

83 
SO 

82 
49 

83 

52 

Bl 
53 

65 
49 

64 
44 

72 
37 

65 
39 

61 
34 

71 
31 

76 
40 

80 
61 

69 
63 

64 
54 

65 
46 

60 
42 

58 
42 

52 
44 

61 
46 

67 
37 

72.6 
47.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

8  6 
45 

89 
51 

88 

57 

86 

60 

77 
59 

70 
46 

68 
42 

55 
43 

K 
36 

7  9 
41 

84 
43 

83 
48 

83 
50 

83 
48 

6  i 
49 

64 

50 

62 
4  0 

■'0 
34 

68 
38 

56 
34 

72 
30 

74 
38 

79 
60 

79 
60 

65 
54 

64 
42 

57 
39 

56 
39 

52 
45 

57 
46 

65 
36 

71  .7 
45. 3 

CALHOUN  EXP  STATION 

"M< 

78 
44 

BS 
4  5 

B9 
5  4 

89 
56 

B8 

66 

76 
49 

69 
43 

67 
44 

53 
42 

72 
39 

79 
41 

84 
42 

84 

82 
49 

83 
51 

Bl 

52 

63 
42 

61 
31 

68 
32 

71 
34 

54 
30 

69 
31 

75 
38 

76 
66 

68 
61 

62 
42 

67 
36 

56 
38 

56 
39 

51 
45 

54 

38 

71.4 
43.6 

F  ARMERV ! LLE 

MAX 

86 
49 

90 
54 

89 

57 

87 
B2 

82 
65 

71 
4  5 

6  8 
46 

63 
48 

73 
42 

80 
42 

84 
45 

84 

60 

82 

5! 

84 

5  1 

81 
51 

75 
50 

61 
40 

69 
35 

69 
34 

55 
35 

6  9 

32 

75 
42 

75 
59 

75 
61 

68 
54 

63 
43 

61 
39 

58 
38 

52 
43 

S3 
45 

64 

39 

72. S 
46.8 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

88 
46 

86 
4  6 

90 
46 

88 
58 

86 
61 

74 
47 

6  9 
44 

6  ; 
45 

5  8 
41 

7S 
41 

79 
42 

85 

4  9 

82 
49 

8  0 
48 

64 
49 

82 
49 

62 
39 

62 
30 

70 
36 

68 
32 

51 
30 

69 
31 

73 
31 

78 
33 

68 
43 

61 
40 

63 
38 

56 
37 

66 
38 

52 
37 

52 
37 

71  .8 
41.7 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
47 

89 

52 

89 
58 

8  7 
58 

78 
60 

71 
47 

70 
45 

=  6 
45 

73 
41 

81 
41 

6  5 
42 

85 
48 

85 
50 

66 
47 

83 

50 

65 
49 

64 

39 

70 
33 

74 

39 

58 
34 

70 

30 

78 
39 

80 
55 

70 
64 

64 

S3 

64 
42 

60 
38 

57 
42 

50 
46 

56 
45 

64 

38 

72. S 
45.7 

MONROE  CITY 

MAX 

M  1  N 

B6 
50 

90 
55 

89 
59 

89 

59 

85 
67 

77 
52 

70 
46 

68 
48 

72 
42 

79 
45 

62 
47 

63 
50 

82 
49 

82 
51 

6  0 

53 

80 
50 

62 
42 

68 

38 

72 
42 

62 
37 

70 
34 

74 
4  1 

78 
52 

77 
60 

69 
55 

62 
44 

61 
40 

56 
40 

55 
43 

54 
45 

64 

39 

73. S 
47.6 

RUS TON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

47 

S3 

9  0 
52 

69 
S7 

66 
69 

7  6 
49 

69 
42 

6  7 
41 

66 
40 

6  9 
40 

80 
37 

83 
49 

6  3 
53 

3  1 
48 

84 

50 

3  1 

52 

6  3 
39 

6  1 
33 

68 
36 

70 
33 

54 
.  9 

69 
33 

82 
44 

77 
57 

66 
59 

59 
41 

63 
38 

57 
39 

56 
39 

54 
44 

64 

36 

72  -2 
44.2 

H I NNF I  ELD  2  U 
. 

MAX 

as 

43 

88 
48 

88 
S  4 

B6 

52 

6  0 
6  0 

7  0 
48 

70 
38 

64 
4  6 

72 
35 

80 
37 

84 

4 

80 
45 

6  0 
45 

B3 
45 

82 
46 

75 
51 

6  5 
37 

6  9 
28 

72 
34 

59 
32 

70 
26 

76 
31 

78 
51 

75 
59 

70 
55 

65 
41 

60 
33 

57 
37 

53 
43 

59 
46 

65 
34 

73.  1 
42  .6 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

M  !  rj 

85 
52 

88 

5  7 

89 

80 

68 

59 

77 
52 

6  8 
44 

65 
48 

71 

4: 

74 
43 

84 
46 

8  1 

50 

84 

6  3 

7  9 
57 

79 
51 

64 
40 

6  9 
3  3 

72 
4  1 

64 
36 

69 
36 

75 
44 

78 
58 

76 
63 

68 
54 

62 
38 

58 
39 

S3 
44 

63 
39 

73.7 
47.4 

EPPS  6  M 

MAX 
MIN 

78 
47 

85 
53 

8  7 

55 

91 
58 

6  8 

6  i 

80 
50 

77 
44 

68 
48 

5  4 

39 

71 
43 

80 
45 

84 
49 

84 

52 

83 

50 

84 
54 

84 

57 

77 
44 

6  1 
34 

70 
37 

72 
37 

64 

to 

68 
36 

75 
44 

80 
60 

70 
61 

64 
43 

62 
38 

58 
40 

52 
41 

53 
41 

54 

39 

73.3 
46.3 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

77 
50 

85 

52 

90 
58 

89 

60 

87 
6 : 

6  . 
56 

70 
49 

67 
SO 

53 
40 

74 
45 

80 
4  5 

8  3 

60 

84 

52 

84 

60 

84 
54 

82 
60 

6  9 
42 

60 
4 

70 
43 

73 
41 

•  8 

32 

68 

35 

75 
45 

79 
62 

70 
62 

64 
45 

61 
42 

57 
40 

58 
44 

54 
45 

53 
40 

72.3 
48.3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
M  [  N 

78 
48 

8  5 
50 

90 

57 

89 
58 

66 

62 

9  0 

56 

BE 
4S 

0  i 
48 

56 

4  J 

70 
44 

79 
47 

6  1 

60 

83 
SI 

6  3 
49 

80 

50 

82 
60 

•  3 
43 

6  3 
3  5 

71 
43 

74 
42 

6  6 
3  1 

68 
33 

76 
39 

79 
46 

72 
61 

65 
45 

62 
40 

59 
4  1 

57 
42 

61 
47 

54 
40 

72  .7 
46.6 

TALLULAH 

MA  • 

M  1  N 

78 
53 

78 
54 

89 

5  3 

90 
52 

65 

66 

6  3 
',4 

70 
43 

69 
46 

6  3 
40 

7  0 
42 

6  0 
45 

64 
46 

84 

50 

64 
48 

64 

50 

83 
52 

65 
42 

6  0 
37 

72 
38 

74 
40 

5  6 
09 

77 
29 

76 
39 

80 
48 

69 
62 

66 
42 

64 

36 

58 
39 

57 
39 

58 
44 

54 

39 

72.8 
44  .7 

U I NNSBORO 

MAX 

M  1  N 

BO 
45 

88 
46 

93 

55 

92 
56 

86 

56 

6  0 

54 

7  Li 
42 

7  0 
45 

4 

3  9 

74 
4  5 

82 
43 

6  5 
4  5 

6  6 
47 

86 
47 

65 
50 

84 

S3 

67 
41 

64 

30 

73 
35 

75 
36 

59 

0  6 

71 

09 

75 
35 

80 
62 

69 
61 

64 
43 

63 
35 

61 
39 

59 
40 

55 
46 

56 
38 

73  .8 
44  .0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLHNO  2  S 

MAX 
MIN 

77 
42 

86 
45 

88 

52 

84 
54 

85 
56 

78 
43 

79 
46 

76 
46 

55 
3  0 

72 
34 

80 
41 

6  0 
45 

82 
44 

62 
45 

82 

4  6 

81 
46 

67 
38 

6  0 
31 

67 
35 

67 
28 

66 
26 

69 
29 

74 

40 

in 

55 

68 
68 

61 
43 

63 
36 

58 
38 

56 
40 

56 
42 

55 
34 

71  .7 
41  .7 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

78 
45 

85 
45 

8  8 
50 

85 
52 

86 
52 

n 

48 

72 
40 

70 
43 

55 
J  3 

74 
33 

8  0 
39 

64 
41 

82 
45 

83 
45 

84 
46 

80 
49 

64 

39 

64 
JO 

71 
34 

68 
32 

6  9 
28 

70 
30 

74 

35 

7  9 
59 

70 
59 

60 
4  6 

66 
38 

60 
40 

55 
41 

55 

44 

58 
46 

72  .2 
42.2 

LEESV I LLE 

MAX 
MIN 

8  1 
45 

86 
4B 

89 
55 

66 

53 

88 
56 

9  0 
5  1 

75 
42 

73 
44 

5  7 
36 

75 
3  9 

84 
43 

85 
4  3 

83 
47 

84 
47 

86 
48 

82 
49 

67 
42 

6  7 
34 

74 

36 

76 
35 

6  0 
29 

71 
31 

77 
35 

80 
61 

74 

60 

68 
43 

70 
38 

62 
4  1 

55 
43 

58 
44 

67 
35 

74  .9 

43.6 

MANY 

MPU 
6  1  N 

77 
44 

81 

49 

88 

56 

84 
S4 

85 

55 

7  6 
4  9 

70 
39 

7  0 
41 

5  5 
J  3 

75 
40 

79 
3  8 

80 
4  0 

80 
45 

81 
45 

80 
46 

81 
51 

7  0 
40 

69 
30 

79 
36 

71 
33 

57 
07 

69 
31 

79 
40 

69 
66 

65 
S3 

60 
46 

65 
37 

59 
39 

55 
41 

49 
45 

61 
33 

71  .8 
42.5 

NATCHITOCHES 

MAX 

M  1  N 

79 
SO 

87 
51 

90 
55 

90 
68 

88 

69 

'8 

60' 

72 
47 

70 
46 

68 
4  ! 

76 
42 

83 
44 

65 

4M 

83 
52 

6  6 
54 

64 

52 

6/ 
53 

64 
42 

6  6 
37 

71 
37 

74 

35 

59 
15 

70 
35 

76 
39 

82 
55 

71 
61 

65 
48 

66 
42 

61 
42 

58 
42 

56 
45 

63 
41 

73.9 
46.5 

ROSEPINE  EXP .  STA. 

MAX 
M  I  N 

79 
47 

85 
50 

8  9 

56 

87 
54 

36 
82 

7  9 

5  3 

74 
45 

72 
48 

66 
J  9 

73 
40 

82 

4  4 

64 

4  7 

81 
49 

64 
49 

84 
47 

BO 
51 

67 

44 

65 
•8 

71 
40 

75 
36 

50 
30 

7  1 
34 

82 
37 

79 
55 

76 
59 

6B 
43 

69 
42 

6 1 
42 

57 
43 

56 
37 

66 
37 

74.3 
45.1 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

76 
50 

8,-' 
53 

87 
57 

8  i 
59 

65 
60 

79 
6  4 

72 
47 

72 

4  9 

5  7 
4  0 

72 
42 

80 
48 

81 

50 

80 
51 

6o 
52 

80 

53 

80 
54 

69 
45 

66 
3  7 

70 
40 

76 
36 

60 
3  3 

70 
34 

76 
38 

80 

6  3 

75 
61 

68 
46 

67 

4? 

61 
42 

57 
44 

58 
47 

62 
40 

73.2 
47.1 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
n  |  N 

84 
48 

89 

52 

6  9 
58 

87 
56 

80 
64 

72 
52 

72 
4  5 

56 
45 

71 
4  ! 

80 
43 

64 
47 

8  0 

4  3 

83 
52 

83 
51 

84 

53 

68 

52 

65 
40 

7  1 

37 

77 
40 

60 
36 

70 

31 

76 
35 

80 

50 

75 
6  3 

67 
54 

66 
45 

61 
41 

56 
44 

58 
46 

62 
44 

65 
40 

73-3 
46.9 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 
M  1  N 

BO 
50 

87 
55 

9  1 

i  9 

90 
57 

87 
65 

60 
5  3 

73 
44 

71 
49 

61 
39 

75 
44 

83 
47 

BE 

50 

85 
54 

86 
5  3 

BE 

55 

84 

61 

65 
42 

66 
14 

77 
4  1 

78 
36 

61 

32 

73 
37 

77 
42 

60 
6  0 

72 
61 

67 
44 

69 
39 

62 
42 

58 
45 

56 
46 

62 
39 

75.1 
47.6 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOL LOW  1  NO  STATION  INDEX 

DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

0 
cr 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

I  5 

16 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

0  9 

29 

30 

31 

BOYCE  3  wnw 

MAX 

84 

88 

69 

B6 

81 

72 

71 

76 

73 

81 

63 

81 

63 

84 

B2 

81 

65 

70 

75 

59 

69 

75 

79 

7  3 

6" 

67 

61 

56 

58 

6  3 

64 

74 

1 

MIN 

SO 

59 

60 

6  0 

57 

42 

4  0 

34 

50 

46 

9 

BUNK IE 

MAX 

78 

83 

88 

89 

87 

81 

73 

72 

56 

73 

80 

63 

6! 

63 

84 

6  3 

71 

66 

7  0 

7  9 

61 

70 

1  6 

6  0 

79 

71 

6  7 

61 

59 

6  4 

64 

74 

6 

MIN 

SO 

52 

52 

58 

60 

55 

4  4 

4  g 

45 

4 

4  1 

46 

3 

GROND  COTEflU 

MAX 

84 

88 

B6 

87 

81 

75 

78 

67 

72 

79 

62 

7  9 

83 

85 

8  0 

7  7 

68 

7  0 

;6 

'  1 

69 

76 

~9 

60 

7  0 

62 

56 

6  6 

66 

75 

g 

MIN 

53 

56 

58 

59 

66 

5  7 

4  H 

6  0 

39 

42 

45 

49 

4 

H I NES  TON  4  NNE 

MR  ■ 

77 

85 

88 

87 

85 

82 

71 

71 

56 

73 

81 

84 

6! 

83 

M  3 

80 

67 

66 

70 

"'7 

69 

66 

7  5 

7  9 

73 

68 

67 

6  0 

5 : 

39 

65 

7  3 

3 

r  :  N 

46 

45 

5  1 

55 

55 

53 

43 

*' 

43 

4 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

79 

84 

82 

88 

87 

85 

69 

71 

56 

71 

7  0 

81 

6  1 

54 

8S 

83 

71 

6  5 

71 

7  1 

69 

70 

7  1 

75 

76 

67 

62 

60 

65 

66 

61 

73 

2 

MIN 

5 1 

52 

55 

59 

6  6 

56 

46 

43 

40 

46 

6 

LSU  DEPN  LEE  EXP  STfl 

MAX 

78 

83 

B8 

89 

66 

80 

72 

72 

57 

72 

60 

8  3 

Bl 

83 

84 

6  1 

69 

6  » 

71 

16 

60 

70 

76 

80 

7  6 

70 

67 

61 

55 

89 

62 

7  3 

B 

MIN 

49 

52 

56 

55 

6  0 

5  3 

44 

47 

38 

42 

46 

3B 

45 

0 

MflMOU   4  S 

MAX 

84 

88 

86 

87 

71 

72 

72 

73 

80 

8  3 

83 

8  3 

68 

82 

79 

6  8 

7  0 

'■6 

75 

68 

76 

60 

79 

77 

■  1 

68 

5  8 

60 

67 

6  7 

75 

,7 

MIN 

SS 

58 

59 

6 1 

57 

8  6 

5  1 

4  3 

51 

2 

MEL  V  I LLE 

MAX 

77 

86 

86 

86 

64 

79 

69 

72 

55 

70 

7  9 

BO 

80 

8  ! 

61 

80 

67 

67 

7  0 

'6 

60 

67 

75 

79 

60 

7  3 

66 

66 

6  6 

60 

64 

73 

3 

MIN 

48 

5  1 

57 

56 

6  3 

55 

47 

47 

39 

46 

0 

NEW  ROODS  5  ESE 

MAX 

77 

82 

86 

6  7 

85 

63 

66 

72 

61 

6  9 

76 

76 

7  9 

60 

82 

6  0 

73 

6  7 

71 

71 

61 

69 

74 

79 

79 

72 

67 

60 

56 

68 

62 

73 

4 

MIN 

50 

51 

S4 

6  6 

6  1 

57 

50 

4  9 

42 

40 

43 

46 

45 

49 

49 

50 

47 

40 

42 

42 

32 

33 

3  6 

51 

62 

49 

42 

41 

44 

4  4 

42 

46 

5 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

77 

82 

87 

86 

83 

80 

69 

71 

54 

71 

77 

79 

6! 

B2 

80 

80 

70 

68 

72 

75 

60 

67 

74 

79 

79 

70 

64 

59 

58 

65 

63 

72 

9 

M  1  N 

51 

49 

53 

56 

58 

58 

48 

48 

4  1 

39 

43 

49 

52 

S3 

52 

52 

47 

37 

38 

40 

32 

31 

37 

55 

61 

48 

42 

42 

43 

48 

4  1 

46 

5 

OLLfl  3  SSW 

MAX 

78 

84 

89 

8  7 

67 

80 

71 

69 

55 

71 

80 

60 

83 

82 

83 

82 

63 

63 

71 

74 

57 

70 

76 

79 

70 

66 

64 

60 

56 

55 

59 

72 

4 

MIN 

44 

45 

SO 

56 

56 

52 

41 

41 

38 

39 

39 

4  3 

46 

47 

47 

51 

42 

3  0 

33 

35 

08 

29 

33 

56 

60 

41 

37 

38 

40 

4  6 

36 

42 

5 

HOOOWORTH  2  SE 

MAX 

74 

8  5 

89 

89 

88 

80 

71 

7; 

56 

74 

BC 

60 

6; 

85 

82 

64 

70 

66 

7  0 

.:6 

6  01 

68 

78 

6  1 

7  5 

6  9 

67 

60 

56 

60 

65 

74 

2 

MIN 

S  3 

50 

58 

46 

9 

EAST  CENTRAL  06 

AH  I  TE 

MAX 

81 

85 

89 

89 

69 

86 

70 

69 

S9 

70 

79 

5  1 

61 

84 

83 

84 

70 

68 

'0 

6  5 

62 

71 

6  6 

78 

79 

73 

69 

6 '3 

5  7 

6  6 

BS 

74 

3 

MIN 

52 

53 

48 

4 

BATON  ROUGE  WSQ  flP 

MAX 

82 

85 

86 

8  5 

Be 

69 

7  3 

56 

70 

76 

79 

80 

Bl 

82 

60 

7  1 

69 

71 

7  7 

6  0 

69 

75 

79 

8  0 

75 

6  9 

6  3 

58 

69 

6  9 

66 

73 

g 

MIN 

54 

57 

4  3 

4  9 

9 

BOGALUSA 

MAX 

79 

83 

88 

9  1 

67 

89 

68 

67 

63 

71 

76 

81 

81 

83 

85 

6  3 

69 

6  6 

74 

78 

6  1 

68 

75 

.'7 

80 

73 

65 

601 

5  9 

69 

65 

74 

•  6 

MIN 

52 

47 

.7 

CLINTON  5  SE 

MAX 

77 

83 

87 

88 

66 

65 

68 

72 

55 

70 

77 

80 

82 

82 

82 

81 

7 

6  1 

72 

?5 

60 

69 

75 

78 

78 

71 

5  6 

60 

57 

67 

62 

73 

.  7 

MIN 

52 

53 

5  8 

56 

6(1 

57 

49 

53 

48 

43 

4  6 

4  ^ 

47 

8 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 

83 

87 

89 

8  6 

86 

80 

68 

65 

71 

78 

80 

8i; 

82 

85 

B2 

78 

69 

!  1 

7  6 

72 

68 

74 

77 

60 

7  8 

67 

64 

59 

67i 

68 

64 

7S 

0 

MIN 

48 

.3 

FRPNKLINTON  3  5H 

MAX 

BS 

1 

90 

85 

61 

70 

6  J 

61 

72 

78 

81 

81 

83 

82 

83 

68 

£7 

7  0 

73 

63 

68 

75 

77 

76 

75 

66 

60 

5  7 

63 

65 

6  0 

7  3 

5 

MIN 

4  5 

0 

GRE  ENSBURG 

MAX 

B7 

69 

87 

88 

89 

87 

72 

7  0 

67 

76 

74 

84 

81 

82 

82 

6  0 

81 

7  0 

8  0 

75 

64 

72 

70 

69 

70 

72 

7  0 

64 

60 

59 

59 

75 

2 

M  '  N 

50 

52 

55 

56 

59 

50 

49 

48 

41 

44 

50 

53 

54 

s: 

51 

49 

50 

47 

49 

40 

31 

35 

3  9 

40 

49 

46 

45 

36 

37 

16 

34 

46 

0 

HAMMOND   3  NW 

riAx 

80 

84 

86 

91 

87 

87 

69 

72 

62 

73 

80 

81 

81 

81 

86 

8  0 

71 

68 

72 

77 

63 

69 

74 

78 

81 

75 

68 

61 

59 

67 

67 

75 

3 

50 

50 

57 

56 

62 

61 

55 

49 

39 

39 

42 

4  4 

47 

48 

48 

58 

50 

37 

48 

48 

31 

33 

42 

57 

63 

53 

40 

47 

47 

52 

41 

4  6 

2 

1   Cll    QFM    Mill?    EtP  CIQ 
LoU    DCN    nun               D  1  M 

77 

81 

87 

87 

87 

86 

67 

73 

58 

7  0 

75 

78 

77 

77 

82 

79 

70 

6  5 

70 

75 

58 

66 

72 

76 

76 

66 

57 

54 

6  7 

MIN 

59 

53 

SB 

57 

64 

61 

50 

51 

42 

4  1 

45 

46 

4  0 

50 

52 

86 

49 

41 

43 

45 

38 

35 

42 

42 

62 

53 

43 

45 

46 

48 

44 

46 

6 

81 

BO 

84 

8  / 

85 

86 

71 

69 

6  6 

72 

75 

78 

7  7 

BO 

»i 

6  1 

7  0 

68 

0' 

?6 

6  3 

67 

73 

■'6 

79 

7  3 

68 

60 

59 

66 

67 

74 

MIN 

5? 

55 

61 

61 

63 

53 

43 

4 

48 

6 

SUU 1 MH 1 5 1                          U  1 

r  D  n  u  i  cv   cvp  cmiinu 
LKUWLtT    t  X  r    5 1 H I  1  UN 

80 

64 

88 

8  7 

66 

79 

74 

77 

60 

72 

7  9 

83 

8 

8  3 

64 

80 

68 

5  7 

72 

79 

6  0 

70 

76 

80 

6  3 

19 

70 

60 

5  ? 

65 

75 

MIN 

52 

55 

59 

64 

56 

48 

6 

DE  QUINCY  4  N 

80 

65 

86 

86 

66 

79 

75 

74 

59 

72 

8  ! 

6  3 

Bl 

B2 

8  0 

80 

67 

67 

"1 

7  6 

6  1 

69 

7  5 

BO 

76 

7  1 

69 

61 

58 

60 

6  6 

MIN 

45 

44 

SO 

53 

55 

52 

41 

43 

42 

9 

DE  R  I  DOE R 

79 

86 

88 

87 

8  6 

79 

73 

73 

56 

74 

82 

84 

82 

83 

63 

81 

66 

66 

72 

75 

60 

71 

76 

78 

7  6 

69 

68 

61 

6  6 

SB 

65 

MIN 

49 

52 

S8 

57 

62 

54 

46 

9 

ELIZABETH 

79 

8  5 

89 

67 

86 

60 

71 

72 

59 

74 

8  7 

8  3 

Bl 

83 

84 

81 

7  1 

70 

7! 

76 

61 

70 

7  6 

7  7 

77 

7  ! 

68 

61 

57 

6  0 

65 

MIN 

4  8 

J  8 

50 

52 

60 

55 

4 

4 

40 

43 

0 

HACKBERRT  8  SSW 

79 

83 

83 

84 

77 

74 

7  3 

61 

69 

79 

76 

79 

60 

78 

6  6 

67 

0  6 

75 

61 

64 

7  0 

77 

78 

7  0 

6  7 

56 

55 

6  4 

64 

MIN 

5  6 

60 

60 

61 

57 

52 

51 

4 

JENNINGS 

81 

81 

67 

80 

89 

60 

73 

72 

62 

73 

80 

8  3 

80 

B2 

8  3 

82 

69 

65 

67 

77 

60 

68 

7  3 

83 

6  0 

74 

68 

60 

66 

61 

64 

MIN 

S? 

54 

6 1 

60 

61 

55 

4 

47 

0 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

80 

82 

85 

83 

84 

80 

74 

74 

63 

72 

i8 

7  9 

78 

82 

8  3 

60 

MIN 

55 

55 

63 

6  3 

63 

56 

4 

40 

j7 

J7 

4 

SI 

S 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

3  3 

86 

84 

8  5 

60 

76 

75 

63 

71 

79 

81 

80 

83 

83 

80 

69 

69 

7  0 

78 

62 

68 

74 

60 

78 

74 

69 

58 

56 

6  4 

67 

67 

73 

9 

MIN 

53 

55 

60 

59 

65 

S3 

49 

47 

4  1 

45 

49 

50 

SS 

53 

52 

54 

48 

4  i 

48 

40 

37 

43 

55 

62 

S3 

48 

46 

46 

50 

45 

42 

49 

9 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

Bl 

85 

88 

8  7 

86 

78 

73 

7  3 

65 

75 

6  1 

5  3 

81 

83 

65 

81 

70 

6B 

72 

79 

62 

69 

76 

80 

78 

73 

69 

61 

5  7 

63 

6B 

75 

2 

MIN 

49 

S3 

57 

SI 

66 

54 

46 

50 

40 

46 

48 

49 

50 

52 

51 

0  0 

44 

36 

41 

35 

32 

38 

53 

6  1 

60 

44 

42 

45 

4  6 

44 

39 

47 

9 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

80 

82 

B5 

83 

63 

80 

74 

74 

63 

69 

76 

80 

80 

81 

83 

80 

70 

66 

73 

77 

63 

67 

74 

80 

74 

69 

56 

55 

70 

63 

73 

6 

MIN 

56 

59 

6 1 

63 

66 

57 

SO 

53 

44 

47 

S3 

54 

57 

57 

57 

60 

49 

42 

42 

40 

38 

40 

47 

58 

63 

51 

48 

47 

4  ; 

46 

43 

51 

4 

VERM  I L I  ON  LOCK 

MAX 

77 

62 

86 

8  3 

83 

80 

72 

73 

61 

70 

74 

78 

78 

78 

80 

84 

70 

66 

66 

82 

61 

65 

70 

76 

7  9 

75 

69 

56 

57 

70 

65 

73 

2 

MIN 

52 

52 

56 

68 

60 

S7 

47 

50 

41 

43 

45 

50 

S3 

55 

50 

52 

47 

37 

38 

40 

34 

34 

41 

55 

62 

4  9 

45 

45 

46 

50 

42 

47 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
OCTOBER 


DAY  OF  MONTH 


STRT 1  ON 

1 

2 

3 

g 

g 

g 

1  0 

i  1 

1  2 

]  3 

1  4 

1  5 

1  6 

]  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

cc 

■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  5W 

ma> 

84 

87 

6  9 

86 

88 

61 

74 

71 

7  0 

78 

61 

6.7 

81 

B7 

61 

78 

68 

72 

78 

74 

69 

75 

30 

80 

76 

69 

67 

59 

60 

69 

65 

76  .0 

MIN 

53 

56 

60 

60 

67 

59 

SO 

5  1 

43 

48 

47 

5  Ci 

5  1 

5  3 

5  4 

60 

49 

4  1 

52 

37 

40 

50 

60 

61 

FRANKLIN   3  NW 

nn  > 

8.: 

BS 

85 

86 

64 

74 

73 

61 

70 

76 

80 

6"' 

60 

82 

81 

7  3 

67 

73 

78 

64 

67 

7S 

79 

79 

75 

69 

57 

58 

70 

68 

65 

74.1 

niN 

SS 

54 

59 

60 

63 

6  9 

50 

4  6 

42 

44 

47 

48 

52 

55 

52 

56 

46 

43 

52 

41 

37 

39 

48 

59 

56 

51 

45 

45 

45 

50 

40 

49.7 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

BZ 

86 

36 

86 

78 

72 

74 

60 

73 

76 

81 

79 

61 

83 

81 

68 

68 

71 

77 

62 

69 

75 

79 

80 

75 

70 

59 

57 

70 

65 

66 

73.9 

Mill 

55 

58 

62 

6 

68 

55 

52 

50 

44 

45 

50 

52 

53 

60 

55 

S5 

48 

40 

46 

42 

37 

40 

S2 

62 

55 

48 

46 

48 

51 

SO 

45 

51  .2 

MORGAN  C I TT 

MRJ 

79 

82 

BE 

B6 

85 

86 

69 

75 

65 

70 

78 

80 

79 

80 

83 

81 

71 

68 

72 

79 

62 

67 

74 

70 

72 

75 

70 

58 

59 

70 

65 

74.1 

M  I  N 

51 

46 

46 

47 

50 

54 

56 

55 

S3 

53 

47 

47 

45 

44 

44 

45 

46 

SO 

52 

48 

45 

46 

52 

45 

48  .6 

NEW  IBERIA  5  NW 

MAX 

80 

6? 

BZ 

69 

72 

59 

78 

a  l 

86 

81 

82 

80 

6  7 

67 

71 

76 

61 

68 

74 

80 

81 

69 

57 

70 

65 

73.3 

■          ■  • 

MIN 

64 

60 

60 

55 

5 1 

4  1 

45 

80 

5  3 

54 

53 

SB 

49 

4 

42 

42 

40 

48 

57 

5 

48 

50 

so.o 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

MAX 

78 

83 

64 

83 

e: 

77 

73 

6  6 

6  5 

72 

74 

75 

75 

79 

78 

75 

68 

70 

77 

f  9 

60 

70 

77 

BO 

73 

64 

61 

65 

74 

73 

61 

72.9 

M  [  N 

63 

65 

64 

6  4 

70 

6  7 

6  4 

55 

50 

52 

50 

57 

57 

5  7 

5  7 

64 

5  7 

6  7 

63 

54 

48 

49 

59 

4 

61 

52 

54 

55 

58 

56 

57.9 

OONALDSONVILLE 

nflx 

79 

IB 

HO 

87 

35 

6  6 

69 

75 

62 

70 

79 

78 

80 

82 

82 

68 

7  7 

71 

76 

67 

68 

71 

72 

80 

75 

69 

58 

56 

69 

66 

73.7 

n  i  n 

59 

60 

6 1 

62 

66 

64 

54 

5  3 

4  3 

45 

4  6 

49 

54 

60 

52 

5 1 

54 

4  3 

46 

42 

4  1 

42 

46 

46 

45 

46 

4 

43 

50-0 

GALLIANO 

MAX 

an 

83 

Bl 

B2 

66 

84 

80 

74 

68 

74 

72 

77 

79 

79 

77 

74 

75 

78 

76 

77 

70 

77 

77 

75 

80 

75 

68 

69 

63 

64 

59 

75.3 

MIN 

5  7 

59 

56. 

59 

68 

66 

60 

56 

54 

42 

42 

S3 

5. 1 

54 

5  6 

47 

45 

4  5 

47 

45 

44 

55 

47 

48 

52. 2 

HOUMA 

MAX 

80 

B2 

88 

66 

84 

86 

70 

72 

66 

70 

77 

7  6 

78 

78 

85 

82 

70 

68 

74 

78 

63 

65 

73 

79 

80 

7S 

69 

58 

60 

71 

68 

74  .4 

MIN 

55 

56 

56 

60 

67 

64 

53 

5  1 

42 

43 

45 

47 

S3 

56 

52 

58 

53 

4  1 

44 

45 

39 

40 

43 

54 

59 

53 

47 

47 

5 1 

53 

4  3 

50.5 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

MHX 

82 

8  7 

86 

86 

67 

73 

7  0 

55 

6g 

7  j 

7  8 

1  '3 

86 

8  5 

82 

73 

69 

6  9 

77 

63 

66 

74 

79 

80 

75 

67 

59 

61 

72 

71 

64 

74  .3 

m  :  n 

58 

56 

61 

59 

7 1 

6  3 

60 

52 

45 

4  3 

45 

46 

5  1 

6  3 

5 1 

6 1 

5  6 

82 

6  1 

5 1 

44 

39 

49 

6 1 

6 1 

54 

5 1 

53 

53 

53 

49 

53.6 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

MAX 

BO 

84 

6  1 

86 

3  l 

72 

67 

63 

69 

76 

77 

7  9 

78 

82 

81 

70 

68 

72 

77 

64 

6S 

72 

78 

7  9 

73 

66 

57 

59 

69 

69 

63 

73.2 

MIN 

59 

5  8 

6  2 

62 

69 

6 1 

6  0 

5 1 

4  8 

49 

50 

52 

54 

56 

56 

62 

55 

49 

62 

50 

46 

45 

53 

62 

59 

52 

50 

52 

53 

49 

54  .6 

PARAOIS  7  S 

MAX 

Hi 

B5 

e ' 

84 

86 

85 

70 

70 

5  8 

76 

78 

'5 

7  9 

BZ 

81 

79 

7  0 

72 

79 

76 

66 

72 

77 

30 

76 

75 

68 

60 

66 

71 

68 

75-7 

MIN 

55 

64 

57 

7  0 

65 

52 

5  1 

44 

44 

44 

49 

50 

56 

4  8 

69 

53 

40 

53 

4 

36 

37 

47 

6  6 

65 

54 

45 

48 

5 1 

57 

44 

51-6 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

l-i  ' 

82 

87 

88 

63 

66 

79 

73 

7  0 

K 

75 

77 

77 

78 

83 

81 

73 

69 

71 

77 

7  0 

64 

70 

7  9 

78 

72 

'2 

66 

60 

69 

71 

63 

74  .6 

M  1  N 

2 

54 

61 

68 

68 

68 

69 

6  8 

4  3 

45 

50 

5  1 

52 

5  3 

55 

63 

55 

5  2 

6  1 

6.  3 

46 

44 

54 

6 1 

67 

5  3 

60 

53 

56 

58 

48 

55  -5 

QUARANTINE 

MAX 

76 

78 

83 

BO 

83 

83 

77 

74 

67 

65 

74 

75 

76 

75 

79 

79 

74 

67 

73 

79 

61 

61 

76 

79 

70 

64 

64 

66 

74 

65 

73.3 

M :  N 

68 

68 

6 : 

67 

7; 

6  3 

68 

63 

52 

55 

50 

63 

62 

6  3 

6  4 

65 

58 

57 

60 

56 

50 

51 

52 

68 

59 

55 

55 

42 

43 

51 

58.9 

RESERVE 

MAX 

79 

81 

86 

86 

65 

H  1 

6  9 

71 

62 

75 

77 

77 

60 

82 

81 

71 

71 

75 

62 

67 

70 

79 

74 

68 

58 

59 

70 

66 

73.9 

MIN 

55 

55 

63 

60 

6  1 

6  3 

53 

51 

42 

42 

40 

49 

52 

53 

52 

43 

44 

47 

37 

37 

41 

51 

53 

45 

45 

49 

50 

43 

49.4 

SAINT  BERNARO 

MAX 

82 

86 

88 

8  6 

6  9 

BZ 

71 

69 

69 

75 

76 

78 

79 

83 

81 

76 

70 

7  0 

78 

74 

66 

73 

78 

82 

78 

71 

65 

60 

70 

72 

64 

75-5 

MIN 

57 

56 

61 

60 

66 

6  9 

59 

55 

44 

45 

48 

49 

49 

55 

52 

60 

52 

45 

54 

51 

43 

41 

48 

61 

66 

54 

47 

52 

55 

60 

47 

53.6 

THIBOOAUX 

MAX 

80 

84 

8  5 

85 

85 

86 

7  0 

72 

64 

68 

76 

7  6 

78 

60 

80 

80 

6.8 

68 

76 

68 

67 

76 

74 

78 

78 

77 

68 

68 

58 

68 

67 

74  .5 

"  i  N 

55 

57 

56 

56 

56 

55 

52 

51 

44 

48 

46 

4  4 

54 

55 

50 

S3 

50 

42 

42 

37 

37 

43 

55 

58 

65 

54 

45 

40 

47 

54 

42 

49.8 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOU  I  5 1 ANR 
OCTOBER  1976 


X 

DRY  OF  MONTH 

0 

STRT ION 

1  IN  1 

E 

! 

2 

3 

i 

S 

6 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2  0 

21 

27 

23 

?4 

08 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 
ttj 

<x 

CRLHOUN   EXP  STATION 

4 

nR> 

85 

65 

88 

65 

90 
69 

9  1 

7  3 

91 

73 

79 
ha 

7  7 
60 

75 
69 

63 

56 

76 
0  4 

61 
58 

83 
61 

B5 
6  3 

6  3 
66 

8  3 

6  6 

8  1 

66 

70 
56 

72 
56 

73 
54 

70 
5  3 

63 
52 

7  0 
4  9 

72 
54 

73 
60 

69 
66 

66 
56 

68 
53 

60 
51 

60 
51 

5  4 

54 

58 
50 

74  .6 
59-2 

CL  INTON  5  SE 

4 

MRU 

82 

65 

86 

65 

68 

67 

88 
69 

89 

70 

80 
6  9 

74 
61 

75 
60 

62 

56 

7  0 

55 

78 
56 

60 
60 

80 
60 

81 
6  4 

8  0 
60 

6  1 

65 

71 
60 

72 
57 

72 
55 

71 

6  0 

69 
60 

70 
56 

71 

57 

71 
59 

70 
65 

70 
6  3 

73 
59 

65 
56 

61 
57 

58 
58 

65 
54 

74  .4 

60-7 

CROWLEY  EXP  STRT ION 

4 

nfl> 

f8 
68 

79 
68 

61 

69 

83 

72 

a: 

71 

77 
7  1 

79 
68 

78 
68 

6  9 

60 

74 

61 

78 
6  1 

79 
65 

79 
6  1 

80 
64 

79 
6  9 

7  9 
69 

72 
8  4 

72 
61 

73 
60 

74 

6  J 

7! 
60 

71 
59 

72 
59 

73 
64 

'4 

67 

74 
64 

74 

62 

65 
60 

62 
60 

63 
69 

72 
57 

74  .7 
64-3 

HOLIMR 

4 

ntt . 

6  7 

85 
68 

88 
68 

88 

71 

86 
71 

84 

)4 

82 

67 

81 
66 

7  1 
61 

77 
59 

80 
61 

80 

60 

79 
63 

79 
63 

76 
65 

79 

65 

70 
64 

66 

57 

76 
56 

74 

6  1 

68 
54 

7  0 
54 

73 
55 

75 
60 

14 

62 

7  0 
60 

71 
S8 

61 

56 

61 

57 

6  6 
58 

67 

55 

75- 5 
61-9 

LSU  OERN  LEE  EXP  STA 

4 

nn . 

74 

62 

75 
63 

77 
64 

78 
66 

76 
68 

7  5 
65 

70 
59 

68 
60 

60 
5  3 

61 
5  3 

71 
66 

74 

58 

74 

6  1 

75 
6  0 

T4 

60 

73 
6  0 

68 

87 

67 
S3 

68 

53 

6  8 
0  4 

64 

5  1 

65 
51 

62 
51 

68 

52 

6  7 
E  4 

66 
56 

67 
53 

60 
53 

58 
S3 

55 
55 

60 
SO 

68  .4 

REO  RIV  VOLLEY  EXP  STfl 

4 

nsi 
min 

82 
6  1 

85 

62 

8  7 

62 

8  7 

67 

85 
68 

77 
b  3 

80 
60 

80 
62 

6  4 

5  4 

76 
5  4 

80 
56 

81 
69 

6  0 
60 

8  0 
6  0 

8 : 

63 

77 
6  3 

67 
54 

72 
54 

72 
53 

54 
19 

65 
3 1 

65 
61 

63 
54 

65 
60 

65 
62 

6  3 

67 

65 
52 

60 
51 

59 
51 

54 

5  0 

58 

4  0 

72.4 
56.8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STfl 

nnx 
i :  n 

B2 
66 

82 
55 

87 
69 

68 

73 

87 
73 

8  0 
69 

74 

61 

75 
61 

6  3 

55 

73 
66 

77 
58 

79 
60 

6  1 
64 

79 
66 

8  0 
66 

78 
6  7 

71 
60 

69 
56 

71 
59 

70 
60 

66 
56 

67 

56 

70 
56 

71 
63 

6  9 
60 

60 
59 

65 
55 

61 

55 

59 
55 

55 
55 

55 
51 

72.5 
60.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  NIND 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

;  i 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°5 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAF 
HINC 

- 1  = 

.2 

.11 

.;r 

.2 

■  I " 

.  :  f 

.3 

■ : c 

■  i : 

■  IE 

.  |  4 

. :  a 

.  ir 

.07 

■  l 

.  1  1 

.11 

.05 

■  OS 

. :  : 

-  1  4 

- 

■  0" 

.12 

.  1 1 

.06 

.02 

.05 

3.928 
995 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EVAF 

.  !  E 

.22 

■  22 

.23 

.2S 

.  i  = 

IF 

E 

.0" 

.  l  r 

■  1  6 

■  is 

.14 

.12 

.  12 

i  = 

.  12 

.  i  a 

.13 

.  1  5 

.  i : 

.10 

.21 

.21 

02 

.06 

.15 

.13 

.09 

.06 

.07 

4  .51 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
U  1  NC 
MAX 
M1N 

.24 

H 

6: 

.0; 

n 

fl4 

6: 

■  r- 

23 

flF 

57 

.32 
2: 
6F 
55 

■  1  1 

36 
ae 

6  3 

■  21 
72 
8" 
63 

.  [  2 
46 
64 

50 

■  IC 

a 

SC 

.1  = 

56 
52 
4  3 

■  1 
31 
8C 
4  9 

■24 

19 
Bl 
50 

1  3 
«F 
5. 

2  2 
0 ; 
5' 

19 

as 

16 
67 
60 

. :  e 

22 

Be 

60 

■IC 
1  12 

K 
5  3 

.23 
102 
72 

4S 

.2)9 
21 
''6 

-02 
1  30 
IS 
46 

.42 

26 
50 
42 

.12 
2  6 
72 
43 

■  1  6 
77 
7  6 
42 

-23 
1 
66 
4, 

.09 
45 
Bl 
6  3 

.  16 
5  4 
81 
55 

.12 
106 
73 
47 

.23 
73 
63 
47 

.06 
B6 

64 

4  1 

116 
74 
43 

■  26 
77 
74 
48 

5.43B 
1581 
77  .7 
51  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
OCTOBER  1976 


Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

P  Pi  1  1  M  T  V 

LUUN  1  Y 

DRR I NflGE  ! 

L AT  I TUOE 

LONGI  TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

p  d  c  rr  d  \  /  rr  D 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 
£ 

SPEC [flL 

(SEE  NOTES  1 

RBBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1 0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

RBITR  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TRMMRNY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

RLEXRNDR I fi 

0098 

05 

RAPIDES 

1  i 

3  i 

1  9 

92 

28 

87 

8fl 

8R 

r 

RLE X ANDR 1 R  POWER  PLANT 

RLEXRNDR I A  WSO  RP 

0  1  04 

05 

RRPIOES 

1  i 

3  | 

24 

92 

1  8 

1  20 

M I  D 

M  I  D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

QQUIQMn     O  C 

HonLHNU    c  0 

0349 

04 

NRTCH I TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8R 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BRSTROP 

BATON  ROUGE  WSO  RP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

g 

30 

32 

9  1 

09 

64 

M  I  D 

M  I  0 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I BERV I LLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06  1  7 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEL  AH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LR  SflLLE 

1  i 

3 1 

38 

92 

1  ] 

200 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  i 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M  I  D 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

4  7 

89 

52 

1  03 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBRCH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  1  57 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

o 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOSSIER  CITY 

1  200 

0  1 

BOSSIER 

1  i 

32 

32 

93 

4  3 

1  70 

7A 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

□  nvrc    q  iimii 
□UYLt    J  WNW 

1232 

05 

RRP  I OES 

1  1 

31 

2  3 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

6  0 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHI TA 

g 

32 

3  i 

9  2 

20 

1  80 

8A 

8A 

8R 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

g 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IDLEWILO  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CRLDWELL 

g 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SRBINE 

1  2 

3  1 

45 

93 

4  2 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R .  OTT 

COTTON  VRLLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  i 

32 

49 

9  3 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TRMMRNY 

5 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

22  1  2 

07 

ACADIR 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

}H 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BERUREGRRD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8R 

H 

LA  CORR  ANO   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BERUREGRRD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8fl 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALOSONV  I  LLE 

2534 

09 

RSCENS I  ON 

g 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8R 

H 

MAR  I ANGE  G  GUILLOT 

EL IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2  9  7  l 

03 

WEST  CARROLL 

g 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8R 

8R 

[ 

H 

TRUCKL I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LRNDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

4  7 

7R 

ROYNE  H.  FONTENOT 

FARMER V  I LL E 

3079 

02 

UNION 

g 

32 

46 

92 

24 

1  70 

5P 

5P 

H 

H.   W.   THURSTON.  JR. 

FRRNKL IN  3  NW 

3313 

08 

ST  MRRY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

M  I  0 

M  I  D 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRRNKL I NTON  3  SW 

3327 

0  6 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

4  g 

90 

1  | 

1  4  5 

M  I  0 

M  I  D 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

34  33 

0  9 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8R 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7R 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI  TOCHES 

1  i 

3  1 

4  8 

93 

06 

1  50 

7A 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 

GRAND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

g 

30 

50 

90 

4  0 

225 

8  A 

8  A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

5 

30 

3  4 

90 

59 

60 

7R 

MRS  .   LAURA  L .  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

5  3 

93 

25 

5 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HRMMOND  3  NW 

4034 

06 

TRNGI PAHOR 

g 

30 

32 

9  0 

29 

45 

9A 

9R 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

0 1 

RED  RIVER 

1  \ 

3  1 

5  4 

9  3 

2 1 

1  25 

8  A 

CHARLES  D  WOOD 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

4  131 

02 

CL A  I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7R 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7fl 

7R 

H 

I RV I N  C  .   MORR I  SON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SRBINE 

1 2 

3  [ 

22 

93 

23 

420 

8R 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4  355 

02 

CLAIBORNE 

1  i 

32 

45 

93 

04 

380 

8R 

8  A 

H 

N  LR  HILL  FARM  EXP  STR 

HOSSTON 

4  398 

0  1 

CADDO 

1  i 

32 

5  3 

9  3 

53 

200 

4  P 

THOMAS  C  •  GRAVES 

HOUMA 

4  407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8R 

8A 

GH 

USDA-SUGARCRNE  FLO  STR 

JERNERETTE  EXP  STA 

4  674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

4  3 

20 

8A 

H 

USOA  4  LSU 

JENNINGS 

4  700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8R 

8A 

c 

H 

MARION  E  BLANCHARO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4  7  32 

02 

JACKSON 

1  i 

32 

1  3 

92 

4  2 

322 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV  I  LLE 

4816 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE   B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFRYETTE 

5021 

08 

LAFRYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAR  RP 

5026 

08 

LAFRYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MIO 

H 

U  S  FED  RV  I  RT I  ON  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

no 

92 

48 

10 

8R 

8R 

H 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CRLCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCRSIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8R 

8R 

H 

C   R.  EVRNS 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8R 

8R 

c 

H 

JRMES   M.  MILLER 

LOGRNSPORT   4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

3  1 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BERUREGRRD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  14 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 
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LSU  DEAN  LEE  AGR1  CNTR 
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BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 
TOWN  OF  MARKSV  I  LLE 
HERSHEL  L.  CULPEPPER 
MRS  RUTH  T  HEBERT 
MISS  PEGGY  L  BR0USSARD 
W.   G.  SPARKMAN 

MRS  0LLIE  M  MAHAFFEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY   OF  MONROE 
SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.   RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0.  SWG.  AND  WTR.  BD  . 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANF0RD 

PERCY  E .  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  DAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
RUDOLPH  MELANCAN  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
LEON  SANDERS .  JR. 
LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PL  T 
DELTA  NAT  WILDLIFE  REF . 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
G0DCHAUX-HENDERS0N 
LA  WLDLF  S  FISH  C0MM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUST0N 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CARMEN  R  RABALAIS 
JOSEPH  R  HUDGENS 
N0AA-NATL  WEATHER  SERV 
HAROLD  L  ATWELL 
MRS  RUTH  M  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 
MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF   TH I BODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABS0LUM  P.  DILL 
ESTES  B.  B0ZEMAN 
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30  38 
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LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


n  „f  this  stiff  mav  lie  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

tf^«?Lrf£v"I  Oflice'near  "ou^Addl  tlonal^recipi  tat lon'oata  attained  U  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Un!eSs  otherwise  Indicated ^l^l  units  used  in  this  bulletin  are: ,  "S  ££E£^>l£3°L£  " 

movement  In  mllelF.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums^of  *h^n«f  ^ev^r  sura  of  wlnd  dlrectio„s  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 
di rect i ons  entered  In  f 1 gures  are  tens  01  ut;g 

ei    . .        ,   j„w  chnwc  nhcprvatinn  times  in   local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
OBSERVATION  TIME  STJb  ST  "I^.U  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 

on  daylight  saving  time      Snow  on  (,1  oun„  *n  „.llles  at  6  ■  00  a  m.     c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 

SSaJyVeiperarure"'?^  ihe' "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 

hours  ending  at  time  of  obsei ™a    °°-  n      Service-tvpe  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

EVAPORATION  /  J     /     "jrC"^ Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation?     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

•,  ^     ,  n,„  ,,o„„»f,,,  and  snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
^S^S^^jft^fi5.^J«5!SiilSS  fT^uccess^e  orations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

«M«T1        Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and   in   the   "Seasonal  Snowfall"   table,  include 

snow  and  sleet      Entries  of  snow  on  .round  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES       Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 


of  this  bulletin. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE 


Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  south 

Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Ho  urn  a 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare 


Level 


Red  River  Valley  Exp. 
Station 


Red  River  alluvial  Bare  Zero 


Level 


St.   Joseph  Exp.   Sta.      :     Sharkey  clay  Bare 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING; 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,    and  are  published   later   In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 
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19 
20 
24 

30 
30 
30 
30 
30 

480 
450 
437 
418 
414 

0 
0 

a 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
6 
8 
7 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

5.35 
6. 57 
6.13 
S.07 
6.39 

1  -80 

1  .84 
1  .90 
1  .98 
1  .75 
2.13 

28 
28 
28 
26 
28 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
9 
8 
8 

4 

5 

4 
4 
4 

2 
3 
2 
2 
2 

DIVISION 

50.5 

-  7.8 

5.61 

1  .50 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STRTION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  iou.s.ana 


TEMPERATURE 

PREC I P I  TOT  I  ON 

NO 

OF 

OArs 

3N0H 

SLEET 

NO. 

OF 

OAYS 

STATION 

MAX  . 

MIN. 

_ 

X 

| 

g 

a.  z 

1 

1 

a 

X  CE 

2  z 

<E  CE 

o  o 

a 

u 

t-  Z 

a 

% 

o 

— 

- 

a  c 

7  s 

I  2 

°  o 

a 

a  2 

EX 

K  ° 

_ 

Q 

g 

> 

> 

- 

s  if 

g 

a 

-  * 

-.  £ 

o 

S  if 

S 

g 

1=  o 

° 

t 

"? 

■        m  a 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

62 

.9 

41 

.7 

52 

3 

80 

12 

22 

30 

377 

0 

0 

3 

0 

6  .40 

2  .90 

1  .54 

20 

.0 

0 

8 

5 

4 

OE  OUINCY  4  N 

63 

■  5 

37 

.  7 

50 

6 

78 

12 

19 

30 

430 

0 

0 

6 

0 

4  .36 

•  17 

1  .00 

20 

.0 

0 

10 

3 

1 

OE  R I  DOER 

62 

■  8 

39 

.5 

51 

2 

79 

12 

20 

30 

415 

0 

0 

4 

0 

3.43 

.92 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

ELIZABETH 

63 

.  5 

36 

•  1 

50 

8 

-  7.3 

79 

1  2 

22 

30 

420 

0 

0 

5 

0 

4  .07 

•  52 

•  85 

29 

■  0 

0 

9 

0 

HACKBERRY  8  SSW 

61 

.2M 

44 

.2M 

52 

7n 

-  7.6 

77 

12 

26 

30 

366 

0 

0 

2 

0 

6  -39 

2.12 

2.53 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

JENNINGS 

60 

■  6 

41 

.  3 

51 

0 

-  9.3 

77 

1  1 

22 

30 

422 

0 

0 

2 

0 

6-74 

2  .88 

1  .87 

20 

.0 

0 

8 

6 

3 

LAKE   ARTHUR   10  SH 

42 

.on 

M 

26 

30 

2 

0 

7.10 

3.25 

2.64 

29 

.0 

0 

5 

4 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

63 

.0 

41 

.6 

52 

3 

-  7.9 

79 

1  1 

23 

30 

376 

0 

0 

3 

0 

5.16 

1  .06 

1  .89 

19 

T 

0 

7 

3 

2 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

63 

-6 

40 

.5 

52 

2 

80 

12 

20 

30 

386 

0 

0 

5 

0 

3.71 

.95 

28 

.0 

0 

8 

3 

0 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

62 

.  4 

4  4 

■  2 

53 

3 

78 

12 

2S 

30 

352 

0 

0 

2 

0 

3.51 

28 

.  0 

0 

3 

2 

62 

.  3 

40 

.  4 

51 

4 

79 

12 

22 

30 

408 

0 

0 

3 

0 

7  .09 

3.15 

20 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

SI 

6 

-  7  .8 

5.45 

1  .36 

T 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

64 

.9 

41 

■  1 

53 

0 

-  7.1 

78 

1  1 

22 

30 

359 

0 

0 

3 

0 

6  -01 

1  .90 

1  .93 

28 

.0 

0 

7 

3 

3 

FRANKLIN  3  NW 

63 

•  3 

4  0 

.2 

51 

8 

-  9  .0 

78 

1  1 

25 

30 

393 

0 

0 

4 

0 

5.75 

1  .82 

2  .56 

19 

•  0 

0 

8 

3 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

63 

.2 

42 

■  3 

52 

8 

-  6-5 

78 

1  1 

26 

30 

362 

0 

0 

3 

0 

6  .84 

3  .40 

2.73 

28 

T 

0 

8 

2 

MORGAN  CITY 

63 

.  4 

42 

■  9 

53 

2 

-  8.2 

79 

12 

29 

30» 

349 

0 

0 

2 

0 

5.19 

1  .05 

1  .92 

20 

.0 

0 

7 

4 

2 

M  F  U      1  OPP  I  Q     C,      M  LI 

Ntn    IDCn  in    D  nri 

63 

-2 

42 

.  7 

53 

0 

79 

12 

23 

30 

358 

0 

0 

3 

0 

7.03 

2.48 

20 

T 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

52 

8 

-  7.3 

6.16 

2.44 

T 

■      ■  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  WSO 

62 

.7 

47 

■  6 

55 

2 

78 

27* 

35 

29 

298 

0 

0 

0 

0 

5  .86 

2.95 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

OONALDSONV ILLE 

62 

.6 

39 

■  6 

51 

2 

-  9.5 

75 

1  1  ♦ 

25 

30 

407 

0 

0 

2 

0 

5.75 

1  .62 

20 

.0 

0 

7 

4 

4 

GALL IANO 

64 

■  0 

46 

■  9 

55 

5 

77 

12 

24 

30 

281 

0 

0 

2 

0 

4  .45 

1  .51 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

HOUHA 

63 

.  7M 

42 

.  1 

52 

9M 

-  8.7 

78 

1  1 

26 

30 

364 

0 

0 

4 

0 

5.01 

1.12 

2  . 02 

20 

•  0 

0 

1 

NEW  ORLEANS  WStIO  AP  R 

62 

.9 

42 

.5 

52 

7 

-  7.4 

80 

1  1 

29 

30» 

375 

0 

0 

4 

0 

5.80 

1  .92 

1  .95 

19 

.0 

0 

7 

4 

3 

N  0  ADBON  WSFO  CI  R 

61 

.7 

4  4 

.3 

53 

0 

-  8.3 

77 

1  1 

29 

30 

362 

0 

0 

2 

0 

5  .40 

1.81 

1.57 

1  9 

.0 

0 

3 

PARA01S  7  S 

65 

.  4 

4  1 

-  4 

S3 

4 

78 

1  1 

23 

30 

361 

0 

0 

6 

0 

5.19 

1  .25 

1  .42 

19 

.0 

0 

B 

3 

2 

62 

.  4 

4  3 

.0 

52 

7 

79 

27 

30 

30 

367 

0 

0 

3 

0 

9.83 

4.31 

28 

.0 

0 

7 

5 

4 

QUARANT INE 

63 

.2 

50 

.4 

56 

6 

75 

12 

35 

30 

243 

0 

0 

0 

0 

9.77 

3.13 

28 

.0 

0 

8 

4 

3 

RESERVE 

63 

.on 

40 

.  V 

52 

on 

-  7.6 

78 

12 

25 

30 

374 

0 

0 

3 

0 

5.17 

1  .31 

1  .68 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

SAINT  BERNARD 

64 

.  7 

43 

.3 

54 

0 

80 

27 

27 

30 

335 

0 

0 

4 

0 

6.88 

1  .63 

28 

•  0 

0 

8 

5 

2 

THIBODAUX 

65 

.5 

4  1 

.3 

53 

4 

-  7.4 

80 

12 

25 

29 

350 

0 

0 

5 

0 

4  .78 

.69 

2.00 

20 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

S3 

6 

-  8-0 

6.16 

2.37 

.0 

SEE  REFERENCE 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


NORTHWEST 

BOSSIER  CITY 
COTTON  VALLEr 
GLQSTER    1  W 
HANNA  3  S 
W0SSTON 


REIT 


'ILL 


■  QBRH 

LOGANSPQBT  4  ENE 
MANSFIELD  3  W5W 
MINDEN 

MQOBINGSPOBT  1  N 
PLAIN  DEAL ING 
RED  RIV  VAL LEV  EXP 
RQDESSA 

SHBEVEPQBT  WSO  AP 


NOB TH  CENTRAL 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STA 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMEBWLLE 
HAYNESVILLE   2  W! 

HOMER  EXP  STATU 
JONESBORO  FIRE  ' 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

BUS TON 

BL'STON-LA   TECH  I 
SPEARSVILLE 
STEAL INGTON 
WINNFIELD  2 


IBE  T014EB 


WINONA  F IBE  TOWEB 


NOBTHEAST 

BASTROP 

EPP5  6  IJ 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP 

TALLUL AH 
WINN5B0R0 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESWLLE 


NATCHITOCHES 
R0SEPINE  EXP .  STA. 
SLAGLE 


CENTBAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDBJA  WSO  AP 
BEAVER  F IBE  T0w£R 
BEL  AH  FIRE  TOUEB 
80VCE    3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTQN  1  NNE 
J0NE5VILLE  LOCKS 


EE  Ex 


LSU  DEAN 
WAMOU  4  ! 
MARKSVILLE 
MEL  VILLE 
NEW  ROADS  5  ESE 

OLO  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
GPELGUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPBINGS  F IBE 
AHITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

B0GAL  USA 

CL INTON  &  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL  INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMM0NO  3  NW 


l  EXP  ST 


•ENTWOOD 
LSU  BEN-HUI 
aA»  nriL  i h 

PEARL  RIVER  LOCK  N0  1 
PINE  GROVE  F IRE  TOWER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL IDELL  WSO  RFC 
SPBINGVILLE   FIRE  TOwEB 
ZACHARY  2  ESE 


2.28 
2.45 
2.78 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


.24  .24 
.61  .04 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CRQWIEr  EXP  STATION 
DE  OL'IMCr  4  N 
DE  BIDDER 
EL IZABE  TH 

HACKBERRT  8  S5W 

JENNINGS 

KINDER  1  W 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USQ  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

MITTIE  2  SE 

OAKOALE 

OBERL IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAVOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN    3  NU 

JEANEHETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 


SOUTHEAST  00 

BOOTHVILLE  USD 
DONAL  DSONVIL  LE 
GALL IANO 

WQUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

NEW  ORLEANS  WSMQ  AP 
N  0  ADBON  WSF0  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBL  IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 
PARADIS    7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


1 . 45  1 . 08 


31 


2.56  .16 

)5  ?.  3  3 
1.59  .26 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

o 
<x 

CE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

I  3 

1  4 

[  c 

1  6 

I  7 

1  8 

I  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MB< 

63 

63 

67 

69 

64 

56 

72 

68 

60 

73 

77 

66 

46 

41 

38 

43 

52 

60 

64 

56 

59 

57 

55 

55 

64 

67 

77 

53 

32 

58 

MIN 

32 

31 

31 

34 

28 

28 

40 

26 

26 

42 

49 

35 

3  3 

3  3 

34 

38 

3 1 

28 

28 

52 

40 

23 

23 

38 

50 

52 

53 

32 

14 

14 

33 

9 

LOGANSPORT  4  ENE 

MB* 

65 

70 

74 

67 

62 

75 

71 

63 

76 

60 

72 

57 

47 

47 

43 

49 

63 

60 

53 

62 

60 

58 

58 

64 

68 

78 

74 

45 

41 

MIN 

32 

29 

35 

40 

27 

33 

39 

26 

34 

50 

4  3 

35 

30 

33 

35 

39 

3  4 

32 

49 

5 1 

44 

23 

25 

44 

49 

53 

45 

28 

14 

n 

35 

6 

MINOEN 

MAX 

65 

65 

7  0 

72 

67 

59 

75 

69 

63 

75 

80 

63 

50 

43 

39 

46 

51 

63 

67 

54 

60 

59 

57 

66 

66 

67 

77 

55 

32 

MIN 

38 

32 

34 

38 

30 

31 

39 

33 

34 

J4 

55 

33 

31 

31 

33 

36 

31 

30 

31 

49 

41 

26 

29 

39 

49 

51 

55 

31 

IS 

15 

35 

5 

PLAIN  DEALING 

MfJ< 

65 

65 

69 

71 

66 

59 

76 

70 

63 

75 

79 

63 

49 

41 

38 

43 

55 

61 

65 

57 

58 

59 

5  7 

54 

65 

69 

76 

56 

31 

43 

60 

0 

MIN 

3  2 

3 '3 

32 

34 

29 

30 

34 

30 

32 

44 

49 

34 

30 

31 

33 

36 

31 

27 

27 

50 

39 

23 

25 

37 

48 

54 

48 

29 

1 1 

REO  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

MAX 

66 

66 

68 

72 

67 

56 

75 

71 

62 

76 

79 

68 

50 

42 

40 

44 

50 

61 

64 

54 

62 

59 

5B 

59 

65 

67 

76 

51 

32 

M  i  N 

36 

32 

39 

40 

29 

36 

42 

29 

39 

42 

56 

34 

31 

33 

34 

36 

32 

30 

33 

49 

41 

28 

29 

39 

49 

50 

50 

31 

18 

20 

36 

3 

SHREVEPORT  WSO  AP 

us- 

66 

70 

72 

68 

60 

77 

73 

6  3 

77 

8 

70 

49 

42 

41 

45 

51 

62 

69 

5  7 

63 

62 

58 

62 

66 

71 

80 

64 

37 

45 

53 

6 1 

■           ■  a 

MIN 

37 

31 

40 

40 

32 

34 

38 

32 

40 

55 

42 

36 

32 

33 

36 

38 

33 

31 

50 

44 

36 

27 

29 

4  8 

51 

57 

37 

25 

16 

20 

36 

7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MM* 

65 

71 

71 

66 

59 

74 

69 

63 

75 

78 

6  9 

49 

44 

36 

44 

50 

66 

65 

54 

62 

5  6 

56 

59 

63 

68 

76 

64 

40 

37 

52 

60 

2 

MIN 

iS 

31 

36 

35 

29 

36 

3  6 

28 

4  0 

55 

41 

34 

31 

34 

36 

38 

32 

32 

49 

52 

32 

27 

27 

48 

52 

56 

40 

24 

15 

21 

36 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

62 

63 

67 

70 

64 

56 

74 

66 

60 

74 

79 

65 

47 

44 

38 

42 

52 

61 

69 

55 

59 

56 

54 

58 

65 

71 

76 

68 

46 

35 

59 

9 

MIN 

34 

30 

37 

35 

29 

30 

33 

29 

35 

47 

56 

34 

31 

32 

35 

37 

3  3 

31 

33 

50 

44 

28 

25 

34 

47 

S3 

60 

32 

16 

18 

35 

6 

FARMERVILLE 

MAX 

65 

68 

71 

7  0 

56 

75 

68 

60 

75 

60 

70 

44 

45 

43 

43 

53 

63 

69 

60 

60 

60 

56 

55 

66 

71 

76 

71 

60 

SB 

55 

62 

2 

M  1  '1 

36 

31 

40 

37 

29 

37 

46 

33 

40 

52 

4  I 

34 

30 

33 

35 

3 ; 

3  2 

32 

40 

52 

43 

29 

27 

46 

48 

54 

47 

46 

16 

22 

37 

3 

HOMER  EXP  STATION 

Mm  * 

65 

64 

68 

69 

65 

57 

73 

68 

62 

74 

79 

64 

47 

42 

38 

43 

48 

61 

68 

60 

59 

55 

55 

5  1 

64 

67 

7S 

55 

30 

39 

58 

8 

MIN 

32 

30 

38 

37 

27 

28 

27 

29 

37 

47 

56 

32 

30 

32 

33 

35 

33 

30 

4  4 

4  4 

40 

29 

28 

38 

47 

54 

SS 

29 

IS 

23 

35 

3 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

65 

65 

70 

64 

55 

72 

67 

58 

73 

77 

63 

47 

47 

41 

44 

52 

63 

70 

55 

56 

50 

56 

57 

65 

71 

77 

71 

41 

35 

50 

59 

6 

MIN 

37 

35 

43 

43 

32 

38 

40 

35 

4  ;■ 

54 

43 

33 

33 

38 

39 

3  6 

36 

31 

52 

52 

37 

27 

25 

47 

52 

56 

41 

27 

19 

21 

38 

1 

MONROE  CITT 

MA) 

63 

66 

70 

68 

61 

72 

67 

73 

74 

78 

70 

48 

45 

43 

46 

5  2 

62 

68 

64 

58 

60 

56 

60 

65 

71 

77 

74 

52 

36 

51 

61 

8 

M  I  N 

36 

34 

41 

33 

31 

38 

4  0 

32 

39 

53 

42 

33 

31 

35 

36 

40 

35 

34 

39 

42 

48 

38 

36 

47 

49 

54 

51 

27 

18 

22 

37 

9 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

nfi « 

62 

64 

69 

71 

65 

57 

70 

68 

60 

75 

79 

66 

50 

46 

38 

42 

50 

62 

68 

56 

59 

6  1 

55 

56 

35 

59 

4 

M  !  N 

36 

32 

39 

39 

28 

36 

36 

29 

34 

45 

55 

34 

34 

30 

34 

36 

33 

35 

39 

50 

4  4 

28 

28 

38 

20 

35 

7 

WINNFIELO  2  W 

MM  * 

65 

68 

73 

69 

69 

74 

75 

61 

75 

78 

69 

50 

45 

39 

44 

50 

63 

64 

54 

6 : 

61 

57 

60 

64 

72 

76 

66 

5  3 

39 

50 

6 1 

•  2 

■          ■  ■ 

M :  N 

30 

27 

32 

35 

25 

27 

36 

21 

30 

46 

4  1 

35 

30 

3  4 

35 

35 

34 

29 

46 

50 

4  0 

23 

23 

41 

48 

S3 

SI 

26 

15 

17 

33 

9 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

56 

67 

70 

6  4 

66 

72 

68 

61 

74 

78 

70 

48 

46 

43 

43 

53 

62 

71 

61 

69 

57 

54 

55 

64 

72 

73 

49 

34 

52 

60 

I 

MIN 

33 

33 

42 

39 

26 

34 

50 

29 

4  1 

56 

41 

33 

30 

35 

36 

38 

33 

35 

53 

52 

4  1 

32 

28 

46 

48 

48 

26 

18 

22 

37 

3 

EPPS  6  H 

MAX 

62 

62 

66 

68 

64 

56 

72 

65 

59 

73 

78 

62 

45 

45 

41 

4  6 

5  3 

62 

69 

60 

56 

56 

5  4 

65 

68 

70 

75 

69 

33 

34 

59 

.6 

MIN 

38 

32 

41 

36 

30 

34 

40 

30 

37 

50 

55 

34 

31 

35 

36 

38 

35 

32 

39 

55 

44 

32 

28 

34 

40 

51 

58 

31 

19 

22 

37 

2 

LAKE  PROVIOENCE 

MMX 

62 

64 

6  7 

63 

63 

54 

72 

65 

58 

74 

76 

60 

49 

45 

41 

44 

52 

62 

70 

59 

57 

56 

52 

54 

65 

72 

73 

69 

36 

33 

59 

1 

MIN 

39 

36 

4  0 

39 

32 

35 

44 

34 

34 

45 

56 

34 

30 

35 

38 

33 

34 

33 

39 

52 

39 

32 

27 

26 

44 

54 

58 

30 

20 

21 

37 

1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

62 

63 

66 

70 

66 

5  7 

7! 

6  6 

61 

72 

77 

6  9 

45 

47 

42 

43 

50 

61 

65 

56 

58 

58 

S3 

58 

63 

72 

74 

74 

35 

33 

59 

7 

MIN 

41 

34 

37 

35 

34 

33 

44 

32 

34 

46 

44 

35 

37 

36 

38 

38 

36 

32 

37 

48 

44 

27 

26 

33 

4  6 

52 

60 

34 

23 

20 

37 

0 

TALLULAH 

MH  < 

61 

63 

66 

69 

65 

54 

72 

60 

58 

74 

78 

64 

42 

46 

4  1 

44 

50 

61 

65 

56 

58 

68 

47 

55 

64 

71 

75 

68 

3S 

33 

58 

s 

MIN 

40 

31 

36 

33 

28 

30 

40 

30 

31 

44 

55 

34 

30 

29 

29 

34 

38 

32 

3B 

49 

43 

27 

22 

31 

47 

52 

60 

32 

20 

20 

35 

s 

WINNS80R0 

MH  * 

64 

64 

66 

70 

62 

58 

72 

6  6 

61 

7  6 

60 

65 

48 

50 

40 

43 

52 

62 

66 

8  5 

58 

58 

55 

60 

33 

60 

4 

MIN 

37 

29 

36 

35 

27 

30 

35 

26 

3  1 

43 

56 

35 

31 

32 

36 

36 

36 

35 

36 

51 

41 

29 

24 

33 

46 

54 

60 

32 

?9 

20 

35 

8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MP  « 

63 

6  5 

65 

71 

66 

56 

70 

70 

59 

72 

7  6 

72 

72 

43 

39 

43 

48 

59 

62 

5B 

61 

59 

57 

60 

66 

70 

76 

63 

31 

37 

60 

4 

MIN 

30 

27 

32 

38 

30 

30 

36 

30 

31 

42 

57 

35 

30 

31 

34 

36 

32 

29 

34 

42 

43 

23 

24 

35 

51 

51 

57 

31 

14 

1 6 

34 

4 

CONVERSE 

64 

64 

66 

73 

68 

59 

74 

72 

62 

74 

"'8 

70 

50 

41 

40 

44 

45 

61 

60 

55 

63 

60 

57 

60 

65 

65 

77 

63 

35 

40 

60 

2 

MIN 

32 

29 

30 

34 

26 

78 

32 

27 

2  6 

39 

50 

36 

31 

31 

34 

36 

32 

32 

33 

49 

43 

23 

23 

35 

45 

51 

61 

32 

15 

16 

33 

8 

LEESV ILLE 

MH  I 

68 

67 

71 

77 

73 

63 

77 

78 

67 

77 

77 

80 

52 

39 

41 

44 

48 

65 

62 

56 

63 

65 

60 

63 

67 

70 

79 

71 

35 

43 

63 

3 

MIN 

34 

32 

33 

39 

30 

31 

39 

26 

30 

36 

55 

39 

32 

33 

37 

38 

38 

3B 

43 

50 

45 

2  6 

26 

36 

42 

56 

59 

34 

20 

17 

36 

6 

MANY 

MAX 

64 

64 

68 

73 

68 

68 

73 

73 

62 

75 

75 

70 

49 

39 

40 

43 

46 

61 

61 

60 

62 

60 

55 

61 

67 

69 

75 

60 

35 

40 

60 

s 

M  1  N 

32 

28 

33 

38 

26 

30 

37 

25 

30 

40 

49 

36 

31 

33 

36 

37 

34 

33 

41 

52 

44 

23 

25 

38 

40 

47 

16 

16 

33 

9 

NATCHITOCHES 

74 

65 

69 

7  4 

69 

60 

76 

73 

64 

79 

69 

57 

44 

40 

4  5 

4  9 

64 

68 

73 

79 

67 

35 

41 

62 

6 

M]N 

38 

35 

39 

43 

34 

35 

42 

33 

37 

42 

56 

37 

31 

32 

36 

38 

37 

37 

39 

50 

46 

29 

29 

39 

46 

52 

60 

34 

20 

22 

36 

3 

ROSEPINE  EXP.  STA . 

66 

67 

69 

75 

70 

63 

75 

76 

66 

76 

79 

81 

52 

40 

41 

44 

48 

64 

60 

55 

65 

64 

59 

61 

66 

69 

78 

70 

37 

42 

62 

6 

M[N 

38 

36 

35 

43 

34 

32 

41 

36 

33 

43 

54 

40 

32 

33 

37 

38 

38 

41 

45 

50 

47 

27 

27 

37 

45 

50 

64 

36 

22 

1 8 

36 

4 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

BS> 

66 

66 

70 

76 

71 

60 

74 

74 

6  3 

75 

75 

77 

52 

41 

41 

45 

52 

65 

63 

55 

62 

65 

58 

59 

70 

71 

78 

72 

42 

40 

62 

6 

MIN 

39 

37 

39 

42 

36 

36 

43 

36 

33 

42 

60 

38 

33 

33 

36 

39 

38 

40 

45 

52 

48 

32 

29 

36 

46 

52 

62 

38 

23 

21 

39 

5 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

M0» 

65 

68 

74 

69 

56 

74 

72 

61 

76 

76 

75 

49 

43 

42 

45 

53 

63 

64 

54 

62 

61 

58 

58 

67 

70 

77 

72 

47 

39 

49 

61 

4 

MIN 

38 

36 

37 

4  1 

34 

33 

40 

33 

31 

52 

43 

37 

33 

37 

38 

42 

39 

38 

52 

52 

41 

29 

28 

43 

46 

58 

46 

29 

22 

18 

38 

2 

BELAH  f I  RE  TOWER 

MH« 

66 

67 

73 

75 

72 

61 

7  6 

73 

6  5 

76 

80 

71 

50 

44 

42 

47 

52 

64 

68 

60 

6  1 

62 

59 

61 

65 

78 

77 

76 

37 

44 

63 

4 

MIN 

38 

35 

40 

42 

33 

34 

46 

30 

36 

40 

58 

37 

32 

32 

38 

38 

37 

37 

46 

48 

45 

30 

28 

43 

49 

55 

58 

33 

21 

19 

38 

6 

SEE  REFERENCE  NOTE: 

FOLLOWING  : 

TAT  I  ON  1N0E) 

DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1976 


STAT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

0 
cr 
ce 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOrCE  3  wnw 

MS.. 

65 

69~ 

5 1 

4  1 

4  6 

45 

52 

63 

6  1 

60 

62 

60 

68 

66 

6  9 

53 

62 

8 

MIN 

40 

36 

36 

43 

3  4 

33 

40 

34 

38 

36 

4  1 

35 

31 

33 

35 

38 

35 

39 

46 

50 

38 

31 

30 

44 

45 

ss 

43 

25 

23 

23 

37 

1 

BUNKIE 

MR  X 

65 

64 

66 

6  3 

75 

78 

79 

52 

43 

4  5 

5  3 

6  3 

65 

55 

62 

6  3 

5  7 

59 

66 

7 1 

40 

62 

7 

MIN 

4  0 

39 

39 

43 

36 

35 

4  1 

33 

36 

4  3 

56 

38 

33 

34 

38 

39 

4  1 

4  1 

43 

51 

49 

32 

30 

33 

44 

50 

62 

38 

26 

23 

39 

5 

GRAND  COTEAU 

M  ft  X 

65 

79 

72 

45 

45 

52 

63 

64 

58 

62 

65 

59 

60 

66 

7  1 

75 

73 

70 

40 

50 

64 

3 

M  |  N 

42 

44 

42 

43 

39 

39 

40 

39 

35 

47 

59 

4  1 

33 

32 

39 

42 

42 

42 

50 

52 

53 

3  3 

29 

38 

42 

46 

68 

39 

2  8 

20 

41 

3 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

7  5 

6  3 

75 

7  8 

82 

5  1 

39 

40 

4  9 

62 

6 1 

54 

6 1 

62 

56 

60 

67 

70 

1 2 

40 

61 

8 

m  [  N 

34 

31 

31 

37 

30 

29 

32 

27 

27 

33 

51 

39 

31 

31 

37 

37 

36 

37 

40 

50 

45 

27 

26 

31 

44 

49 

60 

34 

2  0 

17 

35 

.1 

JONESV1LLE  LOCKS 

MAX 

66 

4  9 

4  1 

52 

62 

36 

61 

.7 

M  [  N 

43 

45 

38 

40 

36 

36 

42 

31 

36 

37 

6; 

37 

33 

34 

38 

4  0 

40 

38 

41 

5  1 

48 

3' I 

32 

36 

4! 

46 

54 

35 

25 

21 

36 

•  6 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

75 

5 1 

4 1 

4  1 

45 

52 

65 

66 

54 

62 

63 

57 

40 

62 

2 

MIN 

36 

3  4 

36 

40 

31 

31 

39 

32 

32 

44 

57 

3  7 

32 

32 

37 

38 

37 

39 

45 

50 

47 

30 

2  8 

33 

44 

5  I 

58 

34 

23 

20 

37 

.6 

MAMOU   4  S 

"Ox 

76 

60 

72 

46 

5 1 

60 

65 

62 

6  2 

64 

58 

60 

66 

52 

64 

.8 

H!N 

43 

44 

43 

44 

37 

39 

4  0 

34 

37 

52 

57 

4; 

33 

3  6 

37 

4  0 

42 

44 

53 

54 

54 

33 

34 

42 

50 

61 

66 

35 

30 

27 

42 

.8 

MELVILLE 

"ftx 

7? 

72 

72 

79 

6? 

52 

62 

6  7 

55 

67 

62 

6  6 

52 

68 

72 

34 

62 

8 

MIN 

36 

39 

39 

38 

36 

32 

37 

30 

32 

39 

50 

39 

31 

36 

37 

37 

4  1 

42 

43 

47 

52 

2  7 

25 

2  8 

43 

47 

58 

36 

25 

16 

37 

.3 

NEW  ROAOS  5  ESE 

MAX 

69 

75 

65 

73 

75 

80 

53 

4  9 

4  8 

52 

6  3 

66 

54 

65 

63 

55 

57 

66 

7  1 

76 

7  3 

42 

38 

62 

.6 

MIN 

40 

4  4 

40 

39 

37 

33 

37 

32 

28 

4  3 

57 

40 

33 

30 

39 

39 

4  1 

39 

41 

49 

50 

31 

29 

33 

39 

49 

58 

40 

27 

22 

38 

5 

OLD  RIVER  LOCK 

max 

58 

71 

6  3 

75 

76 

4  8 

4  3 

45 

5  1 

62 

6  7 

53 

6 1 

62 

5  5 

60 

6  8 

7  1 

54 

37 

62 

.  I 

M  |  N 

37 

3  0 

36 

37 

36 

33 

37 

28 

28 

33 

52 

39 

32 

32 

38 

38 

41 

37 

40 

50 

50 

28 

28 

30 

36 

45 

59 

38 

26 

18 

36 

.7 

OLLA  3  SSH 

MAX 

64 

69 

72 

68 

58 

74 

69 

62 

74 

78 

73 

47 

45 

39 

43 

52 

63 

63 

54 

58 

60 

56 

60 

63 

72 

77 

71 

35 

38 

60 

.7 

M[N 

35 

30 

30 

30 

26 

30 

34 

54 

36 

34 

34 

34 

37 

34 

33 

33 

51 

26 

25 

3 1 

46 

54 

58 

34 

;  9 

16 

34 

9 

HOOOWORTH  2  SE 

MAX 

75 

63 

75 

7  6 

80 

50 

4  1 

42 

4  5 

5  1 

64 

65 

55 

6 1 

6  2 

57 

59 

67 

4  I 

62 

.6 

r  [  n 

4  2 

38 

38 

44 

35 

35 

4  5 

33 

32 

39 

57 

38 

32 

32 

38 

40 

40 

39 

40 

5  0 

48 

28 

2  9 

32 

48 

46 

62 

)E 

24 

20 

38 

.7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MftX 

75 

70 

64 

76 

7  8 

65 

73 

76 

52 

50 

46 

62 

60 

64 

69 

6  7 

64 

66 

5  7 

63 

6  7 

70 

75 

75 

39 

40 

6  4 

.4 

M  1  N 

3R 

41 

37 

36 

35 

31 

38 

31 

30 

39 

52 

40 

34 

36 

41 

42 

38 

4  1 

48 

5  4 

50 

30 

27 

30 

34 

49 

61 

37 

27 

20 

38 

4 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

Max 

66 

69 

73 

69 

6  I 

69 

76 

64 

73 

76 

79 

55 

50 

4  8 

50 

52 

62 

65 

57 

6  3 

66 

57 

59 

66 

7  1 

75 

59 

39 

48 

63 

.0 

M  I  N 

41 

4  4 

39 

42 

37 

34 

38 

34 

32 

SO 

47 

39 

3S 

41 

41 

44 

45 

40 

51 

52 

40 

33 

30 

33 

43 

SS 

S9 

30 

24 

21 

3  9 

.6 

BOGALUSA 

Mftx 

64 

65 

6  9 

73 

67 

56 

70 

75 

6  3 

7  1 

76 

54 

57 

46 

5  1 

53 

60 

7  1 

56 

63 

65 

55 

56 

66 

7 1 

7  1 

73 

49 

39 

62 

■  9 

M  I  N 

39 

39 

37 

37 

36 

31 

33 

35 

30 

33 

49 

40 

34 

40 

43 

43 

43 

36 

3  9 

50 

51 

31 

27 

31 

32 

39 

59 

47 

25 

21 

37 

.7 

CLINTON  S  SE 

MAX 

65 

65 

69 

68 

59 

6  9 

75 

65 

72 

76 

52 

47 

4  8 

52 

6 1 

67 

55 

6 1 

62 

55 

56 

6  1 

70 

72 

73 

42 

38 

61 

.6 

1  ]  N 

40 

42 

3  8 

39 

36 

40 

38 

33 

30 

34 

50 

40 

32 

33 

39 

40 

42 

38 

4B 

51 

51 

31 

29 

30 

35 

46 

60 

41 

25 

20 

38 

.  4 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 

66 

68 

73 

68 

60 

67 

75 

68 

66 

70 

52 

50 

52 

5  1 

59 

68 

58 

6  3 

65 

5  7 

56 

65 

6  6 

69 

7  1 

70 

4  0 

47 

63 

.2 

1 ;  -i 

37 

39 

36 

35 

37 

30 

37 

28 

28 

44 

55 

42 

46 

42 

43 

45 

46 

37 

52 

52 

53 

28 

26 

28 

33 

52 

63 

35 

27 

21 

39 

.2 

F  RANKL I N  TON  3  SW 

MAX 

64 

67 

73 

67 

66 

7 1 

76 

62 

72 

72 

76 

S3 

4  R 

49 

52 

59 

70 

5  4 

61 

63 

5  4 

54 

67 

72 

67 

72 

66 

36 

49 

61 

.7 

MIN 

35 

37 

35 

3S 

31 

28 

34 

29 

27 

39 

43 

38 

33 

4  1 

40 

4  1 

43 

36 

49 

50 

35 

27 

25 

27 

33 

50 

66 

29 

23 

17 

35 

•  9 

GREENSBURG 

Mftx 

65 

63 

60 

1 1 

60 

68 

65 

69 

70 

66 

52 

52 

48 

5  2 

54 

6 1 

6  2 

57 

61 

62 

55 

60 

69 

7  ! 

75 

70 

50 

42 

61 

.9 

MIN 

34 

36 

40 

38 

36 

36 

37 

35 

34 

36 

44 

40 

32 

34 

39 

40 

43 

37 

39 

50 

50 

32 

30 

32 

33 

44 

56 

41 

27 

20 

37 

.6 

HAMMONO  3  NM 

MOX 

64 

55 

6  9 

39 

61 

■  8 

MIN 

36 

39 

35 

36 

34 

30 

36 

29 

27 

4  3 

55 

41 

36 

40 

42 

44 

46 

37 

S  1 

5  1 

53 

2  6 

26 

28 

35 

53 

60 

4  2 

2  7 

1  9 

3R 

.6 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MftX 

65 

66 

69 

73 

68 

61 

69 

75 

64 

73 

76 

78 

54 

51 

49 

49 

56 

60 

67 

55 

62 

6  4 

66 

59 

66 

69 

73 

74 

44 

39 

62 

.8 

MIN 

4 1 

42 

36 

39 

20 

38 

.9 

SL I  DELL  WSO  RFC 

MftX 

65 

66 

69 

72 

70 

6 1 

5  7 

75 

64 

69 

57 

5 1 

5  3 

4  9 

58 

6  7 

6  2 

60 

66 

56 

56 

6  2 

69 

7  3 

52 

41 

62 

.7 

■          ■  ■ 

MIN 

38 

39 

38 

40 

37 

32 

39 

31 

32 

43 

50 

43 

37 

36 

45 

45 

46 

41 

42 

52 

54 

30 

26 

30 

32 

39 

60 

52 

27 

24 

39 

.4 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MftX 

66 

65 

68 

74 

69 

63 

73 

76 

64 

75 

77 

80 

5 1 

4  3 

45 

52 

6 1 

63 

6  5 

6  3 

6  4 

56 

62 

66 

7  1 

72 

4  1 

4  1 

62 

.9 

MIN 

42 

44 

41 

46 

40 

36 

41 

33 

36 

48 

58 

41 

34 

35 

39 

40 

43 

44 

50 

51 

53 

34 

32 

39 

4  5 

5  4 

62 

40 

28 

22 

41 

.7 

DE  OUINCT  4  N 

MftX 

67 

66 

69 

75 

69 

64 

77 

75 

75 

7  6 

78 

54 

4  0 

4  3 

4  1 

64 

66 

55 

65 

60 

69 

6 1 

66 

69 

76 

72 

59 

44 

63 

.5 

M|N 

36 

36 

39 

42 

33 

33 

40 

30 

29 

35 

4  9 

40 

33 

35 

36 

38 

38 

39 

40 

50 

50 

28 

26 

33 

43 

49 

65 

40 

25 

19 

37 

.7 

DE  RIDOER 

MftX 

69 

66 

69 

75 

70 

64 

75 

76 

66 

75 

76 

79 

5  3 

40 

42 

49 

64 

6 1 

56 

66 

64 

59 

63 

65 

69 

72 

38 

43 

62 

.8 

MIN 

39 

37 

37 

44 

35 

35 

39 

37 

35 

49 

58 

40 

33 

33 

38 

3  9 

4  0 

41 

45 

50 

47 

29 

29 

36 

45 

SO 

65 

35 

24 

20 

39 

.5 

ELIZABETH 

MAX 

65 

66 

69 

75 

7 0 

6 1 

76 

76 

4  6 

42 

63 

.5 

M  |  N 

38 

36 

36 

41 

36 

33 

35 

36 

30 

48 

5  4 

44 

35 

33 

34 

39 

40 

41 

47 

5i 

30 

26 

38 

42 

42 

52 

40 

39 

25 

22 

38 

.  1 

HACKBERRY  8  SSW 

MAX 

65 

62 

67 

74 

70 

61 

72 

76 

63 

76 

52 

63 

65 

5  7 

57 

65 

65 

7  2 

4  3 

43 

61 

.2 

MIN 

45 

45 

45 

51 

43 

46 

49 

40 

45 

50 

64 

45 

36 

3  3 

39 

4  0 

40 

44 

52 

5  2 

52 

39 

39 

46 

51 

55 

42 

28 

26 

44 

.2 

JENNINGS 

MAX 

68 

62 

60 

70 

60 

60 

7 1 

73 

72 

54 

64 

66 

75 

75 

38 

40 

60 

.6 

MIN 

40 

4  0 

40 

40 

39 

39 

43 

3  4 

35 

44 

56 

42 

3  4 

36 

40 

40 

41 

44 

4  6 

5  1 

51 

34 

3  5 

43 

48 

51 

64 

38 

2B 

22 

41 

.3 

LAKE  ARTHUR  ID  SW 

MftX 

MIN 

42 

42 

42 

43 

40 

40 

4  0 

38 

39 

46 

42 

35 

37 

40 

40 

43 

46 

46 

52 

S3 

35 

35 

40 

46 

56 

62 

29 

26 

42 

.0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

65 

69 

76 

70 

64 

72 

78 

63 

72 

78 

79 

54 

4  5 

55 

65 

67 

58 

59 

67 

70 

75 

50 

52 

63 

.0 

MIN 

40 

42 

40 

45 

41 

41 

45 

34 

37 

55 

47 

41 

35 

39 

40 

4  3 

42 

44 

52 

54 

42 

34 

34 

41 

47 

59 

50 

31 

27 

23 

41 

.6 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MA< 

66 

66 

70 

76 

70 

63 

74 

79 

66 

75 

78 

80 

53 

43 

44 

47 

53 

64 

6  4 

57 

63 

66 

59 

59 

67 

69 

77 

72 

51 

43 

63 

■  8 

M  |  N 

49 

39 

38 

45 

36 

34 

44 

33 

33 

51 

55 

40 

32 

36 

38 

41 

40 

40 

5] 

51 

50 

29 

2  9 

4  1 

43 

55 

64 

33 

25 

20 

4  0 

.5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MftX 

64 

64 

67 

74 

71 

63 

70 

76 

64 

73 

77 

78 

52 

44 

47 

49 

50 

61 

64 

55 

64 

65 

56 

56 

67 

68 

74 

72 

44 

42 

62 

4 

M  |  N 

44 

45 

43 

49 

42 

42 

48 

37 

42 

48 

62 

44 

36 

36 

40 

42 

46 

45 

51 

52 

54 

36 

37 

43 

49 

56 

64 

38 

29 

25 

44 

.2 

VERMILION  LOCK 

MAX 

6  5 

66 

6B 

7  2 

70 

64 

67 

67 

63 

70 

76 

79 

59 

48 

52 

50 

54 

60 

66 

55 

65 

64 

56 

56 

6  3 

66 

75 

71 

44 

38 

62 

.3 

M  l  N 

4  0 

40 

39 

4  1 

38 

38 

39 

34 

34 

40 

59 

43 

34 

36 

36 

39 

43 

47 

49 

50 

53 

35 

31 

34 

39 

47 

61 

43 

28 

22 

4  0 

.  4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


Louisiana 

NOVEMBER  1976 


OflY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

5 

g 

-j 

Q 

g 

1  0 

[  j 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IX 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARV ILLE  2  SW 

USX 

66 

73 

73 

69 

63 

71 

74 

69 

74 

76 

76 

71 

51 

49 

50 

52 

59 

67 

61 

63 

65 

56 

59 

66 

70 

71 

75 

71 

55 

47 

64.9 

hin 

4  3 

46 

39 

42 

39 

36 

38 

34 

34 

49 

56 

42 

35 

39 

39 

4  3 

45 

4  2 

49 

35 

31 

41 

3 

22 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 

65 

68 

72 

70 

63 

70 

75 

66 

72 

76 

78 

58 

50 

48 

49 

50 

59 

67 

58 

62 

65 

57 

61 

61 

71 

74 

73 

69 

42 

50 

63.3 

M  1  N 

40 

44 

37 

4  2 

39 

35 

38 

35 

36 

SO 

=  6 

4  0 

34 

36 

36 

40 

43 

44 

49 

51 

44 

35 

29 

46 

44 

45 

50 

31 

27 

25 

40.2 

LAFBrETTE  ERA  AP 

MAi 

66 

69 

7  5 

5  3 

64 

71 

77 

65 

73 

76 

78 

53 

46 

48 

46 

54 

64 

65 

56 

64 

66 

57 

61 

67 

71 

75 

74 

55 

40 

49 

63.2 

MIN 

43 

48 

44 

46 

42 

36 

44 

3  7 

35 

52 

I' 

40 

3  7 

40 

41 

43 

4  6 

46 

52 

54 

43 

37 

33 

39 

43 

60 

55 

32 

28 

26 

42.3 

MORGAN  CITY 

max 

66 

65 

66 

73 

72 

71 

71 

71 

54 

73 

77 

79 

58 

48 

50 

52 

50 

57 

66 

58 

63 

65 

57 

59 

67 

67 

71 

72 

50 

42 

63.4 

44 

47 

44 

45 

4  0 

39 

42 

44 

38 

41 

S4 

4  6 

38 

37 

41 

41 

46 

46 

49 

52 

54 

39 

36 

36 

38 

42 

63 

48 

29 

29 

42.9 

NEW  IBERIA  S  NH 

mux 

65 

66 

69 

7S 

69 

62 

70 

76 

7  6 

72 

77 

79 

55 

48 

49 

49 

53 

60 

65 

57 

62 

65 

57 

60 

67 

70 

73 

70 

42 

40 

63.2 

45 

4  9 

40 

4  4 

4  4 

36 

42 

36 

36 

52 

57 

44 

36 

37 

4  0 

42 

45 

45 

50 

5  1 

53 

36 

32 

35 

43 

54 

62 

42 

28 

23 

42-7 

SOUTHEAST  09 

B00THV1LLE  HSO 

MAX 

59 

64 

6  5 

66 

59 

66 

71 

60 

70 

74 

76 

62 

58 

66 

53 

55 

56 

60 

61 

62 

62 

S3 

54 

64 

69 

75 

78 

72 

43 

45 

62.7 

M  I  N 

46 

47 

50 

50 

50 

4  1 

48 

43 

4  2 

5  I 

6 1 

50 

4  6 

49 

4.. 

49 

49 

52 

54 

55 

40 

38 

42 

58 

65 

4 

5 

36 

47.6 

OONALOSONVILLE 

MPx 

68 

55 

68 

72 

70 

62 

69 

7  6 

62 

72 

75 

62 

56 

70 

66 

52 

SI 

56 

67 

56 

6  2 

65 

56 

58 

65 

67 

68 

62 

40 

58 

62  .8 

H  1  N 

4  2 

40 

4  1 

4  6 

39 

4  0 

42 

4  0 

38 

38 

49 

36 

39 

41 

35 

38 

41 

42 

46 

48 

39 

34 

3 

35 

6 

4 

' 

25 

39.6 

GALL IANO 

MAX 

72 

73 

68 

71 

7  0 

7  1 

71 

71 

73 

71 

74 

77 

49 

60 

52 

51 

S2 

58 

60 

57 

66 

65 

51 

55 

68 

72 

74 

72 

50 

47 

64  .0 

M  1  N 

4  6 

44 

47 

54 

49 

5  2 

49 

50 

51 

5  7 

4  9 

4  4 

40 

4 

4  3 

45 

47 

5  1 

5 1 

49 

53 

36 

4  6 

47 

4  1 

54 

65 

50 

29 

24 

46.9 

HOUHA 

MAX 

64 

67 

72 

71 

6  4 

70 

70 

6  2 

7  2 

7  2 

78 

63 

SI 

54 

61 

56 

68 

58 

64 

66 

57 

57 

59 

71 

72 

77 

65 

4  9 

48 

63.7 

MIN 

42 

4  1 

43 

4  0 

3  7 

3  7 

3  6 

36 

42 

58 

4  2 

40 

4  1 

4  1 

42 

4  5 

44 

5  1 

5 

54 

32 

3 1 

33 

39 

49 

64 

4  9 

28 

26 

42  .  1 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

HAX 

63 

67 

71 

66 

60 

70 

75 

6  2 

72 

75 

80 

59 

51 

50 

54 

51 

57 

63 

58 

62 

66 

55 

56 

63 

73 

73 

76 

71 

41 

45 

62  .9 

n !  n 

43 

42 

40 

4  0 

36 

3  3 

36 

35 

33 

47 

58 

46 

4  1 

47 

44 

49 

4  3 

44 

53 

54 

4  9 

4  1 

29 

3  I 

37 

60 

68 

35 

30 

29 

42  .5 

N  0  AOBON  HSFO  CI 

MAX 

62 

66 

69 

68 

60 

66 

71 

61 

70 

72 

77 

61 

50 

51 

52 

50 

55 

66 

58 

61 

63 

54 

54 

64 

70 

70 

75 

68 

39 

45 

61.7 

fl  |  N 

4  5 

45 

4  5 

4  1 

3  3 

45 

38 

37 

4  R 

58 

46 

40 

4  5 

44 

48 

47 

47 

52 

53 

4  8 

4  1 

38 

36 

4  1 

56 

65 

35 

30 

29 

44.3 

PARAD1S  7  S 

MAX 

62 

6  6 

71 

72 

69 

69 

76 

72 

73 

76 

76 

75 

55 

50 

53 

52 

55 

66 

65 

64 

66 

66 

5  7 

68 

70 

71 

77 

75 

42 

48 

65-4 

M  1  N 

39 

4  3 

4  0 

4  1 

35 

31 

37 

3  3 

3 1 

4  4 

5  3 

4S 

39 

45 

43 

46 

47 

42 

52 

52 

54 

33 

3 1 

30 

36 

57 

66 

4  2 

30 

23 

41.4 

PLAOUEM 1 NES  EXP  STA 

MAX 

62 

68 

71 

71 

62 

58 

74 

63 

73 

75 

76 

63 

49 

58 

52 

SO 

5  1 

65 

59 

57 

61 

59 

53 

63 

68 

71 

79 

65 

41 

46 

62.4 

MIN 

49 

4  3 

4  i 

49 

4  2 

35 

39 

44 

33 

46 

54 

4  5 

4  1 

4  5 

4  3 

45 

45 

4  6 

5 1 

4  9 

50 

36 

33 

32 

36 

53 

62 

40 

31 

30 

4  3-0 

QUARANT [NE 

max 

60 

62 

66 

67 

67 

62 

67 

69 

58 

71 

74 

75 

55 

66 

70 

54 

56 

57 

66 

63 

61 

62 

56 

56 

63 

69 

69 

71 

64 

41 

63.2 

1 1  N 

52 

51 

53 

55 

53 

48 

54 

51 

48 

55 

58 

53 

49 

4  4 

48 

48 

51 

51 

55 

56 

55 

48 

45 

4  3 

45 

52 

59 

62 

36 

35 

50.4 

RESERVE 

MAI 

64 

63 

66 

72 

6  9 

S9 

70 

74 

62 

72 

75 

78 

56 

50 

52 

50 

57 

64 

56 

63 

65 

55 

S3 

70 

74 

71 

41 

63.0 

M  1  N 

41 

45 

42 

42 

41 

34 

40 

38 

33 

47 

52 

44 

38 

37 

42 

46 

44 

46 

52 

53 

34 

32 

33 

34 

61 

28 

25 

40.9 

SAINT  BERNARO 

MHX 

62 

67 

71 

70 

6  5 

70 

73 

7  0 

73 

76 

79 

74 

54 

57 

53 

52 

55 

64 

60 

62 

65 

62 

55 

64 

70 

75 

80 

75 

42 

45 

64.7 

MIN 

47 

41 

4  3 

42 

43 

34 

40 

43 

32 

46 

56 

45 

39 

45 

45 

45 

46 

45 

50 

52 

61 

39 

33 

31 

38 

55 

65 

42 

28 

27 

43.3 

TH 1 BOOAUX 

MAX 

6  4 

66 

66 

72 

71 

60 

72 

75 

64 

74 

77 

80 

77 

57 

62 

52 

52 

59 

67 

64 

68 

65 

57 

58 

68 

75 

76 

73 

48 

45 

65.5 

MIN 

42 

42 

42 

45 

39 

35 

SO 

35 

35 

38 

SS 

4  1 

40 

39 

42 

41 

45 

45 

45 

45 

56 

35 

32 

32 

48 

66 

50 

26 

25 

27 

41.3 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
NOVEMBER  1976 


X 

DAY  OF  MONTH 

O 

STATION 

□ 

1  IN  ) 

TIM 

1 

2 

3 

j 

5 

6 

7 

a 

3 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

2  3 

Z4 

Z5 

76 

27 

2  6 

29 

30 

31 

a 

cc 

(T 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

nut 
KIN 

63 
50 

65 
49 

66 

64 

50 

6  4 

6  0 

66 

6  7 

63 

6  7 

71 

e: 

se 

51 

4  1 

4  7 

5  3 

6  7 

57 

SS 

59 

56 

54 

53 

59 

61 

66 
56 

62 

4  9 

50 

4  4 

44 

39 

59 
48 

0 
2 

CLINTON  S  SE 

4 

not 
N  EN 

63 

5  2 

65 
5 1 

67 

g  g 

70 

5  2 

67 
S  4 

65 

66 

6  9 

65 

6  7 

66 

68 

58 

6  7 

50 

6  2 

5  3 

36 

5'-) 

65 

60 

6  1 

6  4 

5  5 

6  3 

60 
4  8 

6  3 
56 

66 
56 

56 
4  6 

46 
4  4 

61 
49 

0 
7 

CROWLEY  EXP  STATION 

4 

VHt 

6  5 
5  1 

66 
55 

6  7 

67 

6  7 

6  7 

6  7 

69 

66 

6  6 

6  7 

7! 

59 

54 

6  1 

52 

6  1 

57 

6  6 

62 

62 

63 

58 

5  7 

59 
50 

60 
50 

68 

55 

69 
6  6 

60 
4  6 

SO 
4  5 

61 

52 

6 
6 

HOUMA 

4 

HflX 

M  [  N 

66 
53 

67 
54 

66 
5  3 

68 

S3 

55 
52 

66 

50 

61 

61 
51 

68 

56 

67 
SI 

6  9 
56 

65 
58 

58 

55 

55 
52 

66 

51 

5  4 

5  1 

55 
52 

61 

52 

6  8 
52 

61 
56 

63 
56 

58 
47 

56 
54 

6  0 
44 

6  2 
t  1 

65 
J4 

7  0 
56 

66 
62 

62 
46 

50 
42 

62 
51 

1 

8 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

4 

nflx 
NIN 

60 
«9 

59 
49 

61 
49 

62 
50 

60 
4  8 

S3 
47 

58 
4  6 

6  1 
45 

57 
45 

61 
46 

63 

65 

66 
56 

55 
44 

45 

4  5 

4  6 

4  6 

4  7 
44 

50 
45 

5  3 
4S 

55 
4  6 

54 
54 

6  7 
5  4 

58 
44 

53 
43 

53 
4  3 

56 
46 

58 
50 

65 
66 

55 
52 

52 
4  1 

50 
40 

S6 
47 

4 

5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 

MAX 
n  ■  N 

60 
SI 

61 
50 

61 
50 

64 

5  1 

63 

50 

61 
49 

6? 
J  8 

64 
49 

60 
4  9 

6? 
49 

66 
58 

64 
4  9 

51 
47 

51 
47 

4  7 

45 

46 

44 

so 

4  6 

5  4 
45 

56 
45 

55 
54 

66 
5  3 

58 
4  3 

52 
4  2 

52 
4  2 

54 
46 

50 
46 

6  2 
50 

6S 
50 

SO 
40 

43 

39 

56 
47 

7 
6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


9 


EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

£  «  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

1  4 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAF 
HINC 

.  !  C 

.0! 

.1; 

.  1 

.  1 ' 

.01 

.0! 

.  if 

■  Oc 

■  Oe 

■  OF 

•  cr 

.0' 

■  0' 

.0 

•  0 

■  o: 

■  0" 

• 

.  1 

1  3 

.  i; 

.o: 

•  0" 

.04 

*4! 

.16 
7- 

- 

2.39B 
1056 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EUAF 

.  |  c 

.  nc 

1 

.  i  ■ 

•  OS 

■  1  6 

- 13 

-  1  2 

.  i ; 

■  OF 

■  OE 

.  i 

■  or 

■  02 

.or 

■  Oi 

■  06. 

■  (J  3 

.  0  6 

.or 

•  Of 

■  00 

■  06 

-  08 

.0; 

•  1 ' 

2.476 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAF 
HINC 
MAX 

niN 

.26 
7' 
7 
1" 

.21 
2S 

7: 
sc 

. !  < 
26 

7: 
>f 

■  1  " 

23 
7E 
5 

.0 

s: 

7 

4f 

.2C 

23 
7: 
4: 

.22 
1  1 
6  = 
4  = 

.  1 

7E 

75. 

4: 

.24 
22 
66 
4 

36 

73 

4: 

.0 

2 

73 
55 

■  1  ) 
1  IE 
76 
46 

.2 
!  it 

6 

39. 

1  06 
66 
36 

66 

45 
4 

.  Ir 

6" 
62 
41 

.07 
SC 
53 
4  6 

25 
61 

47 

.04 

16 
65 
46 

30 
6. 
5  4 

.06 
67 
62 
55 

.21 
66 
69 
41 

.02 
36 
6! 
41 

.  1 1 

2  7 

6; 

4  1 

.06 
12 
6. 
42 

.  1  0 

76 
67 
50 

.00 
70 
71 

60 

70 
74 
50 

1  66 

50 
32 

75 
54 
32 

3.69B 
1714 
65.6 
45-2 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 

■  i  = 

.  i : 

.07 

.Of 

-  IC 

.22 

•  11 

.10 

■  01 

.10 

-0? 

- 

.01 

-01 

.  1  0 

.12 

.  12 

-24 

■  14 

.12 

.09 

.07 

.03 

.10 

.06 

.05 

.05 

2.93B 
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SNOHFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND  Louisiana 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 

1INOEN 

PLAIN  OEALING 
SHREVEPORT  HSO  BP 

WESTOALE  3  SH 

NORTH  CENTRAL  02 
I10NR0E  FAA  AP 

WINNFIELO  2  W 

NORTHEAST  03 
EPPS  6  W 

LAKE  PROVIOENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STH 

TALLULAH 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 

NATCHITOCHES 

CENTRAL  OS 
ALEXANDRIA  HSO  AP 

BELAH  FIRE  TOHER 
OLD  RIVER  LOCK 

EAST  CENTRAL  06 
BATON  ROUGE  HSO  AP 

mum 

SOUTHWEST  07 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

SOUTH  CENTRAL  08 
LAFAYETTE  FAA  AP 

NEW  IBERIA  S  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S  N  0  W  F  A 1 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWF  All 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

•  3 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
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LOUISIANA 
NOVEMBER  1976 


c  t  n  t  t  n  m 
O  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

mi  imtv 
L  U  U  N  1  T 

LU 

o 
cr 
z 

cc 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

E 

<- 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIfiL 

ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

ALEXANDRIA 

0098 

0  5 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C  H 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ncui   nun    o  c- 

RSHLAND   2  5 

0349 

04 

NH [ CH I  1 0CHE5 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

54 

140 

5P 

5P 

H 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

IP 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

M  I  D 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH  1 NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

BOSSIER  CITY 

1200 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

32 

93 

43 

1  70 

7A 

Q  ("1  V  f"  C      O  IlKlll 

dUYLL   j  WNW 

1232 

05 

RHP  I DES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

H 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHITA 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1  80 

8A 

8A 

8A 

CGH 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

0  7 

26 

5P 

5P 

H 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALOWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

CROWLEY   EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

nc    niiiMfv    a  m 
Ut    UU1NLT    4  N 

2361 

0  7 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

DONALDSONV ILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

BP 

H 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

79 

FARMERV ILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

1  70 

5P 

5P 

H 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

9 1 

33 

1  2 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  i 

1  45 

M  I  D 

M  I  0 

H 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8A 

H 

PI   HCTFD      1  II 

uL UO 1 LK    1  w 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

C 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

3  l 

48 

93 

06 

1 50 

7  A 

GRAND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

80 

8  A 

H 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8  A 

8  A 

u 

HAMMOND   3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9  A 

u 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

3  1 

54 

93 

2 1 

1 25 

8A 

HPYNJF^UII  1  F    9  ulQU 
nn  1  INLO  V  1  LLL     £  WOW 

4131 

02 

LLH I BURNE 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

3  1 

22 

9  3 

23 

420 

8  A 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8  A 

8  A 

H 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4  P 

HOUMH 

4407 

0  9 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

4  4 

1  5 

8A 

O  n 

8A 

u-n 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

43 

20 

O  M 

u 
n 

JENNINGS 

4700 

0  7 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

O  n 

r  w 
L  n 

J0NESB0R0  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

399 
0  c.  c 

1  P 
1  r 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8  A 

8A 

c 

If  C  I  T  m/  1  1    1  F 
r\Ll  InVlLLL 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

LAFAYETTE 

5021 

0  8 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

110 

H 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

:  hj 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

0  3 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

LEESV ILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

:  h 

1   nrQMQPflDT     A  CMC 
L  UunN  Or  UK  I     a,  tNt 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

:  h 

LONGV ILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

OBSERVER 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G.  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MUNICIPAL  WATER  PLANT 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
GILBERT  GOUX 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JOSEPH  ABBEY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND  INO  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
MARIANGE  G  GUILLOT 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL INE  GAS  CO. 

ROYNE  H.  FONTENOT 
H.   W.   THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E.  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 

TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS.  LAURA  L .  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C-  MORRISON 
HOOGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C.  GRAVES 

USDA-SUGARC ANE  FLO  STA 

USDA  4  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  OLIVE  B  HILL 

ARCHIE  L  MIXON 

ALEX  COURVILLE 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.   R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI  EXP  STATION 
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STATION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

CE 

a 

LATITUDE 

LL 

g 

c 

2 

ELEVATION 

0BSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

a. 
u 

a. 

CE 

LL, 

<x  £ 

—  O 

(_>  z 

a-  £ 

(O  in 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

KHr  1  U  t  b 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

i  cm    ncnM    i  cc    npp I  pmtd 
LbU    UtHN    Ltt    HUK1  LNIK 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

t  VHNUt  L  1  Nt 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TDflHCPfllilT  1  klCMTIll        P      D  P 

IKHNbLUNI  INtNlHL    L»   r  L 

MHNbr 1 tLU   3  W5W 

5874 

0 1 

nc   c  n  t  n 
UL    oU 1 U 

1  2 

32 

0  1 

9  3 

4  4 

373 

7A 

H 

dcmmctt  ctdqmpc 
□  t  N  N  t  1  1     O  1  K  HN  Irt 

MANY 

5892 

04 

OHD  1  IN  L 

1  2 

3  1 

34 

9  3 

29 

260 

8A 

8A 

H 

DHDCDT     D        PC MTPV 

K  Uu  t  K  1     K  .    Ut  N  1  K  T 

MARION 

5908 

02 

r  |  hi  !  n  M 

UN  1  UN 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

8A 

t  ni  iM     PiC  MQD1QM 

1  UWN    Ur    nHK  i  UN 

MARKSV  I  LLE 

5920 

0  5 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSV ILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELV  ILLE 

6117 

05 

CT     1    Q  m  n  D  V 

0  1    L HN U K  T 

i 

30 

41 

9  1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MDC     PllTU     T  UCDCDT 
nKb    KUIn     1  ntutKI 

MERMENT AU 

6142 

07 

HLHU 1 H 

7 

30 

1  1 

92 

35 

1  6 

8A 

MICC    DCPPV    1  DPniiccopn 
nlOb    rtlrUT     L    BKUU  O  jHKU 

tut  t  iin  r  ii 

M I NOEN 

6244 

0  1 

I.IFDCTCO 

Wtb b  1  t  K 

1  1 

32 

36 

93 

1 8 

250 

8A 

8A 

C 

H 

II        P  CPOPtCMOM 

W-    [j  '  brHKrVnHN 

M I T  T I E   2  SE 

627  1 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MDC      ni 1     TC      M  MQUQCCCV 

"Kb    ULLIL    n  nHnHrrtT 

MONROE  FAR  AP 

6303 

02 

ni  iQru  i  to 
UUHLn 1 1 H 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

II     C     CCn     DW  1  QT  1  PlM  QPCMPV 

U    b    rtU    HviHIJUN  HUtNL* 

MONROE  CITY 

6310 

02 

ni  ifjpu  i  to 
UUHLn I  1 H 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

PTTV     nc  MPlMDnC 
L  1  1  T    Ur  nUNKUt 

MOORINGSPORT   1  N 

6364 

0  1 

r  nnn  n 
I  H  U  U  U 

1  1 

32 

42 

9  3 

58 

200 

8A 

CQllTUIICCTCPM     CI    CP  PPi 

bUUInWtbltKN   tLLL  LU 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

C  T  MQDV 

O  1    rlH K  T 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

II     C         PPiDDC     PiC  CMPPC 

U«b«    LUKrb    Ur  tNUKb* 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  .   RESEARCH   INST . 
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STATION 


COUNTY 
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92  28 
91  08 


80 
116 


C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station          Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  :     Buff  Terrace  Bare  0.1L'   to  south 

Crowley  Exp.  Station          Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Ho urn a  :     Moon  silt   clay   loam  Bare  Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Level 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  •     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.           Sharkey  clay  Bare  Level 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures"  table,   and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .      Such   amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERMILION     3 -BLACK     4-CALCAS1EU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINX 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
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0 

4 

0 

7  .30 

-  0 

o 

n  t  u  t   r  nw 

SI 

1 

-  3.6 

7  .75 

2  .65 

SOU  T  HE AS  T  09 

BOOTHVILLE  HSO 

60  .9 

45  .9 

53 

4 

73 

1 9 

35 

2 1 

353 

0 

0 

0 

0 

1  3  .06 

4  32 

0 

•  0 

o 

1  1 

UUiNrlLUjUNV  1  LLL 

60  . 1 

36  . 8 

48 

5 

-  7.1 

72 

20 

26 

505 

0 

0 

9 

0 

8.17 

1.70 

26 

.  0 

0 

9 

5 

5 

UHLL 1 HNU 

62  •  OM 

4  1.3 

SI 

-•M 

75 

20* 

28 

402 

0 

0 

: 

0 

7  .60 

1  . 60 

7 

.  0 

0 

B 

f 

4 

HOUM  a 

62  .9 

40  .0 

SI 

5 

-  5.5 

74 

19 

410 

J 

0 

9 

0 

8  .25 

3.13 

2.15 

26 

■  0 

o 

9 

< 

3 

NEW  ORLEANS  W5M0  AP  R 

61  .7 

39-5 

50 

6 

-  4.2 

75 

19 

25 

1 

438 

- 

0 

7 

0 

8.81 

3.68 

2.43 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

N  0  AOBON  WSFO  C I  R 

60-3 

42  .  1 

51 

: 

-    4  .7 

74 

19 

30 

, 

422 

0 

0 

1 

0 

8-59 

3  .72 

2.73 

25 

•  0 

0 

1  1 

!  0 

rHnnU 1 3     /  O 

63.5 

40  .7 

52 

.  l 

74 

19 

24 

395 

0 

0 

- 

0 

9  .33 

4  .20 

3.30 

25 

•  0 

0 

5 

3 

PL AQUEM I NES  EXP  SIR 

58.1 

39.5 

48 

B 

70 

19. 

27 

496 

0 

1 

6 

0 

9.23 

2.20 

1  1 

.0 

0 

i : 

5 

4 

OUARANT I NE 

60. 2M 

46  .9(1 

53 

•  r 

7  1 

20 

36 

21 

347 

0 

0 

0 

0 

1  4  .05 

9.30 

1  1 

.0 

0 

RESERVE 

60  .5H 

40  .2M 

50 

.  4M 

-  3.2 

74 

19 

27 

450 

0 

0 

i  : 

0 

8  .SB 

2  .90 

2.74 

15 

.0 

0 

7 

4 

SAINT  BERNARD 

61.7 

4  1.7 

51 

.7 

74 

30. 

27 

404 

0 

0 

6 

0 

8.91 

3-20 

25 

.0 

0 

10 

5 

3 

THIBODAUX 

61.7 

4  1.0 

SI 

4 

-  4  .6 

75 

20 

26 

416 

0 

0 

f, 

0 

10-34 

4  .76 

2.50 

is. 

.0 

0 

9 

6 

A 

DIVISION 

51 

.2 

-  5.0 

9  .58 

4  .52 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  01 

BOSSIER  C ITY 
COTTON  VALLEY 
GL3STEH    1  W 
MANNA  3  S 
H3SST0N 

KEITHVRLE 
KORAN 

L3GANSP0RT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINDEN 

MOOR INGSPORT   1  « 

PLAIN  DEALING 

SCO  «IV  VALLEY  EXP  STA 

SHREVEP0R7  USB  BP 


BIENVILLE  3  HE 
CALHflUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCUS 

mAYNESvillE   2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
J3NESB0RO  FIRE  TOWED 
MARION 

MONROE  FAA  AP 


RL'STQN 

RUSTQN-t  A  TECM  UNIV 
SPEARSvillE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 


WINONA  F IRE  TBUER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROvE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECBRE 
HODGES  GARDENS 
lEESvlLLE 


NATCHITOCHES 
HQSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER    FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE   3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  CBTEOU 
HINESTON    4  NNE 
JBNESVILLE  LOCKS 


EE  EXP  STA 


LSU  OEBN 
MAM0U    4  S 
MAHKSVILLE 
MELVILLE 
NEW  ROADS  5 

OLD  RIVER  LI 
QLLR  3  SSW 
QPEL3USAS 
PORT  ALLEN 
SIMME  SPORT 


EAST  CENTRAL  06 

PBITfi  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  PP 

60GAL  USA 

CL INTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRBNKL INTON  3  SW 
GREENS8URG 
GREENWELL  springs 
HAMMOND  3  NW 

XENTU0OD 

LSU  BEN-HUH  EXP  STA 
OAKNOL I« 

PEARL  RIVER  LOCK  N0  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SHERIOP.N  FIRE  TOWER 
SL  IDELL    WSO  RFC 
SPR INGVIL  L  E  FIRE  TOWER 
ZACHAHY  2  ESE 


5.01 
6.  SO 
6.03 
5  .61 
4 .  94 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


I  EG 
1  .34 
1  .  16 


1  0 


i : 


.05    1 . 42 
OS  1 
.21  1.02 


I  3 


!  4 


1  5 


.06      .02  .02 


16 


17 


1  8 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


2  B 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOWINC.  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CRBWLEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  1  N 
D£  BIDDER 
EL IZABETH 

HACK6ERRY  e  SSW 

JENNINGS 

K I NOER  3  W 

LAXE   ARTHUR    10  SW 

IAHE  CHARLES  2  N 

L RUE  CHARLES  US9  HP 
LONGVILLE 
HERMENTAU 
l-IITTIE  2  SE 
OAHDAL  E 

©BEHL IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
5UGART0WN 
SUL PHUR 

VERMIL I8N  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BfirQU  SORREL  LOCK 
CARVILLE   2  SW 
FRANKL IN  3  NW 
JEONEHETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE   F«ft  flP 


SOUTHEAST  QQ 

6B0THVILLE  WSO 
OONAL  DSflNVILLE 
GALL IANB 
HOUMA 

NEW  8RLEANS  NF  WS8  CI 

NEW  BRLEAN5  WSMQ  AP 
N  8  ADB8N  WSFB  CI 
NEW  8RLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  BRLEANS  DUBL IN 


NEW   BRLEANS  J8UH0AN 
NEW  BRLEANS  L BNOQN 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
PAHAOIS   7  S 

PL  AGUE MINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBODAUX 


DRY   OF  MONTH 


1  2 


4     5  6 


9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


1  -S7 
3.20  .16 
.24  2.30 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

o 

(X 

a 

1   I  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

lb 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VBLLEr 

MAX 

52 

55 

S3 

6  1 

65 

B  3 

4  } 

40 

52 

60 

63 

5  5 

51 

54 

46 

59 

64 

66 

69 

59 

48 

40 

48 

60 

58 

52 

60 

65 

66 

6! 

67 

56 

.8 

19 

23 

23 

23 

0  7 

30 

36 

0  3 

23 

31 

50 

45 

40 

31 

33 

30 

28 

K 

38 

46 

18 

18 

22 

21 

21 

25 

25 

31 

29 

29 

19 

28 

.5 

LOGBNSPORT    4  ENE 

MA) 

!  1 

56 

0  3 

64 

63 

57 

52 

51 

62 

64 

6 1 

58 

5  7 

5 1 

57 

62 

63 

63 

65 

63 

44 

50 

62 

60 

56 

62 

65 

69 

68 

70 

67 

60 

.0 

m  :  N 

23 

>9 

22 

26 

29 

46 

32 

21 

31 

48 

51 

48 

42 

34 

43 

32 

28 

33 

S2 

35 

22 

24 

29 

0  3 

47 

28 

31 

45 

28 

38 

20 

33 

.5 

H  I NDEN 

IB  < 

53 

53 

55 

B2 

63 

6  6 

55 

35 

S4 

6 1 

62 

59 

50 

56 

53 

59 

68 

66 

6  3 

47 

42 

48 

6  1 

59 

52 

60 

65 

66 

62 

65 

57 

.6 

„ , 1, 

22 

27 

26 

29 

32 

30 

35 

25 

27 

30 

45 

44 

40 

33 

34 

34 

o 

32 

40 

33 

20 

20 

25 

26 

27 

26 

26 

40 

30 

30 

70 

30 

.4 

PLAIN  OEAL I  NO 

MAX 

5S 

5  5 

.  j 

62 

'36 

65 

50 

43 

54 

6  0 

60 

54 

5 1 

55 

47 

59 

*  B 

65 

67 

0  0 

49 

4  J 

48 

62 

58 

52 

6 1 

67 

67 

61 

66 

57 

.9 

M :  N 

I  7 

21 

22 

0  0 

26 

35 

33 

23 

23 

29 

48 

44 

38 

3  0 

33 

30 

27 

28 

37 

33 

20 

19 

21 

21 

21 

24 

24 

29 

27 

28 

17 

27 

.4 

RED  R[v  VALLEY  EXP 

STB 

nm 

51 

51 

54 

6  ! 

64 

6  3 

52 

41 

56 

59 

61 

59 

51 

0  a 

48 

58 

6S 

66 

65 

65 

47 

43 

45 

60 

57 

54 

60 

63 

68 

63 

68 

57 

.2 

r  :  N 

3  5 

29 

06 

0  0 

30 

35 

34 

26 

30 

34 

49 

45 

39 

33 

35 

36 

3  J 

33 

45 

36 

2 1 

24 

26 

25 

3S 

29 

35 

39 

32 

38 

2 1 

32 

.4 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MAX 

54 

55 

64 

66 

OR 

52 

S7 

6  5 

6r- 

59 

52 

S9 

47 

5  0 

66 

67 

69 

66 

64 

42 

6  o 

6 1 

63 

55 

64 

67 

69 

65 

71 

33 

59 

■  3 

. 

"  :  N 

25 

27 

25 

27 

3  0 

4.1 

24 

Oo 

4 

51 

4- 

37 

34 

42 

34 

31 

37 

52 

30 

25 

26 

25 

24 

40 

29 

40 

35 

36 

33 

21 

33 

.3 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MB  > 

57 

S5 

61 

66 

64 

52 

47 

6  3 

61 

6 1 

6  0 

54 

56 

45 

56 

65 

62 

7  1 

66 

64 

42 

46 

6 1 

60 

55 

58 

6  5 

67 

63 

66 

40 

58 

.1 

M  :  N 

26 

2B 

24 

28 

30 

31 

26 

24 

30 

48 

53 

4S 

36 

34 

41 

35 

29 

35 

51 

30 

:  9 

24 

27 

25 

42 

28 

36 

36 

32 

37 

21 

32 

.6 

CflLHOUN  EXP  STATION 

^-  ■ 

52 

59 

54 

6  0 

63 

65 

5  1 

39 

50 

6 1 

63 

5  5 

48 

5  l 

4  3 

58 

60 

6  6 

72 

5  4 

47 

40 

45 

60 

60 

5 1 

56 

65 

66 

6  1 

68 

56 

•  6 

M :  n 

22 

27 

23 

26 

08 

29 

38 

26 

27 

30 

4 

44 

40 

iO 

33 

36 

3 : 

33 

3  3 

42 

20 

22 

25 

23 

26 

29 

30 

42 

36 

35 

19 

30 

.7 

F  BRMER V ILLE 

MAX 

57 

55 

62 

64 

64 

< 

49 

SO 

60 

60 

6  0; 

54 

55 

5  j 

58 

6S 

•  6 

7  0 

66 

63 

47 

46 

6 1 

59 

54 

57 

65 

68 

61 

S9 

.0 

M  I  N 

27 

5 

27 

29 

30 

4S 

3  7 

29 

29 

44 

5  3 

4  J 

39 

3 

40 

38 

3  1 

43 

4 

0  5 

21 

23 

24 

29 

45 

40 

36 

43 

26 

34 

•  S 

HOMER   EXP  STBTION 

MAX 

5  1 

54 

53 

62 

6  5 

49 

36 

5; 

6  1 

Z2 

5  ] 

54 

44 

59 

64 

7  0 

68 

64 

4  7 

40 

47 

49 

60 

5 1 

58 

64 

i.,  7 

SO 

65 

56 

.4 

M : ', 

26 

30 

23 

22 

30 

37 

35 

23 

06 

34 

38 

30 

33 

39 

32 

35 

49 

35 

IB 

20 

26 

23 

33 

28 

•  1 

38 

33 

IS 

16 

30 

.3 

MONROE  FAB  BP 

MAX 

56 

54 

59 

62 

60 

5  ; 

4  .3 

4-: 

SB 

63 

57 

49 

50 

42 

c  6 

S4 

B2 

7  0 

63 

65 

38 

4  1 

613 

57 

50 

56 

64 

66 

■  j 

69 

36 

56 

.2 

MIN 

26 

0  5 

28 

33 

46 

30 

27 

0  7 

44 

4  . 

44 

30 

31 

42 

37 

32 

3  5 

50 

32 

24 

24 

27 

..'6 

43 

31 

35 

40 

36 

36 

18 

33 

.7 

MONROE  CITY 

MAX 

se 

ss 

5  0 

62 

^  3 

6 1 

5 1 

50 

56 

62 

6.  1 

54 

5 1 

48 

60 

60 

60 

i  4 

68 

0  0 

46 

58 

.2 

"  '. 

27 

21 

30 

31 

45 

37 

3  0 

27 

37 

53 

43 

39 

32 

40 

38 

•6 

38 

46 

35 

23 

27 

24 

26 

47 

29 

39 

46 

29 

39 

18 

34 

.5 

RUSTON-LB  TECH  UNIV 

MAX 

52 

55 

55 

6  0 

63 

51 

38 

51 

60 

61 

54 

44 

60 

64 

68 

71 

64 

49 

4  1 

40 

>■ 

59 

S2 

57 

65 

67 

63 

68 

57 

.4 

"  :  '.■ 

25 

30 

24 

28 

3G 

0  6 

28 

30 

.9 

WINNF IELO  2  W 

MAX 

59 

58 

61 

61 

64 

54 

50 

55 

6! 

67 

61 

55 

5  3 

49 

59 

66 

• 

7 ; 

68 

i  3 

4  1 

47 

6  0 

60 

S7 

55 

65 

68 

63 

7  | 

64 

59 

.6 

M  '  ■ 

1  9 

28 

21 

24 

25 

45 

32 

21 

23 

40 

54 

46 

4  1 

30 

40 

33 

27 

31 

SO 

39 

19 

2! 

2B 

21 

46 

28 

30 

48 

33 

30 

24 

10 

.2 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

SB 

54 

60 

61 

66 

56 

56 

4 ; 

66 

62 

6 1 

53 

54 

46 

58 

68 

7; 

64 

63 

46 

4  3 

60 

58 

54 

59 

61 

65 

63 

58 

.9 

MIN 

29 

3  1 

26 

33 

'6 

44 

36 

29 

29 

43 

50 

38 

35 

29 

37 

34 

•  ' 

52 

40 

23 

23 

0  7 

30 

43 

31 

40 

44 

39 

41 

16 

35 

.0 

EPPS  6  M 

MAX 

49 

56 

SI 

56 

5  6 

64 

52 

44 

S8 

56 

54 

48 

46 

4  4 

57 

55 

63 

68 

63 

4  6 

34 

5  a 

58 

50 

55 

63 

54 

.6 

M  [  N 

28 

34 

27 

32 

39 

37 

27 

29 

34 

47 

37 

31 

3  6 

38 

37 

36 

44 

42 

24 

24 

29 

31 

38 

31 

33 

40 

.0 

40 

S\l 

33 

.9 

LAKE  PROVIDENCE 

MB  . 

47 

55 

52 

58 

63 

6.6 

54 

37 

45 

58 

6J 

60 

47 

50 

47 

58 

6 : 

6  3 

66 

63 

45 

35 

40 

58 

54 

50 

53 

62 

62 

57 

63 

54 

.8 

MIN 

24 

32 

it 

32 

34 

4S 

37 

27 

27 

33 

:  1 

42 

38 

32 

34 

37 

34 

36 

42 

4 

25 

27 

27 

7  0 

42 

30 

34 

40 

32 

39 

i  6 

33 

.6 

SBINT    JOSEPH   EXP  STB 

MA . 

48 

55 

5  7 

62 

S4 

6.7 

56 

42 

i'. 

6  1 

56 

4  9 

6  3 

64 

3.  '7 

69 

56 

.8 

- :  ■■ 

27 

32 

26 

29 

3 ; 

3  7 

4  1 

28 

■  6 

36 

4.3 

46 

42 

33 

37 

37 

35 

37 

42 

5D 

25 

24 

31 

25 

7  3 

33 

43 

35 

38 

23 

34 

.  | 

TALLULBH 

"u  . 

49 

57 

50 

6 

6  3 

se 

50 

39 

4' 

48 

64 

5  5 

46 

4  - 

48 

57 

60 

'.5 

70 

• 

48 

35 

42 

57 

59 

52 

54 

64 

64 

59 

68 

55 

.5 

M  1  N 

24 

28 

05 

27 

26 

25 

30 

3  3 

46 

24 

20 

2  ' 

24 

30 

27 

28 

37 

30 

37 

18 

31 

.0 

W I NNSBORO 

MAX 

50 

58 

5  6 

60 

64 

6! 

S3 

41 

48 

S9 

65 

55 

48 

50 

44 

55 

5; 

•  9 

70 

67 

s  j 

37 

4  2 

56 

7 

M  I  N 

26 

29 

0  5 

OH 

30 

4  5 

'0 

26 

06 

29 

47 

4  4 

39 

28 

3  0 

37 

31 

3.7 

4S 

50 

4 

21 

28 

0  6 

28 

30 

32 

38 

32 

33 

?8 

32 

.2 

WEST  CENTRAL 

04 

BSHLBNO   2  S 

MB . 

50 

5E 

6? 

59 

60 

S  6 

51 

41 

5  3 

58 

63 

6.0 

52 

53 

5  3 

58 

63 

.  | 

69 

6  0 

47 

40 

56 

.6 

M  |  N 

2 1 

24 

0  1 

25 

29 

35 

35 

1  9 

0  7 

30 

44 

43 

40 

31 

35 

31 

26 

30 

39 

35 

.0 

23 

25 

0  7 

25 

i  6 

05 

36 

26 

34 

. 

29 

4 

CONVERSE 

MA) 

52 

54 

55 

60 

65 

6  0 

5.5 

41 

',0 

62 

•70 

6. 

5  0 

56 

46 

57 

6  6 

•  0 

65 

g£ 

6  '7 

43 

60 

60 

56 

0 

M  1  N 

1 8 

2 1 

0  0 

22 

27 

32 

33 

22 

l  0 

0  7 

49 

46 

44 

35 

3  7 

33 

3  6 

3:., 

35 

37 

21 

21 

30 

22 

24 

26 

0  6 

33 

28 

30 

25 

29 

3 

LEESVILLE 

MAX 

55 

56 

6; 

64 

65 

64 

58 

42 

t  3 

65 

68 

6  ! 

55 

S3 

1 

6 1 

70 

l  4 

73 

65 

5  7 

60 

.4 

MIN 

20 

28 

24 

28 

29 

38 

22 

;  o 

35 

6  7 

'  4 

45 

38 

36 

36 

29 

30 

43 

40 

05 

27 

35 

23 

27 

29 

oo 

34 

28 

31 

30 

32 

.9 

MANY 

MBX 

52 

58 

Ob 

62 

'.4 

6  3 

55 

40 

63 

67 

6  0 

59 

(  1 

58 

55 

57 

65 

66 

70 

7  1 

59 

1 

MIN 

20 

27 

0  0 

22 

06 

36 

3S 

20 

22 

3S 

45 

4  1 

35 

33 

3  6 

13 

40 

■ 

20 

25 

22 

25 

29 

27 

30 

33 

28 

28 

26 

NHTCHI TOCHES 

MAX 

54 

58 

58 

64 

62 

06 

56 

40 

66 

64 

66 

70 

52 

5  6 

46 

59 

6  7 

■  4 

73 

6  0 

50 

44 

45 

61 

62 

57 

60 

67 

69 

66 

73 

59 

9 

Ml 

2S 

32 

26 

29 

3 1 

50 

50 

45 

3  6 

38 

39 

32 

4 

4  1 

39 

26 

27 

33 

27 

29 

31 

33 

37 

37 

37 

27 

34 

0 

ROSEP1NE  EXP.  5 T A . 

rfi. 

52 

50 

On 

63 

65 

63 

59 

41 

5  0 

62 

6.7 

62 

56 

58 

4  ■ 

61 

67 

65 

70 

64 

5  i 

4  5 

C9 

7 

22 

32 

2G 

30 

33 

37 

23 

3.0 

36 

51 

S3 

46 

41 

40 

42 

31 

34 

39 

42 

26 

28 

34 

28 

30 

30 

40 

29 

32 

i 

34 

.2 

CENTRAL 

OS 

ALEXBNDRIB 

52 

a 

9 

64 

6? 

65 

58 

41 

60 

62 

68 

SO 

SS 

5  7 

4 

60 

•6 

64 

64 

52 

5  7 

60 

57 

56 

66 

66 

64 

72 

59 

0 

"  •• 

26 

34 

J 

3  ' 

34 

■10 

40 

26 

31 

35 

50 

55 

44 

37 

3  6 

45 

32 

'4 

44 

49 

26 

36 

28 

31 

36 

36 

39 

34 

37 

28 

36 

0 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

mm  ■ 

58 

59 

60 

57 

64 

59 

5.0 

55 

' 

6B 

62 

5  7 

S4 

48 

60 

64 

64 

0  6 

66 

63 

41 

47 

58 

51 

59 

54 

65 

66 

62 

72 

46 

58 

9 

M  !  N 

23 

32 

09 

33 

30 

3  - 

28 

25 

0  7 

46 

06. 

4  . 

38 

35 

4  4 

36 

31 

3! 

54 

3S 

. 

26 

30 

25 

49 

32 

'  f 

46 

33 

36 

25 

35 

4 

BELAH  F IRE  TOWER 

"1.  ■ 

S3 

61 

i.O 

64 

62 

6  7 

55 

4  1 

50 

63 

68 

58 

53 

54 

46 

59 

67 

m 

72 

65 

6. 

43 

43 

61 

60 

59 

59 

67 

68 

68 

72 

59 

5 

•• :  N 

24 

34 

0  7 

31 

31 

3' 

39 

26 

0  6 

4  1 

50 

1  ■ 

4  1 

33 

4 

4  1 

32 

3  7 

46 

42 

0  4 

24 

33 

25 

33 

31 

31 

48 

34 

37 

24 

34 

9 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  INDEX 

DRILY  TEMPERATURES 


Louisiana 
december 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

0 
a 

<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1 3 

1  4 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

:e 

29 

30 

3  1 

BOYCE  3  HNH 

MAX 

60 

58 

63 

59 

60 

57 

50 

58 

61 

66 

60 

60 

56 

45 

5  3 

58 

66 

70 

64 

6  3 

43 

44 

59 

60 

57 

57 

65 

6< 

55 

72 

46 

59 

0 

MIN 

28 

34 

2B 

35 

32 

47 

26 

5  7 

30 

34 

55 

46 

38 

35 

43 

19 

36 

(ft 

49 

32 

24 

28 

32 

28 

44 

32 

38 

45 

38 

42 

25 

BUNK  I E 

MAX 

52 

59 

60 

62 

62 

6  7 

60 

42 

59 

64 

68 

63 

se 

5  3 

49 

61 

64 

67 

68 

73 

52 

42 

47 

10 

63 

63 

55 

65 

65 

64 

1  1 

60 

3 

MIN 

23 

29 

iO 

32 

33 

36 

41 

28 

29 

35 

51 

54 

45 

38 

40 

42 

35 

37 

40 

52 

28 

6  6 

35 

28 

28 

28 

36 

39 

36 

3  9 

28 

35 

GRANO  COTEAU 

«H. 

61 

59 

63 

65 

67 

64 

60 

59 

64 

65 

66 

63 

55 

63 

66 

67 

70 

69 

46 

46 

5'-. 

62 

37': 

56 

67 

68 

63 

62 

MIN 

25 

40 

10 

32 

39 

50 

40 

28 

33 

49 

42 

19 

47 

39 

49 

36 

38 

45 

28 

30 

43 

54 

38 

40 

53 

3 '5 

27 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

53 

60 

60 

63 

61 

63 

58 

42 

59 

62 

68 

60 

54 

56 

47 

60 

66 

6  6 

71 

63 

49 

42 

43 

58 

61 

58 

58 

65 

66 

67 

71 

59 

0 

MIN 

18 

22 

25 

25 

30 

47 

38 

23 

23 

30 

48 

55 

44 

37 

38 

40 

30 

3  5 

3ft 

47 

24 

6  3 

33 

24 

24 

31 

32 

35 

32 

34 

30 

32 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

50 

60 

60 

62 

63 

66 

63 

43 

54 

62 

69 

58 

52 

52 

49 

SB 

63 

6  i 

68 

68 

53 

40 

44 

58 

62 

58 

63 

67 

63 

59 

72 

58 

9 

MIN 

25 

30 

J  2 

32 

33 

40 

42 

28 

31 

33 

50 

48 

43 

35 

37 

42 

38 

3  1 

41 

53 

26 

27 

32 

31 

36 

34 

35 

33 

35 

37 

25 

35 

5 

LSU  OERN  LEE  EXP  STq 

MH> 

52 

58 

59 

62 

6  1 

65 

59 

41 

5  9 

62 

►••> 

61 

55 

55 

48 

62 

65 

66 

70 

65 

SO 

43 

44 

58 

60 

58 

57 

65 

6  5 

65 

71 

59 

0 

M  i  N 

24 

29 

2B 

28 

29 

32 

39 

25 

5ft 

32 

49 

48 

43 

16 

38 

42 

32 

34 

40 

41 

2S 

27 

32 

26 

30 

34 

36 

4  1 

33 

35 

27 

mamou  4  s 

MAX 

59 

62 

6. 

65 

66 

62 

60 

62 

6  3 

66 

64 

65 

55 

51 

62 

67 

68 

6  9 

65 

64 

49 

46 

58 

62 

64 

57 

62 

66 

6  5 

71 

67 

61 

9 

M ;  n 

26 

38 

3ft 

35 

37 

j  i 

39 

29 

33 

48 

5B 

54 

45 

»o 

47 

46 

39 

43 

56 

48 

28 

37 

45 

38 

57 

42 

49 

37 

35 

42 

27 

5 

MELVILLE 

MAX 

51 

60 

59 

63 

64 

66 

6  6 

44 

57 

63 

64 

65 

55 

5  7 

56 

58 

59 

70 

7  0 

65 

55 

4  1 

48 

56 

65 

64 

65 

68 

67 

65 

71 

60 

0 

M  I  N 

21 

24 

6  7 

29 

29 

3  9 

4  1 

24 

3  9 

34 

48 

55 

5  5 

38 

42 

38 

31 

33 

3  6 

52 

25 

59 

30 

24 

26 

28 

3  0 

38 

33 

35 

28 

33 

7 

NEW  ROADS  S  ESE 

MAX 

48 

59 

68 

61 

64 

66 

60 

48 

5  9 

61 

64 

67 

59 

51 

51 

63 

66 

67 

6  5 

66 

65 

44 

48 

56 

62 

6  7 

SS 

66 

68 

63 

73 

60 

3 

M  [  N 

25 

JO 

31 

31 

34 

36 

46 

6  7 

33 

36 

51 

56 

49 

39 

40 

38 

32 

3  4 

39 

55 

28 

33 

26 

29 

37 

3  5 

35 

36 

36 

30 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

49 

60 

60 

62 

64 

66 

53 

45 

55 

61 

64 

63 

56 

53 

46 

63 

65 

6  6 

67 

64 

6! 

40 

47 

64 

64 

57 

=  9 

65 

6  7 

63 

71 

59 

6 

n  i  n 

18 

26 

30 

29 

31 

32 

43 

24 

5  1 

25 

50 

5  5 

46 

35 

37 

40 

31 

32 

34 

S3 

32 

31 

32 

31 

32 

30 

3  5 

40 

17 

40 

31 

34 

3 

OLLA  3  SSW 

MAX 

51 

6  0 

57 

62 

62 

65 

53 

42 

5  4 

61 

69 

58 

50 

51 

44 

57 

65 

64 

71 

6B 

50 

42 

44 

60 

60 

55 

55 

BE 

67 

63 

71 

57 

9 

ft  1  N 

:  h 

24 

24 

24 

27 

31 

40 

24 

5  5 

56 

48 

4B 

42 

31 

35 

35 

28 

29 

35 

44 

23 

22 

30 

23 

24 

29 

59 

30 

31 

31 

23 

30 

WOODWOR  TH  2  SE 

MAX 

52 

58 

62 

61 

62 

63 

60 

42 

59 

62 

69 

7  0 

5  5 

S5 

49 

62 

71 

65 

70 

71 

6  0 

45 

45 

5  ft 

61 

5B 

57 

65 

65 

65 

72 

60 

0 

... 

ft  1  N 

21 

22 

29 

30 

32 

33 

4  1 

26 

.  6 

30 

50 

54 

40 

38 

40 

42 

34 

39 

40 

47 

26 

26 

35 

26 

3  6 

34 

3  4 

40 

35 

38 

29 

EAST  CENTRAL  OS 

AMI  TE 

MAX 

50 

61 

58 

63 

66 

6  7 

58 

59 

61 

«  0 

60 

65 

65 

63 

5  3 

66 

f  8 

7  1 

66 

62 

51 

45 

47 

55 

60 

61 

57 

68 

72 

72 

64 

60 

6 

23 

28 

29 

31 

32 

42 

42 

29 

33 

40 

50 

54 

50 

37 

44 

39 

3  1 

34 

46 

45 

56 

5  9 

40 

31 

42 

36 

30 

37 

34 

33 

31 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

60 

56 

61 

65 

65 

59 

55 

59 

65 

64 

65 

63 

53 

51 

61 

67 

67 

6  9 

68 

64 

44 

47 

54 

62 

66 

66 

65 

70 

63 

72 

64 

61 

3 

24 

35 

3 1 

31 

34 

49 

37 

29 

32 

50 

59 

53 

43 

40 

49 

38 

34 

36 

49 

36 

28 

3  5 

31 

27 

52 

39 

38 

47 

.9 

<ft 

30 

BOGALUSA 

"M  x 

49 

59 

6  6 

62 

64 

66 

60 

49 

6  9 

59 

65 

66 

6'' 

53 

56 

54 

67 

72 

71 

69 

64 

43 

45 

63 

54 

61 

71 

63 

71 

60 

6 

22 

25 

29 

2  9 

30 

33 

46 

30 

30 

31 

47 

59 

52 

16 

42 

40 

32 

32 

36 

48 

27 

27 

32 

24 

33 

34 

36 

34 

34 

CL INTON  S  SE 

MA  < 

50 

59 

57 

61 

64 

65 

58 

47 

5ft 

59 

60 

64 

63 

50 

50 

60 

65 

tft 

70 

64 

62 

43 

46 

55 

61 

63 

54 

65 

67 

63 

69 

59 

4 

23 

31 

31 

30 

32 

45 

47 

27 

5  9 

35 

49 

58 

49 

37 

41 

42 

32 

3  3 

38 

52 

66 

5  / 

32 

25 

31 

35 

32 

36 

34 

35 

31 

35 

g 

COVINGTON   4  NNH 

HA) 

60 

54 

59 

63 

66 

65 

55 

59 

5  9 

63 

6B 

67 

58 

57 

E  J 

66 

67 

69 

70 

65 

44 

46 

49 

61 

65 

61 

63 

72 

63 

70 

64 

61 

3 

21 

30 

27 

29 

30 

40 

44 

:e 

.9 

48 

57 

52 

50 

48 

38 

38 

3  6 

34 

43 

44 

26 

25 

41 

23 

46 

39 

29 

44 

31 

30 

34 

FRANKL INTON    3  SW 

MAX 

58 

55 

60 

62 

63 

6  7 

56 

58 

59 

6; 

64 

63 

57 

52 

52 

67 

70 

70 

61 

62 

4  4 

44 

52 

60 

62 

55 

65 

73 

64 

7  0 

S9 

59 

9 

20 

29 

27 

27 

2B 

39 

37 

28 

27 

45 

55 

SI 

39 

35 

36 

35 

29 

30 

41 

33 

25 

24 

27 

23 

45 

34 

29 

45 

33 

29 

26 

GREENSBURG 

MAX 

47 

60 

56 

56 

66 

64 

56 

56 

59 

60 

60 

59 

6:;: 

51 

50 

60 

5  5 

63 

6  6 

60 

60 

42 

47 

SO 

55 

59 

55 

58 

65 

62 

68 

57 

6 

23 

29 

!8 

30 

2B 

44 

37 

29 

28 

30 

45 

49 

49 

37 

36 

42 

32 

32 

47 

36 

55 

26 

3  6 

25 

31 

34 

30 

33 

34 

31 

30 

HAMMOND    3  NW 

MAX 

45 

55 

6  6 

6ft 

60 

•  4 

59 

50 

58 

57 

65 

65 

hF 

53 

54 

5  9 

• 

5  7 

64 

69 

63 

42 

47 

so 

E  : 

65 

54 

63 

69 

61 

7  0 

58 

9 

M  i  N 

29 

32 

28 

29 

30 

4  1 

47 

5  6 

29 

45 

50 

61 

SI 

37 

46 

<ft 

30 

3  3 

44 

65 

5  5 

26 

36 

23 

43 

38 

30 

j  i 

31 

32 

33 

36 

9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

47 

58 

5  7 

SI 

65 

64 

59 

48 

64 

6 : 

64 

65 

63 

5  5 

S3 

60 

65 

67 

70 

70 

62 

44 

46 

51 

64 

67 

54 

64 

70 

64 

70 

60 

3 

n  N 

22 

34 

27 

28 

30 

if 

47 

2B 

32 

40 

51 

■  g 

SO 

4 

43 

41 

32 

34 

35 

3  9 

.  9 

5 '3 

36 

25 

37 

34 

34 

39 

34 

34 

34 

SL 1  DELL  WSO  RFC 

MAX 

46 

57 

54 

59 

64 

62 

61 

50 

S9 

55 

64 

66 

6ft 

55 

■  a 

5B 

6  6 

64 

69 

71 

65 

44 

45 

4B 

60 

66 

6  4 

53 

70 

Oft 

69 

59 

3. 

■ 

M  .  1, 

24 

25 

JO 

30 

31 

40 

46 

30 

30 

34 

51 

61 

56 

40 

46 

43 

33 

3' 

42 

49 

.  7 

28 

33 

56 

27 

40 

33 

34 

37 

35 

39 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

51 

59 

62 

64 

6  5 

62 

45 

59 

63 

67 

66 

59 

52 

50 

63 

61 

6  7 

69 

63 

54 

45 

47 

55 

64 

64 

56 

63 

67 

64 

72 

59 

9 

M  N 

27 

36 

33 

37 

38 

43 

43 

28 

34 

1 

55 

6  3 

48 

41 

4  1 

46 

3  7 

3  9 

44 

53 

59 

31 

36 

31 

36 

39 

38 

44 

3S 

42 

31 

DE  OUINCY  4  N 

MAX 

54 

56 

6  1 

62 

63 

63 

63 

46 

63 

61 

69 

6  3 

55 

58 

50 

61 

69 

6  6 

70 

64 

51 

46 

4S 

59 

63 

61 

58 

6E 

67 

66 

7  0 

60 

4 

20 

26 

27 

29 

31 

41 

38 

24 

25 

32 

52 

51 

48 

41 

42 

43 

33 

37 

39 

47 

56 

27 

31 

25 

29 

31 

32 

36 

32 

32 

OE  R I  ODER 

MAX 

54 

S6 

59 

63 

67 

6  3 

60 

43 

62 

62 

68 

63 

56 

59 

49 

62 

66 

66 

71 

64 

5  5 

46 

45 

60 

62 

66 

59 

G5 

6  6 

65 

7  0 

60 

1 

24 

29 

29 

32 

36 

4  6 

37 

25 

28 

34 

53 

6  5 

46 

42 

4  1 

42 

33 

37 

40 

42 

27 

29 

35 

27 

30 

33 

33 

38 

31 

32 

34 

35 

4 

EL IZABE  TH 

MAX 

53 

59 

61 

63 

64 

66 

60 

55 

62 

63 

69 

62 

58 

56 

58 

62 

67 

71 

57 

53 

43 

45 

63 

67 

68 

65 

72 

61 

0 

MIN 

22 

31 

27 

30 

30 

35 

27 

28 

35 

60 

65 

46 

40 

40 

3B 

30 

34 

35 

27 

27 

37 

35 

37 

3.3 

33 

30 

HAC KBERRY  8  SSW 

MAX 

4B 

56 

60 

59 

62 

62 

62 

46 

58 

60 

62 

67 

S8 

55 

60 

66 

64 

67 

64 

54 

45 

46 

54 

63 

63 

6ft 

64 

67 

64 

68 

59 

4 

MIN 

31 

42 

38 

42 

48 

4  6 

40 

32 

38 

45 

',0 

50 

50 

43 

49 

48 

44 

44 

48 

50 

31 

33 

40 

37 

45 

41 

42 

49 

39 

45 

37 

JENNINGS 

MAX 

45 

54 

55 

56 

62 

56 

63 

43 

::  6 

56 

64 

56 

58 

52 

54 

63 

64 

67 

62 

66 

55 

43 

46 

56 

63 

63 

53 

63 

66 

66 

72 

58 

0 

MIN 

22 

31 

33 

33 

41 

42 

42 

2B 

28 

36 

45 

52 

42 

42 

42 

45 

38 

42 

44 

46 

59 

30 

36 

32 

33 

38 

39 

46 

34 

35 

35 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

MAX 

68 

6. 

.,.-1 

S2 

43 

65 

61 

64 

58 

61 

68 

62 

67 

25 

33 

36 

36 

44 

53 

43 

31 

31 

36 

52 

47 

42 

45 

45 

42 

4S 

45 

48 

29 

32 

36 

41 

41 

40 

47 

39 

38 

37 

40 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

»>■• . 

56 

63 

60 

6  i 

63 

64 

54 

63 

64 

59 

64 

1  0 

56 

48 

65 

69 

66 

69 

66 

63 

46 

45 

57 

59 

64 

6  0 

65 

69 

63 

71 

61 

SI 

5 

MIN 

29 

39 

33 

36 

42 

52 

J2 

29 

37 

5  5 

59 

52 

46 

42 

48 

43 

39 

45 

54 

36 

30 

3  6 

36 

32 

52 

39 

40 

48 

37 

43 

3. 

41 

0 

OBERL  IN  F  IRE  TOWER 

53 

58 

E  1 

',: 

6t 

►.6 

62 

44 

6  3 

63 

-  ft 

6< 

58 

6  5 

53 

66 

70 

-  6 

70 

65 

54 

45 

45 

58 

63 

63 

57 

65 

6ft 

65 

71 

60 

9 

- :  >. 

25 

36 

29 

32 

35 

49 

39 

25 

31 

49 

54 

54 

47 

40 

41 

41 

34 

36 

52 

47 

27 

30 

3  7 

27 

46 

34 

37 

51 

32 

38 

33 

3B 

4 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

48 

56 

57 

62 

64 

63 

62 

45 

6C 

63 

69 

65 

60 

5  5 

51 

66 

66 

65 

69 

6  5 

57 

43 

48 

53 

62 

63 

54 

e ' 

63 

70 

59 

3 

MIN 

32 

42 

36 

38 

45 

47 

42 

30 

39 

53 

54 

E  ft 

51 

43 

44 

46 

42 

45 

48 

56 

31 

33 

39 

5  6 

35 

4 

4  1 

42 

3 

VERMILION  LOCK 

MAX 

48 

66 

55 

58 

65 

63 

61 

48 

57 

60 

69 

67 

63 

S3 

54 

El 

65 

69 

69 

53 

44 

48 

52 

63 

67 

54 

64 

69 

64 

71 

59 

8 

m  ;  n 

23 

29 

30 

33 

37 

40 

46 

30 

30 

33 

51 

57 

49 

44 

45 

43 

40 

45 

51 

.  ft 

30 

37 

32 

32 

42 

44 

46 

38 

40 

3S 

38 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

DECEMBER  1976 


STAT  1  ON 


DAY  OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILIE  2  SH 

59 

55 

57 

63 

65 

58 

60 

58 

61 

62 

6  6 

63 

60 

52 

61 

66 

65 

68 

71 

67 

49 

47 

SI 

61 

68 

61 

65 

71 

65 

70 

65 

61 

6 

« 1  N 

2S 

3  7 

33 

29 

34 

48 

41 

27 

31 

47 

52 

56 

49 

42 

47 

42 

34 

36 

45 

46 

29 

30 

42 

27 

45 

38 

34 

47 

36 

39 

34 

38 

■  8 

FRANKL  [  N    3  NH 

Mm. 

60 

56 

61 

65 

68 

65 

59 

58 

64 

68 

66 

65 

54 

55 

6 1 

68 

66 

7  1 

74 

65 

45 

49 

50 

65 

67 

55 

63 

69 

64 

70 

63 

62 

•  2 

m  |  N 

26 

40 

31 

29 

34 

49 

)6 

28 

34 

SO 

57 

53 

46 

44 

49 

44 

36 

40 

45 

42 

30 

35 

34 

34 

53 

3S 

40 

53 

34 

40 

35 

39 

.9 

LAFAYETTE  FOR  PP 

m  n  i 

62 

59 

62 

65 

67 

64 

54 

61 

65 

70 

67 

64 

52 

52 

65 

68 

6  8 

70 

70 

64 

1  j 

47 

56 

64 

68 

56 

65 

69 

S3 

73 

64 

62 

■  5 

MIN 

29 

1C 

!3 

35 

J6 

62 

34 

30 

36 

52 

60 

52 

45 

43 

51 

43 

37 

39 

53 

39 

32 

35 

36 

31 

55 

41 

38 

49 

39 

42 

32 

40 

.9 

MORGAN  CITY 

MAX 

46 

60 

52 

63 

64 

65 

63 

51 

60 

62 

69 

69 

68 

55 

58 

58 

68 

69 

71 

75 

63 

44 

48 

49 

64 

69 

56 

65 

71 

64 

71 

61 

.7 

n  l  N 

28 

31 

33 

33 

35 

44 

49 

33 

32 

4  1 

66 

58 

54 

47 

48 

48 

39 

40 

44 

49 

33 

33 

39 

35 

36 

44 

39 

40 

4] 

41 

40 

.8 

NEW    IBERIA  5  NW 

. 

60 

56 

60 

62 

6  7 

63 

47 

61 

64 

69 

6  5 

60 

53 

54 

62 

67 

67 

71 

71 

61 

45 

48 

52 

68 

70 

63 

71 

61 

.4 

M  ! '. 

42 

31 

36 

42 

35 

44 

28 

34 

42 

54 

59 

50 

44 

40 

44 

36 

40 

50 

59 

32 

34 

40 

39 

40 

34 

42 

35 

41 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV 1  LIE  HSO 

MAX 

SS 

54 

57 

57 

63 

65 

64 

53 

61 

63 

68 

69 

60 

61 

5  6 

60 

60 

63 

73 

66 

43 

51 

50 

63 

69 

58 

61 

(0 

62 

69 

63 

60 

.9 

MIN 

38 

42 

38 

42 

39 

49 

J  t 

38 

43 

56 

59 

59 

54 

S3 

51 

SO 

42 

48 

52 

41 

35 

39 

45 

45 

56 

44 

39 

56 

43 

41 

42 

45 

.9 

OONALOSONV 1 LLE 

MAX 

49 

58 

57 

64 

65 

65 

62 

49 

61 

6  5 

62 

64 

66 

63 

52 

61 

65 

68 

70 

72 

61 

45 

45 

44 

58 

54 

56 

65 

63 

65 

70 

60 

.1 

r :  N 

26 

33 

37 

32 

33 

41 

35 

3  1 

34 

36 

48 

5  2 

43 

44 

42 

45 

33 

35 

43 

52 

31 

30 

31 

30 

34 

31 

31 

32 

38 

39 

38 

36 

.B 

CALL  IFtNO 

MAX 

47 

57 

57 

60 

64 

60 

65 

60 

59 

69 

70 

7  1 

56 

58 

59 

6  6 

70 

75 

75 

65 

44 

48 

48 

60 

52 

68 

72 

71 

63 

71 

62 

.0 

MIN 

28 

39 

32 

38 

44 

53 

40 

33 

34 

49 

53 

54 

54 

47 

47 

47 

37 

43 

4  1 

50 

33 

31 

39 

43 

44 

40 

35 

41 

37 

37 

36 

41 

.3 

HOUMA 

MAX 

57 

49 

63 

64 

60 

65 

61 

59 

6  1 

64 

6  5 

7  I 

64 

57 

59 

67 

70 

7: 

74 

64 

62 

47 

49 

55 

68 

63 

65 

7  1 

64 

72 

69 

62 

.9 

M  1  N 

26 

36 

30 

32 

34 

40 

48 

31 

32 

43 

S3 

60 

S3 

46 

48 

46 

3S 

40 

46 

55 

31 

32 

38 

31 

34 

32 

4  1 

41 

39 

45 

40 

.0 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

MAX 

57 

53 

60 

61 

65 

6  3 

60 

59 

60 

61 

7fJ 

69 

57 

57 

58 

66 

66 

67 

75 

65 

43 

47 

49 

63 

68 

56 

64 

73 

63 

73 

65 

61 

.7 

M  1  N 

25 

33 

28 

30 

31 

44 

42 

35 

37 

50 

57 

57 

48 

47 

5  1 

37 

3  3 

39 

45 

40 

30 

36 

29 

26 

56 

41 

35 

52 

38 

37 

35 

39 

.5 

N  0  AOBON  HSFO  CI 

MAX 

56 

51 

59 

61 

62 

6  1 

59 

56 

58 

59 

67 

70 

57 

55 

58 

64 

66 

59 

74 

63 

42 

44 

47 

62 

66 

56 

63 

71 

62 

70 

62 

60 

.3 

MIN 

30 

37 

34 

37 

38 

50 

41 

36 

41 

50 

6  6 

65 

48 

44 

50 

45 

39 

45 

50 

3'< 

33 

37 

37 

33 

54 

42 

37 

53 

40 

40 

34 

42 

.  1 

PARADIS  7  S 

MAX 

58 

56 

61 

63 

6  5 

60 

62 

58 

60 

62 

1 : 

7  5 

66 

66 

57 

66 

68 

68 

74 

70 

6  6 

45 

48 

6  2 

67 

63 

64 

71 

68 

71 

71 

63 

.5 

46 

30 

28 

4  3 

2  5 

52 

42 

39 

45 

42 

37 

39 

40 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

MAX 

55 

56 

58 

48 

57 

61 

60 

56 

58 

61 

52 

63 

54 

54 

6  3 

62 

60 

70 

70 

64 

44 

43 

43 

57 

62 

56 

60 

69 

60 

69 

57 

58 

.1 

M  1  'J 

27 

38 

29 

33 

33 

47 

40 

33 

37 

49 

54 

50 

45 

47 

44 

33 

40 

44 

44 

32 

29 

40 

33 

47 

31 

31 

52 

34 

34 

40 

39 

.5 

QUARANTINE 

MA . 

47 

5  7 

54 

62 

65 

67 

53 

54 

61 

1.6 

f  9 

67 

66 

64 

59 

60 

63 

65 

71 

6S 

48 

51 

50 

63 

65 

SI 

58 

65 

60 

65 

60 

.2 

MIN 

38 

45 

42 

45 

51 

52 

39 

'  . 

48 

6  7 

6  3 

58 

54 

5  5 

SI 

47 

49 

51 

6  3 

36 

37 

47 

44 

40 

47 

41 

46 

47 

4S 

50 

46 

.9 

RESERVE 

MAX 

46 

56 

53 

61 

60 

6: 

61 

49 

5  3 

59 

60 

64 

64 

54 

54 

58 

67 

67 

74 

73 

64 

42 

46 

67 

67 

72 

62 

72 

60 

■  S 

r  !  n 

27 

29 

J  ! 

32 

35 

48 

48 

31 

31 

4  1 

61 

57 

52 

44 

46 

44 

36 

37 

44 

59 

29 

31 

38 

30 

SO 

44 

42 

38 

40 

■  2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

SS 

53 

62 

61 

63 

60 

57 

55 

54 

57 

66 

6  9 

65 

6  6 

58 

64 

66 

68 

72 

6  6 

47 

44 

46 

62 

67 

61 

68 

74 

71 

74 

69 

61 

.7 

MIN 

27 

32 

31 

33 

35. 

47 

44 

38 

40 

52 

55 

52 

54 

47 

44 

37 

4  i 

48 

47 

31 

29 

42 

32 

47 

42 

41 

50 

37 

37 

39 

41 

.7 

THIBOOAUX 

MAX 

45 

56 

54 

66 

66 

64 

65 

SO 

:  B 

62 

'•6 

74 

68 

58 

56 

62 

68 

SO 

71 

75 

63 

45 

48 

t'i 

65 

68 

56 

66 

72 

66 

72 

61 

.7 

M  1  N 

28 

31 

35 

35 

40 

48 

46 

31 

34 

38 

66 

58 

53 

4S 

47 

45 

40 

46 

45 

55 

32 

32 

4 

32 

34 

35 

43 

45 

40 

40 

40 

41 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING   STATION  INOEX 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
DECEMBER  1976 


X 

OBY    OF  MONTH 

STflT ION 

E 

(X 
ft 

o 
1  [N  1 

1 

Z 

l 

4 

S 

6 

8 

9 

10 

1  1 

: 

!  I 

4 

15 

!  E 

17 

1  « 

1  'i 

20 

;  i 

23 

25 

70 

7  I 

OS 

Z  i 

30 

i : 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 

min 

19 

3  7 

51 

54 

54 

55 

5  4 

50 

4  6 

50 

5  3 

55 

55 

50 

55 

4  0 

5  I 

5  ' 

54 

59 

58 
5  2 

5  3 
4  g 

4  1 
4  i  I 

44 

3  0 

50 
39 

60 
4  5 

61 

4  4 

6  -: 
4  1 

6  1 
4  2 

55 
4  3 

53 
42 

7  4 
4  J 

52 
43 

5 

CL INTON  5  SE 

4 

MAX 
MIN 

50 

5  3 

52 

S5 

57 

5  J 

5  ! 

50 

53 

59 

5  4 

5  o 

59 

55 

50 

57 

5g 

■ 

59 

4  0 
4  □ 

46 
4Q 

50 

4  J 

51 

3  0 

56 

4  ) 

54 

4  4 

0  4 
4 

5  7 
4  6 

55 

4  4 

c6 

4  4 

54 
4  4 

3 

5 

CROWLEY  EXP  STATION 

4 

MR  X 
MIN 

50 

50 

54 

56 

55 

5t 

55 

5  4 

55 

56 

60 

60 

57 

52 

56 

59 

5  1 

6  0 

59 
0  6 

60 

4  1 

51 
46 

4  0 
45 

5  0 
45 

4 

4  0 

66 
5  | 

56 
4  R 

55 
47 

59 
60 

56 
49 

58 
4  6. 

56 
48 

0 

1 

HOUMA 

4 

MAX 

i  1  N 

52 

(9 

66 

56 

57 

5  ! 

5  4 

:  a 

5  5 

6  7 

65 

0  4 

60 

59 

56 

62 

6  i 

61 

0 

5  9 

52 

J  4 

46 
4  - 

50 
4  1 

6  0 
4  0 

0  6 
40 

57 
4 : 

52 

4  4 

61 

4  4 

57 
46 

60 

4  0 

58 
50 

57 
46 

1 
4 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 

4 

MAX 
M  [  N 

46 
!9 

49 

39 

51 
4  I 

51 

4  1 

52 
4  i 

51 
41 

52 
4  8 

49 

4  5 

49 

39 

50 
30 

56 
42 

57 
56 

56 

5  1 

5  3 
46 

4  ' 
46 

56 
47 

57 
45 

5  3 

4  4 

55 
46 

6  6 
53 

5  0 
4  ) 

40 

4  1 
40 

J', 

4  ! 

4  0 

39 

6  0 
4  5 

52 

4  3 

4  7 
4  j 

56 

4  3 

53 
1 4 

0  4 
4  4 

51 
43 

7 
5 

RED  RIV  VBLLET  EXP  STB 

4 

MRX 
M  !  N 

4  I 

56 

4i 

36 

50 
38 

50 
3  ? 

52 
38 

:  o 

39 

50 
44 

4  5 
3  8 

4  0 

36 

4  0 
30 

5  3 

4  4 

55 
51 

52 

4  1 

55 
4  3 

46 
4  3 

53 
44 

55 

40 

52 
42 

55 
43 

58 
4  6 

5  0 
4  ; 

4  5 

37 

1  • 

3  0 

4  0 

3  7 

4 

37 

4  0 

30 

50 
39 

4  0 
10 

55 
39 

50 
39 

52 

4  1 

50 
40 

2 
4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

4 

MBX 

M  1  N 

45 
39 

49 

39 

5  1 
4 

5  3 
J  1 

5  3 
4. 

50 
49 

4  0 

4  0 

49 

4  0 

55 
40 

52 
47 

52 
47 

52 

4  0 

5  0 
4  0 

4  0 

4  0 

53 

4  0 

6  5 
4  3 

66 
43 

: 

4' 

5  0 
5  1 

.7 
40 

4  3 

36 

4  6 

18 

48 

3  0 

49 

j  9 

50 

4  3 

50 
4  7 

4  9 

4  0 

55 

4  | 

5  3 

4  , 

52 

4. 

51 
42 

2 
4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
0ECEH6ER  1976 


DRY  OF  MONTH 


STATION 

NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 

NORTHEAST  03 
SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EAST  CENTRAL  06 
LSI)  BEN-HUR  EXP  STA 


SOUTHEAST 
HOUMA 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


EVAP 
WIND 
MAX 

m  :  n 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  0 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


Louisiana 

0ECEM8ER  1976 


DAY  OF  MONTH 


o  i  n  I  i  u  IN 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

1  ! 

12 

13 

1  4 

!  E 

ie 

17 

18 

20 

21 

22 

13 

4 

25 

26 

27 

28 

29 

3C 

31 

SOUTH  CENTRAL  08 
F  RANKL IN   3  NW 

SNOHF ALL 
SN  ON  GN 

) 

i 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


STATION  INDEX 


LOU  I  S  I  RNO 
DECEMBER  1976 


Q  T  Q  T  T  n  M 
Gin!  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

m  1  1  N  T  Y 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONG  I TUOE 

ELEVATION 

OBSERVAT  1  ON 
TIME  AND 
TABLES 

flRSFRVFR 

UUGL_I\  V 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVflP. 

SPEC IflL 
I  SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY   OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

1! 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  'WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AM  I  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

3  0 

43 

90 

30 

1  8  0 

8A 

80 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

U  J  J  / 

U  J 

MOREHOUSE 

Q 
J 

3  9 

3  C- 

4  7 

q  i 

^  A 

i  a  n 

0  r 

^  P 

j  r 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

1 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

OS 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEL AH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSH 

0945 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
.  ■ 

a: 

a 

LRTITUDE 

LONCI  TUDE 

ELEVRT ION 

OBSERVRT I  ON 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

a_ 

PRECIP. 

Q_ 

a: 

SPEC IflL 
I  SEE  NOTES  1 

W I NNSBORO 

9806 

03 

FRflNKL I N 

9 

32  09 

91  42 

80 

8A 

8A 

C  H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

N  I  NONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

1  1 

32  02 

92  39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

WOODWORTH  2  5E 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

3!  07 

92  28 

1  16 

8A 

8A 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ZRCHARY  2  ESE 

9930 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30  38 

91  08 

85 

MANUEL  F  RODRIGUEZ 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 


Temperature 


Precipitation 


*      •  * 

JUNE  197* 


*       •  • 

JULY  1976 


87.5  69.0 


91.8 


0     0       4.41     -  2.31 


0     0     0       3.17!    -  .98 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-l 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

1   |   2   |  3      4   |   5   |   6      7   |   8   |  9      10  |  U  |  12     13  [  14  |  15  f  16  ]  17  |  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  ]  27     28  |  29  |  30  31 

MAY  1976 
ABBEVILLE 

JUNE  197ft 

4.41  1.33  .31 

.93  .09  1.25 


JULY  1976 
TALLUUH 


1.83     .99  .14 


AUGUST  1976 
BOSSIER  CtTY 


S*«  fefeteoce  noies  following  Slalion  lndax. 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  17 

1 

18 

'9  i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30  | 

31 

> 
< 

• 

»  * 

MAX 

JUNE 

1976 

MAX 
MIN 

"BUMS 

MAX 
MIN 

81 
75 

88 

67 

86 
69 

88 
67 

85 

68 

g« 

67 

83 

66 

82 
64 

87 
65 

89 
65 

90 
6? 

89 
64 

69 
64 

89 
66 

90 

72 

87  90 
70  74 

90 
73 

89 

72 

BS 
72 

88 
67 

91 
64 

90 
71 

91 
71 

91 
74 

86 

73 

85 
71 

85 

73 

86 
73 

86 

71 

67.5 
69.0 

• 

*  * 

MAX 
MIN 

JULY 

1976 

MAX 
MIN 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

91 
66 

86 
68 

92 

70 

92 
72 

78 
69 

84 
66 

65 
65 

68 
67 

88 
69 

91 
67 

92 

70 

91 
70 

94 

70 

94 

72 

92 
70 

94  9? 
71  70 

89 
68 

96 
66 

'2 
67 

94 
68 

98 
67 

93 
71 

95 

75 

97 

73 

98 
73 

96 
72 

92 
74 

93 
72 

93 
71 

96 
74 

91.8 
69,8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

0> 

Day  of  month 

Station 

V 

Q 

rt  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

*     *  » 

APRIL  1976 
CLINTON  5  SE 

4 

MAX 

mii> 

70 
96 

72 
56 

78 
58 

76 

58 

77 
61 

73 
63 

79 
62 

79 
62 

60 

62 

80 
58 

81 
61 

83 
63 

85 
66 

79 

67 

83 
69 

83 

69 

82 
71 

85 
69 

85 
72 

86 
72 

81 
71 

86 

67 

e9 

68 

88 
71 

85 
71 

82 
65 

84 
59 

86 
63 

88 
65 

80 
6V 

61.6 
64.9 

*       »  * 

MAY  1976 
CLINTON  5  SE 

4 

MA> 

mii> 

78 
65 

80 
64 

86 

65 

68 

65 

69 
66 

66 

66 

87 
73 

76 

70 

77 

67 

80 
66 

72 
71 

81 
71 

62 

70 

75 
71 

82 
66 

78 
65 

84 
69 

86 

67 

86 
66 

87 
66 

89 
68 

88 
70 

83 
71 

69 
71 

90 
70 

86 
70 

79 
72 

62 

69 

84 

69 

90 
66 

93 

71 

83.6 
68.4 

*       *  • 

JUNE  1976 
HBUHA 

4 

MAX 

Mir> 

90 
77 

95 
76 

86 
82 

85 
73 

84 
72 

83 
74 

87 
73 

79 
70 

90 
71 

91 
75 

92 
76 

91 
77 

91 
80 

98 

80 

98 
81 

65 
62 

87 
79 

90 
77 

90 
76 

98 
80 

94 
76 

93 
70 

90 
78 

93 
79 

90 
81 

92 
79 

88 
77 

e? 

83 

84 
83 

8j 
78 

69.5 
77.3 

•      *  » 

AUGUST  1976 
HIUMA 

MAX 
MIN 

81 
79 

91 
79 

91 
77 

91 
78 

90 
81 

94 
80 

97 
79 

82 

96 
81 

96 

80 

95 
81 

93 
80 

90 
61 

90 
78 

90 
78 

90 
74 

94 
78 

63 
78 

86 
76 

90 
74 

95 
74 

82 
80 

95 

80 

94 
80 

81 

92 

80 

92 
8U 

91 

70 

65 
72 

93 
74 

90 
70 

90.9 
78.2 

•      •  * 

AUGUST  1976 
RE0  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

95 
82 

96 

81 

86 
75 

90 
74 

90 
74 

93 
76 

93 
77 

92 
77 

91 
76 

91 
76 

93 
76 

93 
77 

94 
79 

95 
60 

95 
61 

96 
79 

94 
78 

92 
80 

93 
79 

91 
79 

90 
79 

91 
79 

92 
78 

93 
79 

92 
80 

94 
81 

93 
81 

92 
61 

92 
75 

86 
75 

86 

75 

92.  1 
78.0 

•       •  « 

SEPTEMBER1976 
CACH0UN  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

89 
78 

94 

78 

95 
79 

84 
76 

90 
76 

89 
76 

04 
75 

88 

75 

89 
77 

94 
73 

80 
66 

89 
66 

92 
68 

94 
75 

86 

76 

93 
76 

92 
76 

92 
76 

57 
75 

97 
75 

80 
75 

86 
68 

89 
66 

91 
69 

91 
70 

92 
74 

90 
77 

91 
78 

79 
71 

79 
65 

89.2 
73.6 

CORRECTIONS 

STATION 


CORRECT  ION 


JULY  1976 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  NORTH  CENTRAL  02 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTH  CENTRAL  02 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  NORTHWEST  01 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  01 


WINNFIELD  2  W 
WINNFIELD  2  W 
COTTON  VALLEY 

COTTON  VALLEY 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE ,  80.6. 


MAXIMUM  ON  31ST,    85 j   MINIMUM  ON  31ST,    64,  AVERAGE 
MAXIMUM,  80.6. 

TOTAL  PRECIPITATION,    8.27.      NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION,    .10  OR  MORE ,   6|    .50  OR  MORE,   4,  1.00 
OR  MORE,  3. 

TOTAL,    8.27.      AMOUNT  ON  4TH,    .56,   5TH ,  2.57. 


See  Heterence  Notes  1  oUowing  Station  Index 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


^        (h„  -li.-to  „f  this  statp  mav  be  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
^"0or\onaTweatnerfer"vicI  Oxlice^r  ^^mSn-Tp^St!™  Lta  ^.'contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


„  ,  mHirated     dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

NSIONAL  UNITS:     Unless  °^erwise  indicated^  dimensional  unl  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 

ctionsnentered  iHigures  Ire  tell  of  degrees .     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


DIMENSI 
movement 
direct 

take  the  observations 


24 

"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  ana  mna     muie,  •»••«  »••>'—-"  ■  -      —    ~-  - 

FVAMrItiON8 is' measure!  inTh" standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 
EVAPORATION  l=  "e""rf£  1     lues  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  „,„.,,,,  and  Sno„  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 

^^in^g'IeasuTe^nrs^^ftafen^rom'diffe'rg^'loints  fTsScces^ive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  soowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data   for  January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 
of  this  bulletin . 

SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Station 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 


Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Buff  Terrace  Bare  0.1°  to  south 

Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

Red  River  alluvial  Bare  Level 

Red  River  alluvial  Bare  Zero 


St.    Joseph  Exp.   Sta.  Sharkey  clay  Bare  Level 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  obs3rvation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3- BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6 -LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40<?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST 


0  1 


COTTON  VALLEY 
L0GAN5PQRT  4  ENE 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

SHREVEPQRT  WSO  AP 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  0 

BIENVILLE  '  "E 
CALHOUN   EXP  STATION 
f ARHERV1LLE 
HOME"   EXP  STATION 
MONROE   FAA  AP 

MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
HINNFIELO  2  W 

DIVISION 
NORTHEAST 


03 


BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

w I NNSBORO 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP,  STA, 
DIVISION 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSD  AP 
BELAH  p  J  RE  TOWER 
BOYCF   3  WNW 
BUNK  I E 

46,8 
46. 5 
46.6 
46.8 
46.5 

GRAND  CQTEAU 
HINESTDN  4  NNE 
JONESvlLLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

48. 6M 

44.9 

45.5 

50.3M 

MELVILLE 
NEW  ROADS   S  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
WOODWQRTH  2  St 

49,3 
47,0 
46.6 
44.2 
47.5 

DIVISION 

47.0 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  RQUGE  WSO  AP 
BOGALUSA 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNW 

47.8 
48.6 
46. 7M 
46.2 
48. 7M 

FRANKL INTON  3  SW 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  NW 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

47,3 

M 

47.2 
47.1 
49. 8M 

SLIOELL  WSO  RFC 

47,1 

DIVISION 

47.7 

•       *  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  ST  AT  I DN 

DE  QUINCY  4  N 

DE  R I  ODER 

ELIZABETH 

HAC KBERRY  8  SSW 

48. 3 
46.  6M 
47.9 
46.9 

49. 3n 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR    10  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
OfiERL IN   FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

48,0 
48,5 
49.9 
49.5 
49, 7M 

VERMILION  LOCK 

48,4 

DIVISION 

48.5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVlLLE  2  S* 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA  3  NW 

50.3 
51 ,3M 
50.9 
49, 6M 
47, 8M 

DIVISION 

50,0 

47.1 
45,1 


44.6     -  2.3 


45.2ft 
44.9 


56.2 
56.3 
54,1 
56,6 

59.  2 

56.5 


57.6 
57.0 
57.4 
55.7 
56,9 

58.9 


57. 1 
56.5 


59.5 
56.4 
57.8 

60.9 

5B.S 
57,0 
57,5 
56,2 
58.2 

58.3 


56. OH  5.5 
57.0  i  7.1 


55.1 
55.5 
57.5 

55, 7M! 
57.8 


59. 8M  5.0 

59.3 
57. 9M 
59.9 
59,9 

to. on 

56  ,  B 
53.0 


60,4 
59,0 
60,0 


57,1 
60.6 
58.1 
56.8 


60.2 
56.5 


59.2 
59.5 
58. 6M 

58.7 

99.5  ! 


60.0 
58.7 
60. OM 


62,0M| 
63.  en 


63.6 
62.6 
61.7 
63. 3M 

62.5 
61. 9M 
62.9 
63,0 
65.1 

63.2 

63.0 


60.6 
60.5 
60.9 


63.1 
62.7 
63. 5M 


64,6 
63. 6M 
64.6 


67.3 
65.5 


66.9 
65.1 
65.4 


66.1 
65.4 
65.8 
66.3 
64. 4M 

65.6 

t',1 


66.8 
65.3 
67.9 


65.8     -  1.0 


67.9 
67. 9M 


67.1 
67,3 
65. OM 
67. 2M 


67.2 
67.2 
67.1 


67.0     -  1,2 
67.9 
69.6 

67.6 

67.6  - 


68.7 
67.4 
67.8 
66.8 
69. 5M 

69,6 
69, 6M 
68.8 
66.6 
68, 8H 


66.3 
68,5 


69. 1M 
69.1 


67,9 
67.4 

67.7 
67.4 
69. 3M 
66.4 
66.3 

6B.9  | 

67.5 

67,8 


67.6 
68,1 


69.0 
69.9 
69.0 
70.5 
70,1 

72. 1M 


71.1 
71,1 
70.3 
68.9 


70.1 
70.8 
70.6 


71.7 
69.7 
69.8 


71.5 
71.2 


72.9 
72.5 
72.7 


75,7 
75.5 


77.5 
75.7 
75.9 

76.1 


74.4 
75,2 
75.8 
75.4 
77.8 

76.1 

75.8 


76.9 
76.3 
78.1 

76. 9M 
73.1 
77.2 
76. 7M 
76.7 

76,5 
77.0 
77, 2M 


78.0 
77.9 
77, 7M 
76.9 
77. 1M 

77,5 


77.6 
77,5 


78,0 
76,6 

M 

77, 7M 


78.6 
79.3 


79.7 
79.8 
60.7M 
79.7 


76.6  -  3.1 

76.7  .  3.3 


77.4     -  2.3 


76. 4M 

78.9 
78. 4M 
78.1 
77.3 
77.8 


0.2 


78.5 
79.  1 
79  .  6 
79.  1 
81.3 

79.6 

79.6 


80.9 

80. 2H 
79.1 
60.  3H 
80.1 
81.8M 

79.8 
80.1 
79.7 
79.2 


80.2 
81.  tn 

60.5 

60.5 


80.5 
79.1 
80,3 
78.8 
60.7m 

81.7 
61. 4M 
80.6 
80.4 
80.9 

80,3 

80.4 


61.6 
80.4 
80,8 


61.1  |  -  . 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


79.0 
79,0 
79,9 


78.7 
79.1 


79.8 

ao,  i 


81.3 
79,3 


80.0 
80,9 
60.7 
60,0 


79,1 
81.1 
60,2 
80.1 


80.9 
81.0 
80,2 
61.1 

79.4 

80,4 


81.6 
60.2M 
91.1 
61.  3M 
60, 6M 

61,0 


73.0 
74.6 
74.4 
72.4 
74.0 

74.3 

73.6 


74.4 
72.9  ' 
75. OH 
73.1 
74.0 

75.  4M 

74.4 

73.6 


1.2 

2.  1 
i.3 
1  .  1 

2.2 

1.7 


75. 4M 

74.4 

75.1 

75.0 

74.5 

75.1 

74.9 


72.7 
74.1 
75.5 
73,7 
76.  1 

75,9 

74.7 


76.5 
75.8 
75,7 

77. IN 
74.8 
75.9 
75.6 
77. OH 

75.6 
76.4 
75.7 
73.6 
76.8 


78.4 
76.6  | 
76.2MI 

76.2 
76.4 


76.6 
75.4 
78. 3M 


75.8 
76.9 


1.5 
.7 


2.3 


59,9 
58.3 


-  7.6 

-  7.8 


3.3  ! 
1.9  i 


60. 6M 
59.8 
60.  3 
59.7 
58.8 

58.9 

59.7 


60.2 
59,7 


60. 1 
61. 
60.3 
60.5  J  ' 

62.7H 

58.4 

59.9 

59.4 

63.5ft 

59.7  ' 

60.0 

59.8 

57.5 

60.6 


61.9 
61.3 
60.8 


60.6 
61.8 
61. on 


61.4 
61.1 


61.0 

M 

61.9 
61.6 
62.6M- 

60.6 

61.0 


49.3 
47.9 


8,7  t 

6.7  i 

7.4  t 
8,7  t 

7,6  - 


6.5 
6.4 
5.9 

7.6 

6.6 


48.1 
48.1 


47.0 
90.0 
47. 2M 
50.5 

50.3 

46,8 


50.0 
.1 


50.2 
49.9 
53.8 

50. 

50.6 

49.4 

47.8 

50.7 

50.5 


6.5 
6,6 
6,8 
6.0 
6,7 


51  . 

91. 
50.3 
90.1 
91.2 

48.6 
49.8 
90.2 
90.9 


91.1 
90.5 


52.3 
30.6 
91.2 
50.8 
52. 7M 


9.2 
8.1 


52.3 
32.2 
53.3 


53.0 
51.8 
52.8 
53.2 
53.0 


6.9 
7.3 


46.3 
44.6 


7.9 

6.1 

7.4 
8.6 

7.1 

7.8 

7.6 
7.6 
8.0 

•  8.0 

7.8 


45.4 
43.7 
46. 8M 
43. 4M 
45.0 


44,4 
44.8 


7.2 
6.8 


43.7 
46.7 
44.7 
47,0 

47,0 

49.4 


5.8 

6.7 


9.3 
7.9 


47.2 
47.2 
47.4 
48,0 

90. 9M 

45.8 

47.2 

46.3 

51.7 

46.9 
48,1 
47.0 
44,0 
47.2 


49,9 
47, 7M 
47,5 
48,9 

46.6 
49.6 
47.9 
46.3 


48,1 
47,9 


49,4 
47, 1M 
47.8 
47, 7M 
91. OM 

47,6 

M 

51,3 

49,7 
50,81' 

49,3 

49,2 


'.I 

9.0 
6.5 


2.9 
3.6 


61.3 
63.8 

2.2 
61.0  -  3.2 
63. OM 

63.7     -  2.2 

62.6     .  2.3 


5.1 

» 

3.5 
3.8 

3.3 


-  3.7 
•  4.4 

-  9,2 

-  5,0 

-  3.9 


64. 6M 
62. 6M 
62.9 


64.7M 
63.0 
63.3 
63.6 
62. 5B 

63. 1M 

63.4 


61. 4M 
62.0 
63.9 
62. 3M 
64. 6M 

64,0 

63,1 


2.0 
2.0 

■  2.1 

•  2.9 

■  1.9 


■  2.4 

■  2.2 


2.2 
3.6 


64.6 
65.0 
65. on 

66. 1M 
62. 
64. 1M 


3.4 
3.0 
4.2 


6,8 
3.0 


64,3 
65, 2B 

64.3 

65,0 


65,1 
65,1 


63.8 
63. 9M 
64.8 
64. 1M 
66. 5M 

66.0 

66.4 
65,8 
66, 6M 

65.4 

65.6 


■  1.5 
•  2.1 

■  2.2 

■  2.2 


2.8 
1.5 


2.6 
1.9 


52.6     •  7.3 


51.7 
91.3 
51.21 

91.1   | -  3.6 


66.9  .  l.l 
66.3"  4  2.3 
66.9     -  1,0 

66. 4M 

66.6     L  1,7 


T»ble  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
1976 


SOUTHEAST  0 

BOOTHVlLLE  mi. 
DONalOSQ-JvlLLt 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  »SM0  AP 

N  0  AOBON  MS^O  CI 
PARAOIS   7  S 
PLAOUEKINES  EXP  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
THIBOD4UX 


50.6     -  2.3 


60.2 
60.0 
5B  .9 
J7.6 
60. 2M  J.b 


3.S 
3.5 


59. OM 
59.3 


2.3 
2.6 


69.4 
69.0 
69.2 
69.4 
68.5 

69.  8 
68.5 
67,7 


3.2 
3.6 


68.9 
68.9 


79.0 
77.6 
76.7 
78.2 
79. 2M 


2.2 
3.5 


81.2 


81.* 
81.1 
BO.  A 
81. 7K 
80. 9H  .  1.5 


2.2 
2.6 


81.5 

81,5 
80.3 
80.9 
81,5 
80. 3M 

91.7 
90.  1 

81.0 


77.8 

77.5     -  1.6 
76.9 
78.5 
79. 2H 
76. 8H  -  1.5 


61.9 
63.8M! 
62.8 
64. 0 


66.  in 
61  ,7M 


1.6 
1.2 


1.1 
1.2 


55.2 

2-9,5 
55.5 

52. 9M    -  9.7 
7-7,4 


53.0 


48,5 
51. 7M 
51.3 
50,6 


8.3 


52.7 
56.8 
52 , OH  -  7,6 

0 

4-7.4 
53.6  I  -  8.0 


66.  7 

67.3 
66.9 
66.4 
67. 6M 
66. 1M 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BOSSIER  CITY 
COTTON  VALLEY 
OLDSTER   1  W 
H ANN A  3  S 
HOSSTCN 

KEITHVILLE 
KORAN 
LOGANSPDRT 
MANSFIELD  3  WSW 
MINOEN 


MDORINGSPORT   1  N 

PLAIN  OEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP   ST  A 

RODESSA 

SHREVEPORT  WSD  Ap 


DIVISION 
NORTH  CENTRAL 


BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMER  VI LL  £ 
HAYNESVILLE  2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
JONESBOPQ  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE    FAA  AP 
MONROE  CITY 

RUSTDN 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  fire  tower 
STEP-LINGTON 
W1NNFIELO  2  W 

WINONA   FIRE  TOWER 


BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  ExP   ST  A 


DIVISION 
WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGE S  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   FXP.  STA. 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER   FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTFAU 
HINESTQN  *  NNE 
JONESVULE  LOCKS 

L5U  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  <,  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLlA   3  SSW 
QPELOUSAS 
PCRT  ALLEN 
SIMMESPORT 


2.8*.  1,87 


2.07-  1.97 


9. OB-  1.33 


..07 
3.5  3- 
3.26 

4.76 


9.23,. 

3.00 

t.'l 


2.82L  2,22 


2.3b-  2.06 


2.111-  2.75E 


2.70-  2.06 


3.34L  1.22 


s.otL  \.it 

4.76 
6.16 


3.73)-  l.«3 


2.57 
1.75k 
1.62 
3,85 


2.78-  1,94 


3.74 
3.48k 
1.97 
2.97 


2.731-  2.18 


2.90-  2.08 


.77 
1.83 


6.98  2.52 


6,25  1.50 


7.89i  2.76 


8,04 
8,92 
7.04 


7.53  2.73 


8.48  3.44 


6.85  2.00 


7.28 
10,23 

6,05 
14,52 


6,73,  2.25 


10.14 
11.16 
5.95 


1.54:  6,80  1.82 


8.03 
7,79 
6,65 


]  .06 
2.75 
1.54 


1  .66- 
1.32 
1.70- 

1,69 
1.50V 
2.29 
1  .60- 
1.75,- 

.84 


1.81 
1  .42 
1.90 
.13 


.99^  4 

.86 
2.31-  2.80 
1.75 

.67-  3.65 


,85k 


.43 

3.72 
3.81 


1.S5- 
1.60 
2.76 


1.021 
I  .36 


4.19 
3,09 
3,66 


5.30 
5.10 
5.31: 


6.92 
5.18- 


2.06 
1.16 


5.771 

8.06  3.05^  4.55  1.30 
4.93V 


4.45- 

4.36h  1.39 


4.11- 

6.92 

4.67| 

6.26 

6.58 

4.98 
7.70 

5.83 


4.94  1.3 
8.82 

2.46.  1.0 


2.20 
.87 


4.96 
8.68 
5.71 
7,02 


10.04 
4.51 
6.72 
4.73 
6.80 


3.49.  1.04 


8.27 
6.94 
4.52 
2.19 


1.67 
3.52 
1 .66 

1.68 
1 .90 

1.69-  : 

2.74 

4.571     1.41-  1.86 


1.90 

.93- 
2.96 


5.92     2.46  1.87 


10.05 
3.94 
1.92 
3.87 


3.4S 
3.4C 
2.22 


1.01 

.64 
2.91 


5  .  98 
5.44 

6.6  2 


3.53 

.44 

.04 


2.14-  ,96 


1.23- 
1.03 
.49- 


2  . 6  1 
2.2C 
2.6C 


3.00V  1.14 


1.42 
3.65 
.32*. 


2.61-  1.37 


See  Reference  Noles  Following  SUIion  Index 
-  4  - 


6.51 
1 ,60 
3.72 
4.03 
1.58-  1.63 


2.68- 

1.77 

1.62- 


1.02-  2.68 


2.13-  1.39 


2.34V  1.40 


3.  V 

1.  19- 

6.70 

3.69 


2.19- 
2.02 
2.09- 

1.89 
2.92 
1,89! 


2.41 
2.36- 
1.541 
1.94- 

3.10] 

,'.54 


3.31 
2.21 
1  .19 


2.18- 
2.98 
3.43 


1.68-  2.38 


2.03 
1.74 
2.30- 


2.75-  1.13 


2.99-  1.30 


2.24-  1.58 
2.90 

2.35-  1.07 


.'.63 

2.40 
1.64- 


46.67 
43. 18 
48.75 
40.88 


48.20. 

51.44 

44.33. 


41.12-  6.98 
42.91 

40.39-  5.99 
43.501-  1.22 


3.82-  1.06= 


2.60-    1.5  7 


3.51 
5.28- 
7.32 
5.33 


52.30 

43.14k  6.54 
40.04 

41.18L  9.12 
46.49L  3.35 

41.08 
56.27 
47.951 

45.65k  3.97 
42.58 


45.77U  9.63 


44.32-  7.53 


51.04r 
50.56 
52.69 


46.27.  5.29 


49.30 
41.31 
49.62 
52.09 
49.23. 


47.12 
53.69 
48.04 
60.38 


58.58 

41.53. 

58.79 

58.43 

51.63 


57.72.  3.44 
53.64 

53.07k  4.08 


49.64 
52.14 

50. 13V  4,95 
49.10 

48.95 
50.16 
48.30 
50.53 

43. 67. u. 00 


52.00k  5.13 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


EAST  CENTRAL 


APITA  SPRINGS  FIRE  TW9 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BOCALUSl 

CLINTCN  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL I NTON  3  Sw 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMQND  3  NW 

KENTWCDO 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNDUA 

PEARL  RIVER  LOCK  No  1 
PINE  GROVE   FIRE  TOWER 

ST   FRANC I5VILLE   6  SE 
SHERICAN  FIRE  TOWER 
SUDELL  WSO  RFC 
SPRINCVILLE  FIRE  TOWEP 
ZACHAPV  2  ESE 


DIVISION 
SOUTWWEST 


ABBEVILLE 

CPOWLEY  EXP  STATION 
OE   QUINCY  4  N 
DE  RICOER 
ELIZABETH 

HACKBEPRY  8  SSW 

JENNINGS 

KINDER   3  w 

LAKE  ARTHUR   10  5W 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LONGVI LLE 
MERMENTAU 
H  ITT  I E   2  SE 
OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


SOUTF  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKL  IN  3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE    F A A  AP 


BOOTHV I LLE  WSO 
DDNALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  DRLEANS  WSMO  AP 
N  0  AC  BON  WSFD  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  HETAIRIE 
PARADIS  7  S 

PLAOUEMINES   EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TH I  BOD  AUX 


1.20 
3.94^ 


3.4S-  1.37 


87-  4, 


2.06i- 
«.85 
1  .09 
4.93 

2.15 


2.04.  2.64 


1.17 
.98 
1.97 
1  .64 


2.32-  2.02 


2.31 

2.61- 
2.03K 
2.24 
2.06- 
1  .9B 


.04 
2.37 
7,49  1.25 


1  .35 
4.48 
1.B9 
3.22 


3.70H-  1.54 


1.00 
3.63 
1.98 
1.47 


1.52 
1.82 
3.9u 
1  .90 


2.02k  2.56 


2.15-  2.54 


3.87 
2.54-  2.41 
1.661-  2.9B 
1.26-  3. 35 
3.22k  1.42 

3.08-  1.84 
2.26 


2.60h  2.12 


2.211 
3.47 
4.61 
1 . 63!r 
3.61 

3.B5K 


3.40: 
5.48; 

6.41; 


5.50k 


2.95 
6.34 
14.29  9.69 


3.04 
7.84 
10.90 


10,14 
7,14 
8,05 

10.17 

11,00 
1.40 
7.91 
8.12 
3.58 


6.34  2.13 


7.17 

5.16  .14 

2 . Oil-  2.34 

4.79  .27 

8.77  ' 

1.6?L  2.84 


1.6*| 
4.091 
9.35| 
2,70"  ; 
3,29 

3,oel-  : 

2.61-  3.26 


.59  1.28 


3.87L 


3.02 
5.49- 
5.86 
5,59  ,09 


.38- 


.58 

."7 

.38- 
1.09- 


.71 

•'5 


1.30-  3,79 


1.04r  4,20 


3.74-  1.02 


1.17 
1.2  5 

.93 


,58! 
1.13 


6.14' 
4.30t 
5.12 


5.33 
3.94 
5.86 


.45 
1.62 
1.37 

1.51 


.50 
1.07-  3 

.38k  3.44 
2.63-  1.32 

.59-  4.10 


.50 


3.93 


.69 

.28 

.86 

.»2 

" 

3 

53 

,63 

.  2  8 

3 

27 

.75 

: 

4 

01 

.73 

.26 

22 

.75 

.76; 

.961 

.51 

.36 

.  54 

3 

74 

.  5  0 


2.43-  2.63 


5.75 

4.52- 

5.21- 


2.58-  2.23 


8.39; 
6.09  ] 
7.41 

5.58  1.38 


5.26'  1.19 


.47 
.39- 
1.75 


4.90  1.13 
7.76  2.86 
3.61U  1.14 

2.75-  2.79 
8.30 
5.98 
2.63 


4.091 
1.21 
5.23 


4.48 
2.87 
3.48 


7.00 
5.41 
5.65 
6.24 


2.28 
.48 

4.04 
.09 


2.26 

2. 19-  2.52 
3.67 

3.62-  2.27 


7.63 
5.43. 
6.90 


4.72. 
5.51 


.»7 
2.45 
.21 


S.42I-  1.02 


J. 58-  2.56 


3.561. 
6.69 
6.15. 
4.73. 

6.54. 
3.27 


5.61 
5.68; 
3.J*J 
1.0*1 
7. 2d 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  5  - 


2.36 
2.96 
1.91 

2.*8|-  3.07 


2.33-  2.67 

3.15-  1.8! 
2.57 
3.13-  1.52 
2.48 

4.34-  i.i3| 


1,46 
5.43 
3.62 


1.98 

VM 

1.8i 


2.35-  1.81 


2.241-  3. 78 
2.77-  2.56 


2.91 
1.47 
1.98 


2.5  8-  2.33 


3.10-  2.91 


2.57-  4.53 


1.69-  ; 

4.42-  1.99 
4.65 
2.00-  3.1* 


5.63 
3.64 
3.34 
3.57 
2.88 

3.59 


6,23 
5.39 
2.96 


1  .  86 
1.96- 
5.98-  .30 
3. 60-  1.57 
6.44  1.77 

.02 


3.971-  1.72 


7.10 
1.63 
1.48 
3.62 


1,54 
2.64 
1.51 


4.30 
3.32 
3.83 
5.46 


4.26 
4.10 

3.061-  3.92 


5.33 
5.3  5 
6.57 


5.6B 
5.0  7 
6.64 


1.80 
1.19 
2.38 
2.78 


6.4  0 
6.39 
6.04 
5.9* 


5.09- 
5.58 
5.42k 


6.26 
6.64 
5.57 
5.71 


5,61  1.50 


7.61 
6.08 
7.44 


5.51 
6.76 
5.59 


5.19  1.25 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
1976 


COTTON  VALLEY 
LOGANS  PORT  4  ENF 
M I NDEN 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STt 

SHREVEPORT  WSO  Ap 


NORTH  CENTRAL 


BIENVILLE    3  NE 
CALHOUN   EXP  STATION 
FARMERVILLE 
HOMER  EXP  STATION 
MONROE    F A A  AP 

MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UN  I V 
HINNFIELD  2  W 


NORTHEAS1 


BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  5TA 

TALLULAH 


WINNSBORO 


WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP.   ST A • 


ALEXANOR I  A 
ALEXANDRIA   USO  Ap 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  I E 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE   EXP   S T A 
MAMOU   4  S 

MELVILLE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
WOODWORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL 


AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGALUSA 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON   A  NNW 

FRANK  LINTON   3  SW 
GREENSBURG 
HAMMOND  3  NW 
LSU  BEN-HUR  Exp  STJ 
ST  FRANCISVILLE 


SF 


SL I  DELL   WSO  RFC 


SOUTHWEST 


CROWLEY   EXP  STATION 
DE   OUINCY  A  N 
DE  R I  DOER 
ELIZABETH 
HACKBERRY    8  SSW 

JENNINGS 

LAKE   ARTHUR   10  Sw 
LAKE   CHARLES   WSO  Ap 


Date 

1 

0 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minir 

of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

s 

o 

0) 

S 

O 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  | 

Dale 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

|  Temp. 

Dale 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Dale 

|  Temp. 

Date 

|Temp. 

8-28  + 

1A 

11-30+ 

1-10 

15 

1-10 

15 

2-  9 

2A 

2-?4 

28 

3-18 

30 

10-18 

32 

11-  5 

28 

11-22 

23 

11-29 

14 

11-29 

14 

324 

324 

287 

233 

214 

B-25 

11 

1-  8 

1-  9 

1 2 

1-  9 

12 

1-28 

22 

3-17 

28 

3-17 

28 

10-18 

32 

10-21 

27 

11-22 

23 

1  1-29 

14 

11-29 

14 

325 

325 

299 

218 

215 

8-27 

I  3 

1  -  9  + 

1-  9 

12 

1  —  1 C 

1  7 

1-U 

23 

2-  9 

2  8 

3-17  32 

10-20 

32 

11-22 

26 

1 1-29 

15 

1 1-29 

15 

11-29 

15 

323 

324 

316 

287 

217 

8-  2 

11 

1 1 -30+ 

1-10 

16 

1-10 

16 

2-  8 

23 

2-24 

2  8 

10-20 

31 

10-21 

28 

11-22 

23 

11-29 

11 

11-29 

11 

324 

288 

240 

216 

8-  2 

13 

1-  8 

1-  9 

15 

1-  9 

15 

1-10 

22 

2-  8 

25 

2**2' 

31 

10-21 

31 

11-22 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

NONE 

37* 

32 

324 

288 

241 

8-15 

15 

1-  6 

1-  9 

16 

1-  9 

16 

1-21 

2A 

2-  8 

28 

2-23 

31 

10-21 

31 

11-22 

27 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

325 

313 

288 

241 

a-  l 

1A 

1  -  9 

1-  9 

14 

1-  9 

14 

1-21 

2A 

2-  6 

27 

3-17 

31 

10-21 

30 

11-  8 

28 

11-28 

24 

1  1-29 

1  5 

11-29 

15 

32  5 

325 

312 

274 

218 

8-27  + 

15 

1  -  9 

1-9 

1  5 

1-10 

1  8 

1-15 

24 

2-  8 

2  5 

3-17 

3  2 

10-18 

3  1 

11-22 

28 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

325 

319 

288 

215 

8-25  + 

1A 

1-  8 

1-  9 

15 

1-10 

20 

1-15 

24 

2-  7 

26 

™ 

10-21 

32 

11-23 

27 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

325 

32A 

319 

290 

8-18 

12 

1-  8 

1-  9 

13 

1-  9 

13 

1-17 

23 

2-23 

28 

30 

10-18 

30 

11-  5 

27 

11-29 

15 

11-29 

15 

11-29 

15 

323 

325 

317 

256 

215 

8-26  + 

15 

1-  8 

1-  8 

15 

1-  9 

17 

1-  9 

17 

2-  8 

28 

2  E 

28 

10-21 

30 

11-22 

27 

11-29 

19 

11-29 

19 

NONE 

325 

325 

288 

256 

8-26  + 

16 

1-  8 

1-  8 

16 

1-  9 

17 

1-  9 

17 

2-  8 

28 

2-  8 

28 

11-  5 

31 

11-28 

27 

11-29 

16 

11-29 

18 

NONE 

_ 

323 

294 

271 

8-27  + 

13 

1-  8 

1-  9 

1  5 

1-10 

20 

1-21 

22 

2-  8 

2  5 

3-17 

31 

10-21 

29 

11-  5 

28 

11-30 

20 

314 

271 

2  18 

6-   1  + 

13 

1-  9 

1-  9 

» 

1-  9 

13 

2-  8 

24 

2-23 

28 

3-17 

30 

10-18 

28 

10-18 

28 

11-  8 

21 

11-29 

15 

11-29 

15 

325 

325 

274 

238 

215 

6-14 

15 

1-  9  + 

1-  9 

15 

1-  9 

15 

1-  9 

15 

2-  7 

27 

11-  5 

28 

11-  S 

?8 

11-29 

18 

1 1-29 

18 

12-31 

16 

357 

325 

325 

272 

271 

8-16  + 

16 

12-31+ 

1-  8 

16 

1-  9 

17 

1-10 

23 

2-  8 

28 

10-21 

32 

U-23 

78 

11-29 

19 

11-29 

19 

12-31 

16 

358 

323 

324 

289 

256 

8-26  + 

16 

12-31 

NONE 

1-  9 

18 

1-10 

21 

2-  8 

26 

2  S 

">b 

10-21 

32 

11-23 

27 

11-29 

20 

11-29 

20 

12-31 

16 

323 

324 

289 

256 

7-26 

19 

1-  9 

NONE 

1-  9 

19 

1-10 

22 

1-28 

25 

2-23 

32 

10-21 

31 

11-22 

27 

11-29 

23 

11-30 

20 

NONE 

324 

299 

241 

9-   1  + 

15 

1-  9 

1-  9 

15 

1-10 

18 

2-  8 

24 

2-  9 

26 

3-17 

32 

10-21 

29 

11-  5 

28 

11-23 

22 

11-29 

20 

NONE 

289 

270 

218 

8-  2 

16 

1-  9 

1-  9 

16 

1-  9 

16 

1-28 

24 

2-  8 

25 

3-17 

10-18 

32 

10-21 

28 

U-23 

24 

11-29 

19 

NONE 

323 

300 

236 

215 

7-27 

12 

1-  8 

1-10 

16 

1-21 

20 

2-  8 

22 

3-17 

28 

3  17 

10-  9 

32 

10-20 

78 

11-22 

23 

11-29 

14 

11-29 

14 

324 

313 

288 

217 

206 

8-28 

12 

1-10 

1-10 

12 

1-10 

12 

2-  7 

23 

2-?3 

27 

3-18 

3  1 

10-18 

32 

10-21 

28 

11-22 

23 

11-29 

15 

11-29 

1! 

324 

324 

289 

241 

214 

ft"  \ 

16 

Q 

!  t 

i  "io 

! 7 

\  ? 

2-2  3 

\  n 

3-17 

31 

10-21 

29 

11-  8 

28 

1 1-2S 

20 

11-29 

20 

NONE 

325 

306 

259 

218 

13 

11  r 

ii  ^ 

3-17 

3-17 

28 

10-18 

30 

10-21 

77 

11-22 

23 

1 1-29 

16 

11-29 

16 

324 

28G 

218 

213 

ft  7 

16 

- 

I  B 
1- 

1  6 

10 

1-10 

77 

22 

2-  8 

2-23 

32 

11-13 

3  1 

11-29 

70 

11—25 

20 

11-29 

2C 

NONE 

47" 
325 

324 

295 

264 

8-  2 

16 

1-  9  + 

1-  9 

16 

1-  9 

16 

1-28 

22 

2-23 

27 

3-17 

30 

10-21 

30 

11-22 

?7 

11-29 

22 

1 1-30 

18 

NONE 

326 

306 

273 

213 

8-27  + 

19 

1-  8 

NONE 

1-  9 

20 

1-10 

23 

1-28 

26 

2-23 

32 

11-22 

32 

11-29 

23 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

324 

306 

273 

8-26 

1  7 

1-  9 

NONE 

1-  9 

17 

1-28 

23 

2-  8 

27 

3-17 

32 

10-21 

31 

U-23 

28 

11-29 

22 

11-30 

16 

NONE 

326 

306 

289 

213 

15 

?! 

10-2  1 

32 

1 1-23 

7  6 

1 1-29 

21 

11-30 

1  9 

NONE 

326 

306 

289 

218 

8-  1 

18 

1-  8 

NONE 

1-  8 

19 

1-  9 

2  1 

1-  9 

21 

1~29 

11-13 

31 

11-28 

25 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

323 

324 

239 

8-27  + 

22 

1-  9 

NONE 

NONE 

1-10 

23 

1-30 

28 

2-  8 

10-21 

31 

11-29 

76 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

325 

304 

256 

a"  ^ 

20 

11-30+ 

NONE 

J"  ^ 

20 

1-  9 

2  0 

1-28 

2  5 

2-  8 

32 

11-14 

32 

1 1-29 

78 

11-30 

20 

1 1-30 

20 

NONE 

326 

326 

306 

280 

ft"  7* 

15 

1  -  9 

1-10 

1  6 

1  - 1 C 

1 6 

1-29 

22 

2-?3 

2  8 

3-18 

30 

10-19 

32 

10-21 

76 

11-29 

20 

1 1-29 

20 

NONE 

324 

30! 

241 

215 

20 

1  -  9 

NONE 

1-  9 

20 

1-10 

2  2 

1-22 

2  8 

•  2-  9 

32 

10-21 

32 

11-29 

75 

1 1-30 

21 

NONE 

NONE 

325 

312 

255 

8  27  + 

10-21 

30 

1 1-23 

26 

1 1-29 

23 

1 1-30 

20 

NONE 

8-26  + 

19 

1-  8 

NONE 

1-  8 

19 

1-  9 

21 

1-28 

28 

2-  8 

32 

11-29 

30 

11-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

295 

fl"?I  + 

16 

1  ~  a 

1  9 

1-9 

1  9 

2-  8 

27 

2-23 

30 

10-21 

30 

1 1-22 

77 

11-30 

16 

1 1-30 

16 

11-30 

16 

326 

326 

288 

241 

20 

unN- 

2° 

1-28 

2  A 

2-  8 

2  8 

2-24 

31 

10-21 

32 

11-  1 

28 

1 1-30 

22 

NONE 

NONE 

307 

275 

240 

9-25  + 

18 

12-   1  + 

NnNF 
NO  E 

1-10 

0 

1-28 

24 

® 

27 

2-24 

30 

10-2  1 

32 

11-  8 

78 

1 1-30 

1  8 

11-30 

16 

NONE 

3  2" 

307 

274 

240 

8  27 

12 

1-  3* 

1-10 

110 

15 

1-23 

2  2 

2-23 

28 

3-17 

31 

10-18 

32 

10-2i 

76 

1 1-29 

19 

11-29 

19 

11-30 

16 

325 

324 

311 

241 

213 

8-17  + 

19 

NONE 

!-  9 

20 

1-  9 

20 

1-28 

26 

2-24 

3  2 

10-2  1 

32 

11-22 

78 

11-29 

24 

1 1-30 

20 

NONE 

32 

325 

299 

240 

8-26 

19 

1-  9 

NONE 

1-  9 

19 

1-28 

24 

2-  8 

27 

11-  6 

31 

11-23 

27 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

326 

307 

269 

8-25  + 

18 

1-  9 

NONE 

1-  9 

18 

1-  9 

18 

1-28 

25 

2-  8 

32 

11-  9 

32 

11-29 

24 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

325 

306 

275 

fll?ik 

17 

l"  0 

\"  n 

1  7 

1-29 

2  3 

2-  8 

28 

2-24 

32 

11-  6 

31 

U-23 

27 

11-30 

2  1 

NONE 

NONE 

306 

289 

256 

8-25* 

18 

NHNC 

2  0 

1-28 

2  A 

2-  8 

27 

3-17 

31 

11-  9 

30 

11-29 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

325 

307 

295 

237 

19 

- 

NONE 

10 

1  9 

1-28 

23 

2-23 

2  8 

3-17 

30 

10-21 

32 

11-  8 

28 

11-30 

21 

NONE 

NONE 

307 

259 

218 

8-  1 

17 

11-30 

NONE 

1-  9 

18 

1-10 

21 

2-23 

28 

3-17 

32 

10-21 

32 

11-  6 

28 

11-29 

23 

1 1-30 

17 

NONE 

326 

324 

237 

218 

6-29 

18 

1-  9 

NONE 

1-10 

19 

1-10 

19 

3-17 

31 

10-21 

31 

11-29 

27 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

323 

325 

218 

i  e 

1  -  9 

18 

1*26 

2-  8 

3-17 

31 

10-21 

31 

11-  9 

77 

1 1-30 

19 

11-30 

19 

NONE 

326 

307 

275 

218 

8-26  + 

20 

11-30 

NONE 

NONE 

2  4 

28 

2-23 

29 

11-  6 

31 

1 1-23 

78 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

307 

289 

257 

8-25  + 

20 

1-  9 

NONE 

1-  9 

20 

1-  9 

20 

1-28 

25 

2-  8 

30 

~ 

8-25+ 

21 

1-10  + 

NONE 

NONE 

1-10 

21 

2-  8 

28 

2-23 

31 

11-  6 

32 

11-23 

26 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

323 

289 

257 

8-27+ 

22 

11-30+ 

NONE 

NONE 

1-  9 

22 

1-28 

25 

2-23 

32 

11-23 

32 

11-29 

76 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

326 

306 

274 

8-  2 

19 

11-30+ 

NONE 

1-  9 

19 

1-29 

24 

1-29 

24 

2-22 

29 

10-21 

28 

10-21 

28 

11-30 

19 

11-30 

19 

NONE 

326 

306 

266 

242 

8-  2 

18 

1-  9  + 

NONE 

1-  9 

18 

1-10 

24 

1-29 

28 

2-23 

30 

10-21 

32 

11-29 

24 

11-29 

24 

11-30 

20 

NONE 

326 

324 

305 

241 

8-16  + 

18 

1-  9 

NONE 

1-  9 

18 

1-28 

23 

2-  9 

27 

3-17 

32 

10-21 

28 

10-21 

28 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

307 

255 

213 

8-27+ 

22 

1-  9  + 

NONE 

NONE 

1-  9 

22 

1-  9 

22 

1-10 

30 

11-29 

28 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

324 

8-13+ 

22 

12-   1  + 

NONE 

NONE 

1-10 

23 

1-28 

28 

2-24 

32 

11-29 

26 

11-29 

28 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

325 

306 

279 

8-  8 

23 

1-  9 

NONE 

NONE 

1-  9 

23 

1-10 

25 

1-28 

32 

11-29 

29 

11-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

306 

8-  7 

22 

1-  8 

NONE 

NONE 

1-  9 

24 

1-  9 

24 

1-28 

29 

11-28 

31 

11-29 

27 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

326 

323 

305 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
1976 


□BERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA   5  NW 


BOOTHVILLE  WSO 
DONALDSONVILLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS   WSMtl  A P 

N  0  AOBON  WSFO  CI 
PARADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


STATE  EXTREMES 

WINNSBORO 
ALEXANDRIA    WSO  AP 
BELAH  FIRE  TOWER 
FRANKL INTON  3  SW 

LOGANSPORT  4  ENE 
PLAIN  DEALING 


8-  8+ 
8-27* 
8-27« 


8-25 

7-  15 

8-  26 
8-26* 
8-27-t 


7-25 

7-  1 
6-12 

6-  7 

8-  25  + 

8-  7 

7-  23 

9-  U 


7-30 
9-10* 


8-26 
8-27 
8-  1 


1-  8 
1-10 
1-  9 


1-10 
11-30 


1-  9 

11-30 
11-30 


L2-  1 
1-  9* 
1-10* 


1-  8 
11-30 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NHNF 
NONE 
NONE 

none] 

NONE 

NONE 
NONE 


20°  or 
below 


NONE 
1-10 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 

NONE' 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


24  or 
below 


1- 
1- 
1- 

NONE 
NONE 


N  ON  F 
1-28 
NONE 
1 

NONE 

NONE 
1-28 
NONE 
NONE 
1-10 

1- 

l- 


1-78 
1-10 
1-29 


l-?8  27 

1-28  25 

1-28  27 

1-10  25 

1-38  27 


NONE 
l-28j  24 
1-  9 
1-10 
1-28 


9  26 
•38  24 
■10  27 
NONE 

1-  28  28 

2-  7  28 
1-28  28 


32'  or 
below 


2-23 

1-  28 

2-  23 


2-23  32 

2-23  32 

1-26  27 

1-  29  32 

2-  23  31 


1-  29 

2-  8 

2 


2-24  32 

1-281  32 

1-  28  24 

2-  23  32 
1-  9  32 


2-  8  31 

3-  17  32 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10-  21 

11-  29 
11-23 


11-23 
11-23 
11-28 
11-29 
11-23 


NONE 
11-29 
11-29 
11-22 
11-23 

11-29 
11- 
11-24 
NONE 
11-23 

11 
11-23 


11-29 
11-30 
11-29 


11-29 
11-29 

11-  29 

12-  1 
11-29 


NnNF 
11-30 
11-30 
11-29 
12 

NPNF 
11-30 
12- 

NONE 
11-29 

1  1-29 
11-28 


24°  or 
below 


11-30 
NONE 
11-30 


11-30 
NONE 
NONE 
NONE 

11-30 


NONE 
NDNE 
11-30 
NONE 
NONE 

NONE 
11-30 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


20"  or 
below 


1 1-30 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONF 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


16°  or 
bc-low 


NDNE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


241 
30  6 
374 


Z74 
374 
303 
30  5 
274 


30  5 

393 
287 
273 

306 
283 
275 


375 

251 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
1976 


January 

February 

March 

Aprrl 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Nove 

ruber 

December 

Annual 

Station 

3  Depth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

E 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

46  .6 

64 
35 

56.9 

7C 
4C 

61.3 

76 

47 

71.8 

87 
54 

74,7 

93 
58 

83 

1 

98 

70 

67.8 

106 
73 

89.2 

103 
74 

61.4 

97 
65 

66.9 

'1 

49 

53.6 

71 
39 

47.9 

59 
37 

68.4 

106 
35 

CLINTON  5  SE 

4 

- 

- 

• 

- 

73.3 

89 
56 

76,0 

93 
64 

83 

8 

101 
66 

85.0 

100 
72 

87.6 

102 
71 

82.3 

96 
67 

67.6 

89 
54 

55.4 

70 

43 

49,4 

99 
38 

- 

102 

CROWLEY  EXP  STATION 

4 

50.2 

65 
38 

59.3 

75 
44 

64.4 

77 
53 

71.8 

83 
57 

76.5 

92 
67 

81 

9 

97 
68 

84.5 

95 
75 

64.8 

97 
74 

62.3 

91 

70 

69.5 

63 
57 

57,2 

71 
45 

52.1 

66 
42 

69.5 

97 
38 

HDUMA 

52.6 

•  68 
38 

61.3 

79 
42 

52.3 

68 
38 

75.6 

88 

59 

77.5 

92 
68 

83 

4 

98 
70 

83.8 

99 
73 

84.6 

97 
70 

80.8 

93 
68 

68.7 

88 
54 

57.0 

70 
42 

51.8 

66 

40 

69.  1 

99 
38 

lsu  dean  lee  exp  sta 

60,4 

70 
49 

68.0 

80 
54 

72.4 

84 

60 

7=1 

6 

90 
71 

82.8 

92 
74 

84.5 

96 
73 

78,7 

90 
65 

62.9 

76 
50 

52,0 

66 
40 

47,6 

97 
39 

96 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

4 

43.8 

63 
35 

54.3 

68 
39 

59.1 

74 
42 

69,0 

85 
53 

72.1 

91 
57 

79 

5 

97 
67 

83.6 

96 
72 

85.1 

96 
74 

77.6 

93 
62 

64.6 

87 

31 

45.3 

98 
36 

9( 
31 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

45.5 

68 
33 

4 

54.3 

74 
35 

71.3 

88 
54 

74.4 

91 
61 

82. 

9 

97 
71 

69.5 

103 
76 

90.3 

103 
76 

61,8 

96 
66 

66.6 

88 
51 

92.2 

66 
39 

46,8 

57 
36 

103 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


LOUISIANA 
1976 


Station 


Jan 


Feb 


Mar 


Apr 


May 


June 


July 


Aug 


Sept 


Oct 


Nov         Dec     •  Anr.ua! 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 

*       *  * 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

»       »  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUB    EXP  STA 


HDUMA 


EVAP 
WIND 


4.11B 
909 


3.97 
1179 


5.52 
646 


6.09 
757 


6.90 
518 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


2281 
58.4 
34.9 


4.618 
1699 
71.4 
46.1 


5.078 

2034 
72.8 
50.8 


7.02 
1263 
82.7 
56.1 


8.24B 
1038 
92.0 
67.6 


7.198 

512 


7. 378 


7.56B 

855 
93.6 
70.6 


7.66 
673 


7.77 


7.45B 
916B 
93.1 
69.1 


4.57 
592 


3.928      2.39B  2.238 
995  i       1056  1108  9689 


2.47B 


6.32 
752 
69.0 
64.7 


5.43B 
1581 
77.7 
51.3 


3.69B 
1714 
65.8 
45.2 


2.93B 


2.89B 
1749 
61.4 
42.1 


1.77B 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
1976 


Station 


ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
AMITE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 

BELAH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHVILLF  WSO 
BOSSIER  CITV 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  I  E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE   2  SW 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DE  OUINCY  4  N 
DE  RIDDER 
DONALDSONV I LLE 
ELIZABETH 
EPPS  6  W 

EUNICE 
FARMERVILLE 
FRANKLIN  3  NW 
FRANKL INTON  3  SW 
GALLIANO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  2 

GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  6  SSW 
HAMMOND  3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LL E  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 

HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 
JENNINGS  2 

JONESBQRO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KEITHVRLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 
LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR  10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGV I LLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MANSFIELD  3  WSW 

MANY 

MARION 

MARKSVI LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 

MERMENTAU 

MINDEN 


O 

Z 

O 

a 


4859 
4884 
4931 

5021 
5026 
5065 
5074 
5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5620 


5630  05 


5852 
5874 
5892 
5908 
5920 
5935 
6117 
61*2 
6244 


County 


0007 
0021 
0098 
0104 
0205 
0349 
0537 
0549 
0565 
0617 

0639 
0800 
0945 
1157 
1200 
1232 
1287 
1411 
1565 
1899 

1979 
2023 
2121 
2151 
2212 
2361 
2367 
2534 
2800 
2971 

2981 
3079 
3313 
3327 
3433 
3657 
3695 
3800 
3804 
3815 

3864 
3867 
3979 
4034 
4050 
4131 
4260 
4288 
4355 
4398 

<t407 
4674 
4700 
4702 
4732  02 
4739  05 
4816  01 


VERMILION 

ST  TAMMANY 

RAPIDES 

RAPIDES 

TANGIPAHOA 

NATCHITOCHES 

MOREHOUSE 

E   BATON  ROUG 

IBERVILLE 

EVANGELINE 

LA  SALLE 

BIENVILLE 

WASHINGTON 

PLAOUEM I NES 

BOSSIER 

RAPIDES 

AVOYELLES 

OUACHITA 

IBERVILLE 

E  FELICIANA 

CALDWELL 

SABINE 

WEBSTER 

ST  TAMMANY 

ACADIA 

BEAUREGARD 

BEAUREGARD 

ASCENSION 

ALLEN 

WEST  CARROLL 

ST  LANDRY 

UNION 

ST  MARY 

WASHINGTON 

LAFOURCHE 

DE  SOTO 

ASCENSION 

ST  LANDRY 

NATCHITOCHES 

JEFFERSON 

ST  HELENA 

E  BATON  ROUG 

CAMERON 

TANGIPAHOA 

RED  RIVER 

CLAIBORNE 

RAPIDES 

SABINE 

CLAIBORNE 

CADDO 

TERREBONNE 

IBERIA 

JEFF  DAVIS 

JEFF  DAVIS 

JACKSON 

CATAHOULA 

CADDO 

TANGIPAHOA 

ALLEN 

BOSSIER 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 

E   BATON  ROUG 

RAPIDES 

EVANGELINE 

DE  SOTO 

SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LANDRY 

ACADIA 

WEBSTER 


<D 


229  58 
630  26 

1131  19 

1131  24 
630  43 

1132  07 
932  47 
830  32 
130  08 
730  47 

1131  38 

1132  22 
1030  47 

529  20 

1132  32 

1131  23 

230  57 
932  3  1 
830  12 
630  48 

932  10 

1231  45 

1132  49 
630  32 
730  15 
430  31 
430  50 
830  07 

430  5? 
932  37 

730  29 

932  46 

229  49 
1030  49 

529  26 

1132  12 

830  14 

230  26 
1131  48 

529  14 

630  50 

630  34 

429  53 
630  32 

1131  54 
932  57 

431  11 
1231  22 

1132  45 
1132  53 

529  35 

229  57 
730  14 
730  15 

1132  13 

331  29 

1132  21 

630  56 

430  30 
1132  25 

230  13 

230  12 
730  00 
430  15 
430  07 
832  49 

1231  09 

1231  59 
430  36 
830  22 

231  11 
7130  34 

1232  01 
1231  34 

932  54 

231  09 

1132  06 

130  41 

730  1  1 

1132  36 


T3 


Years  of 
record 


Longitu 

Elevati< 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

1<J 

tables 

92  08 

10 

67 

68 

2 

9q  03 

30 

4 

2 

92  2  8 

Q  i 

o  1 

88 

1 

oar 
2   9  C 

92  18 

120 

1  6 

l  a 
lo 

1 

oar 
2  a  C 

90  30 

180 

as 

92 

1 

2  3 

93  06 

225 

22 

32 

i 

2  3 

9 1  54 

140 

52 

3  c 

1 

2  3 

9 1  09 

64 

R  a 

1  vO 

1 

2  3  C 

9 1  19 

1  5 

6 

2 

92  34 

105 

4 

2 

92  11 

200 

24 

24 

L 

2  3 

92  56 

307 

5 

5 

1 

2  3 

89  5 2 

i  nl 
10  J 

46 

A  iL 

to 

1 

2  3 

89  2 4 

0 

12 

1  £ 

1 

2  3  C 

93  43 

170 

1 

AUG 

2 

92  43 

110 

i 

1 

JAN 

1 

2  3 

92  10 

AO 

ou 

A  Q 

8  8 

1 

I  3 

92   2  0 

1  8  C 

a  a 
o  8 

0  3 

1  A 
1  □ 

1 

2  34C G 

'1  Of 

OA 

to 

3"f 

50 

1 

£  J 

9o  58 

200 

2 

1 

•J    3    f  1*1 

_ 

92  06 

art 

■ 

3 

2 

93  42 

2  20 

22 

32 

1 

2  3 

93    i  =; 

C.  J  U 
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MITTIE  2  SE 

MONROE   FAA  AP 

MONROE  CITY 

MOO" I NGSPORT   1  N 

MORGAN  CITY 

NATCHITOCHES 

NEW   IBERIA  5  NW 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  WSMD  AP 

N  0  ADBON  WSFO  CI 


NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ROADS  5 
OAKDALE 

OAK  GROVE 


ALGIERS  R 

CITRUS  R 

DUBLIN  R 

JEFFERSON  R 

JOURDAN  R 

LONDON  R 

METAIRIE  R 
ESE 


OAKNQL I A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

OLD  RIVER  LOCK 

OL LA  3  SSW 

OPELQUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

PORT  ALLEN 
QUAR ANT  INF 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE   FXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTQN-LA  TECH  UNIV 
SAINT  BERNARD 

ST  FRANC  I SV I L L E  6  SE 

SAINT  JOSEPH   EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

SIMMESPORT 

SLAGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 

STERL I NGTON 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

THI BODAUX 

VERMILION  LOCK 

V  I  DAL  I A  NO  2 

WESTDALE  3  SW 

WINNFIELD  2  W 

WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


6271 
6303 
6310 
636'. 
6394 
6582 
6657 
6659 
6660 
6664 

6666 
6668 
6669 
6671 
6672 
6675 
6679 
6686 
6836 
6866 

691  1 
6938 
6962 
697B 
6995 
7096 
7161 
7304 
73*.  4 
7368 

7448 
7572 
7738 
7767 
7932 
7950 
8046 
8065 
8067 
8108 

8137 
8163 
8169 
8405 
8440 
8507 
8524 
8539 
8669 
8683 

8715 
8785 
8828 
8831 
8923 
9013 
9319 
9357 
9610 
9803 

9806 
9809 
9865 
9930 


ALLEN 

OUACHITA 

OUACHITA 

CADDO 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

POINTE  COUPE 

ALLEN 

WEST  CARROLL 

E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 
LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
PLA6UEMINES 

W  BATON  ROUG 

PLAQUEMINES 

BOSSIER 

ST  JOHN  BAPT 

CAMERON 

CADDO 

VERNON 

LINCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSAS 

EVANGEL  INE 

WASHINGTON 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUACHITA 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORD  I A 

RED  RIVER 

WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 

E   BATON  ROUG 
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932  31 

932  33 

1132  42 

129  41 
1131  46 

230  03 

8^9  57 

829  59 

829  55 

829  56 

6t30  03 

829  57 

829  56 

829  59 

829  59 

629  59 

830  41 
430  49 
332  52 

630  44 
430  36 
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1131  52 
230  32 
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90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  41 
89  50 

91  13 

89  16 

93  38 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 
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REFERENCE  NOTES 

,1     „n„.j..  „f  this  State  mav  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.   28801,  or  to  any  National 
r^rler^rSmce  neararyoHB  'Additional  precipitation  Satalre  contained  in  "HOURLY  PRECIP1TAT.0N  DATA"  for  this  State. 

,     ,„»  «n„ual   issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  Issues. 
'Til  ^^^^—A  units  used  in  ut-  .U,U„  are:     temperature  in     F ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 

wind  movement  in  miles. 

*-ha  ctanriarrf  wpither  Service-type  pan  oi  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
""T|°    val!Ies  in  She nEvuPora«™  a* *"d  table  are  monthly  avera.es  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  xn  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at   time  of  observation      Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES •     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 


DAILY   SOIL  TEMPERATURES  TABLE:      Calhoun   Exp.  Station 
Clinton  5  SE 


Soil  Type  Soil  Cover  I'i^itc  ui  Mnjn 

Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  S 

Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

Red  River  alluvial  Bare  Level 


Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp.  St. 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  Red  River  alluvial  Bare  Zero 


St.   Joseph  Exp.  Sta.  Sharkey  clay  Bare  Level 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record . 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount   included   in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
Dat  a . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOW ING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  ukihibbish 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH I-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  Temperatures  Published 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station   Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not   have  been  considered  in  arriving  at   the  totals  shown 

s?.!i^t;!s\o?yn^rnfHues?i?:?rJr?ceCSonclntsn  ^V^iSZ^iZT™?-  W  '  °f  •"•»«•«—  «»  "X  be  found  in  the  publication  "Sub- 

of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cent^  ^^11^10^™  ^o^ai^d  irTSSe  TA'SSS^SS^X  tVaddress  t^Z*™"  — 


su^ry?  '"Sake'lheoks^iyabir"  ^r^enfox^erce^S^^^senn^J 1  f .  55  add!  tional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
Asheville,   N.  C.   28801.       Attn;     Publications      Comme'^.  '       «nd  payments  and  orders  to;     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 


USCOMM-NOAA- ASHEV I LLE ,   N.C.  3/31/77-920 


U  S  DEPARIMf Nl  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  NX  28801 


POST  i  CE    *MD    FEE*  P*iO 
i  s    DEPARTMENT  O F  COMMERCE 
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